ًَ ۲۷ 
انکیسي روسي ين 


: مو لف: 
محمد ماموند 


د کتاب مینه والو لپاره د خوښۍ زیرۍ.! 
ګرانو دوستانو ! 
ستاسو د غوښتنو سره سم دادی د پوهاند دوکتور ځیرمحمد( ماموند )د تالیفاتو څخه لاندې 
کتابونه زموږ په مورنۍ ژبه ( پښتو ) په انترنت کې هم خپريږي. 


-١‏ د ساینس . انجينري . فارمسي . کرهڼې اوطب د محصلانو او استادانو د ضرورت وړ 
انګلیسي - روسي - پښتو دکيمیا قاموس . کتاب په هیواد کي د کيمیا لمړنی قاموس دي 
چې پر ( )۲۰٠۷‏ کال په لر تيراژ(۰٠)‏ په هالینډ کی د مؤلف لخو بيا پر( ۲۰۰۸) کال د دانش 
شرنونه وای لخوا داد د د7د 55 د په انتر نت کې د 
مؤلف لخوا د ګرانو هیواد والو خدمت ته ډالۍ کيږي. 


٢د‏ ساینس انجینرۍ . فارمسۍ . کرهڼې او طب د محصلانو او استادانو د ضرورت وړ په 
ته وړاندی کيږي . دا کتاب پر( 2008 ) کال د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت لخوا هم چاپ 
او پور شوی دی. 


٣افغانستان‏ د یرغلونو په لار کې . لنډ تاریخي مالومات او په وروستیو څلورو لسیزو کې د 
سترګو لیدلي سیاسي حالات د هر ډول ذهني ګرۍ پرته په دې کتاب کې بيان شوي دي . 
داکتاب پر ٠ ٣۳‏ کال په لر تیراژ خپور شوی . دویم چاپ یی ددانش خپرندويه ټولنې لخو د ۷ 
کال په لمړۍ میاشت کی بازار ته وړاندي کيږي اودریم چاپ یی دادی د ګرانو مینه والو لپاره په 
انترنت کې خپريږي. په درناوي. مؤلف. 


د کتاب ډالۍ 


دا کتاب د افغانستان هغو رښتینو بچيانو ته ډالۍ کوم 
چاچې د روبل او ډالرو په نیت نه بلکې د ملي احساس پر 
بنسټ د الله تعالی د رضا د حاصلولو په نيت د ګران 
افغانستان د خلکو د خپلواکۍ او ددې هیواد د ازادۍ 
او پرمختګ په لارکې ځانونه قربان کړي د ي. 


د افغان د سرلوړۍ او په افغانستان کې د عادلانه سولې هيله 


د ۱۳۵۸ کال د جدي د شپږمې نیټې را په ديخوا زموږ د ملک اداره او زموږ د ټولنې د سرنوشت اراده د 
ظالمو ښکیلاک ګرو په لاس کې لویدلې ده .په ملکگ کې د پردیو ملکونو اجنټان ا وبيګاتهب منقه تش په 
نامه افغانان ورځ په ورغ په زیاتيدو دي .بیګانه پرستي مود. او د بیګانه‌و اجنتورۍ ویاړ ګرځیدلی دی. 
د ښکیلاک ګرو اجنټان د جنګونو . مرګونو او بې ناموسیو لپاره توطيئې ء دسیسې اود یو پر بل وژنې 
لپاره کا ر نامې جوړوي .یو کافرکړي بل مسلمان . یو طالب کړي بل مجاهد لر گیائاد ډيره کي پر 
ضد اوډیره کیان په خپل منځ کې جنګوي . دغه د پردیو څارګرو شبکو پوري تړلي اجنټان بيا دخپل دغه 
ټولو انساني ضد کړنو پړه د هیواد په رښتینو بچیانو اچوي . بې بنسټه تورونه او درواغ ورپسې وایی 
اوبه خړوي او ماهیان نیسۍ .همدغو د پردیو څارګرو شبکو پورې تړلیو اجنټانو د افغان وژنې اور زموږ 
په هیواد کې تازه ساتلی دی .افغان وژنه | و له ملکه د افغانانو ټېښته ورځ په ورځ زیاتیږي او د دغه 
افغاني ضد ناتا ر پاى لا په سترګو نه لیدل کیږي . زه د افغان کړيدلي ولس سره په ګډه د پاک الله حضور ته 
دعا کوم چې زموږ په هیواد کې نږدې څلويښت کلنه دغه دوژنو . جنایتونو اوملي خیانتونو لړۍ کومه 
چې د پردیو څارګرو شبکو پورې تړلیوافغاني کړیو | و کسانو لخوا ددي هیواد پر خلکو تپل شوې او کال 
ترکاله زور اخلي په خپل فضل او کرم سره پای ته ورسوي . او په دې ژوبل شوي هیواد کې عادلانه سوله او 
دایمي ثبات را منځ ته کړي . زه د افغان زوريدلي ولس سره په ګډه د هغو افغاني کړیو | و کسانود ظلم د 
زوال لپاره دعا کوم . چاچې د شخصي ګټو لپاره د پردیو نیغ په نيغه تیري او یا هم د پردیو څارګروشبکو 
په لارښونه دیکتې | و ملاتړ په ځپلو لاسونو او یا هم دشیطانت . اودسیسو له لارې زموږ په ملک کې 
انسان وژنې او تمدن ړنګونې ته زمینه برابره کړې ده. رسوا . شرميدلي او سر ټیټی دی وي هغه افغاني 
کړۍ اوکسان څوک چې د هیواد د عواموپه بد بختۍ کې ځانته خوشبختي او خوشحالي غواړي. | وهغه 
کسان چې د بې بنسټه تورونو .درواغو او دسیسو له ‌لارې د هیواد رښتینو بچيانو او ملي شخصیتونو 
په هکله د ذهنیتو نو د مغشوشولو په هڅو کې د ځا ن لپاره کاذب شهرت لټوي. 

: و من الله توفیق. 
پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند 


د پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند لنډه پیژندنه 


ځیر محمد ماموند د محترم مظلوم خان ځوی پر ٣٢٣‏ هجري کال د کونړ ولايت د مرکز اړوند د 
ثبتلې په کلي کې ژبږېدلی دۍ وریپ ۱۳٣١‏ کاله کرکړو لاي د مرکړه چععه البرائ 
اعد اباد) ) په لومړني ښوونځې کې شامل او پر ۱۳٣١‏ کال له دغه ښوونځي څخه د فارغېدو 
وروسته په کابل کې د ابن سینا د منځني ښوونځي په اووم ټولګې کې شامل او پر ۱۳٣١‏ کال د 
دغه ښوونځي د نهم ټولګي څخه د فارغېدو وروسته د کابل دارالمعلمین په لسم ټولګي کې 
شامل شوی دی د کابلهارالمعلمين د هغه وخت د مفرراتو سرهسم څيرمحمد مامرند د پرولسم 
ټولګي د نمرو پر اساس د مشرقي ولايت د ممتاز شاګرد په توګه د هېواد د نورو ولایتو نو د 
ممتازو شاګردانو (ټول اتلسو تنو ) سره یوځای د کابل دارالمعلمین د فاکولتې د څانګې په 
دولسم ټولګي کې شامل او پر ۱۳٣١‏ کال د کابل دارالمعلمين له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو 
وروسته پر ۱۳۴۰ کال د کابل پوهنتون د طبیعي علومو په پوهنځي کې د کیميا او بیولوژي په 
ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د طبیعي علومو د مختصص سره د کونتر پارت په توګه مقرر 


شوی دۍ. ماموند د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې( ۳۴۳-۴) د یونسکو د ځانګړي 
507474777 . بیالوژي او فزیک د مضمونونو د تدریس ترڅنګ د لسم ټولګي 

کيمیاء یوولسم ټولګي فزیک. دولسم ټولګي کیمیا او د دولسم ټولګي د بيالوژي کتابونه 
رت دئ مهو رت په د يپارتمنت کې اسستانت (نامزد پوهیالی) مقرر شوی او پر 
۸ کال د کابل پوهنتون له خوا د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره شوروي اتحاد ته استول 
شوی دۍ ماموند د شوروي اتحاد د خارکوف په دولتي پوهنتون کې پر ۱۳۵۱ کال د ماسترۍ 
دیپلوم اخیستی| و بيا یې پر۱۳۵۴کال د داکترۍ ((1 ۳) د تېزس څخه دفاع کړې او د همدغه 
کال د میزان په میاشت کې خپل هېواد ته راستون او بېرته د کابل پولیتخنیک انستیتوت د 
کیميا په يبارتمنت کې استاه مقرر شوی دۍ پوهاند دوکتور ځير محمد ماموند د -٣۱٣۴۲(‏ 
۳٧۷۱‏ ) کلونو په موده کې د کابل پولیتخنیک د عمومي کيمیا د دیپارتمنت په سپارښتنه د 
عمومي او غیر عضوي کیمیا او فزیکي کیميا په مضمونونو کې نه( ۹)درسي کتابونه لیکلي 
دي او هم یې د نزرکر تمیاار اضر قمبا مون مد ریس کرړی او په دې برخه کې يې د 
کابل پولیتخنیک | و کابل پوهنتون د کیمیا په دیپارتمنتونو کې د فزيکي کیميا په برخه کې د 
علمي څېړنو لارښوونه کړې ده. چې د دې علمي څېړنو نتايچ د کابل پولیتخنیک | وکايل 
پوهنتون په علمي مجلو کې چاپ شوي دي. پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند پر ۱۳۴ کال د 
پوهاندۍ علمي رتبې ته او پر ردد 0-0د 0 007 
۸ کال د جدي د میاشتې پر شپږمه نېټه پر افغانستان باندې د و3 
کې د رامنځته شویو شرایطو سره د تضاد په وجه یې د دغه پوهنتون د ریاست له مقام څخه په 
خپله خوښه استعفی کړې ده . شوروي اتحاد د علومو اکاډمۍ او د دغه هېواد د پوهنتونونو 
په علمي مجلو کې د چاپ شويو علمي مقالو په ګډون د پوهاند دوکتور ځير محمد ماموند ۳۸ 
عنوانه علمي اثا ر چاپ شوي دي چې له دغې ډلې څخه د اتلس عنوانهدرسي کتابونو لست 
لاندې ورکړل شوی دی 


د پوهاند دوکتور ځیر محمد ماموند چاپ شوي کتابونه 


١د‏ کیمیا قاموس (انګلیسي - روسي - پښتو ) . پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند . دریم 
ځل خپريدل. د رښتیا سایټ.. ۲۰٠٢‏ کال. 


٢‏ فزيکي کیمیا ( 111) - کیمیاوي کنتک او کتلست . سپکتروسکوپي اوکروماتو ګرافي. 
۵ کال. 


۳- الکتروليتي محلولونه او الکترو کیمیا(دريم چاپ ). پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند . د 
افغانستان دلوړو زده کړو وزارت لخوا کابل افغانستان. ۲۰۱۵ کال. 


۴ افغانستان د یرغلونو په لار کې. پوهاند دوکتور ځیر محمد ماموند.دویم چاپ . دانش 
خپرندويه ټولنه کابل افغانستان ٧۰٠٢‏ کال . 

۵ فزيکي کیمیا -١-‏ کیمیاوي ترمو دینامیک. پوهاند دوکتور ځیر محمد ماموند. دویم چاپ. 
دانش خپرندويه ټولنه » پېښور. ۲۰٠٢‏ کال. 

وزارت لخوا. کابل افغانستان. ۲۰۱٢‏ کال. 

۷ کيمیای عمومي و غیر عضوي. س لیسنیاک خير محمد ماموند ۰ پولیتخنیک کابل 
۴کالۍ 

۸ کیمیای فزیکی (کارهای لابراتواري) خير محمد ماموند . د کابل پولی تخنیک ١٣۱۳کال.‏ 

۹ فزيکي کیمیا( پوښتنې او حل شوي مثالونه) خير محمد ماموند ...... کابل.پولیتځنیک ۱٣٣١‏ 
کالۍ 

.٠‏ کيميای فزيکي (ممد درسي برای محصلان تکنالوژي کيمیا ) ځیر محمد ماموند انستیتوت 
پرولیتخنیک کابل ۱۳۵۹ کال. 

.١‏ کیمیای عمومي و غیر عضوي (کارهای لابراتواري) کوڅيېن. خير محمد ماموند.. 
...انستیتوت پولیتخنیک کابل ۱۳۴۸ کال 


٢‏ کيمیا عمومي وغیر عضوي. کوڅيپن. خير محمد ماموند ٨۱‏ انستیتوت پرولیتخنیک 
کابل ۴۷٧۱کالل‏ 

لاک۱۳٣١ کيمیای عمومي وغیر عضوي -١-(ترجمه) ځیر محمد ماموند هکو‎ ٣ 

لاک۱۳٣١ کیمیای عمومي وغیر عضوي-٣ هود ان مسکو‎ ٣ 

٧د‏ دولسم ټولګي بیالوژي. ځيومځید مامونل: د اښوونکۍ د روزټې آګاډمي کاڼل ۳۴ کال 
۷٧‏ د یوولسم ټولګي فزیک خير محمد ماموند د ښوونکي د روزنې اکاډمي کابل ۱۳۴۴کال. 


۸ د لسم ټولګی کيميا. ځیر محمد ماموند د ښوونکی د روزنې اکاډمۍ کابل ۱۳۴۴ کال 


ښسریزه 

وياړم چې په ګران هيواد افغانستان کې د ساینس او تکنالوژۍ د ودې او پرمختګ په لور د 
هڅو په لړ کې په دې بریالی شوم چې د کیمیا قاموس په نوم کتاب تالیف کړم .دا په انګليسي - 
روسي - پښتو ژبو د کيمیا قاموس په هیواد کې لومړی کتاب دی چې د مؤلف لخوا په پښتو 
ژبه ليکل شوی دی. داچې په خپله مورنۍ ژبه زده کړی څومره اسانې وي . په دې هکله د څه 
لیکلو ضرورت نه وینم . خو ددې خبرې ويل اړین بولم چې زده کړې او تعلیم په مورنۍ ژبه خورا 
اغیزمن هم وي . نو له دې کبله دا ضروري او مهمه خبره ده چې زموږ په ګرا هيواد افغانستان 
کې په مورنۍ ژبو زده کړو ته پاملرنه‌ وشي . ترڅو زده کونکي او زده کړیالان د زده کړو څخه ډيره 
ګټهواختتلای کي اويه راتلونکي کې وکولای شي چې په خپل عملي ژوند کې د خپلږ علمي 
زیرمو څخه په ښه سمه او علمي توګه استفاده وکړي. .په پښتو ژبه د علمي اثارو کمښت له يوې 
خوا اوپه تعلیمي مؤسسو کې په پښتو ژبه د زد کړو نشتوالی يا کموالی له بلې خوا باید ټول 
افغان پو هان دې ته وهڅوي چې د پښتو ژبې د زده کونکو او زده کړیالانو غوښتنې هم په پام کې 
ونیسي او په پښتو ژبه د علمي اثارو لیکنه هيره نه کړي . . ترڅو د پښتنو لپاره هم د زده کړې 
بهیر اسان وي. او هم ورته داحق ورکړل شوی وي چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. د کیميا 
قاموس په نوم ددې کتاب موخه هم داده چې له یوه پلوه زده کونکو ته په زده کړو کې اسانتیاوې 
را منځ ته شي او د بله پلوه د پښتو ژبې د شتمنیو خزانه د طبیعي علومو د معلو ماتو په ګاڼه هم 
بډایه شي .ې کتاب موضوعات د انګلیسي ژبې د الفبا با پر بنسټ تر تيب شوي دي او داچې د 

افغانستان د لوړو زده کړو ډیرو زیاتو پو هانو په روسي ژبه لوړې زده کړې کړي دي .ډيرزيات 
علمي اثا راو علمي اصطلاحات د روسي ژبې څخه زموږٍ د هیواد ژبو ته را تنوتلي دي نوځکه 
په دې کناب کې هڅه شوې ده چې د علمي اصطلاحاتو انګلیسي او روسي بڼې دواړه ولیکل شي 
ترو لوستونکي او څپرونکی د شک و مشکلاتو سره مخ نه شي.درنو لوستونکو ! د کيميا 
قاموس په نوم د ې کتاب دا دريم چاپ دی چې د یو لړ سمونونو سره دچاپ لپاره تيار اود ګرانو 

هیواد والو خدمت ته وړاندې کیږي .داچې دا دریم چاپ یی له سره ټایپ شوی اوتر تيب شوی 
دي نو کيدای شي چې نوې چاپي غلطۍ پکې رامځ ته شوې وي چې له دې ډول نيمګړتياو 
دشتون څخه معذرت غواړم .په پای کې باید زیاته کړم چې ددې کتاب دجوړ يدو په کارونو کې 
محترم پوهاند محمود سوما| و ښاغلیو داکتر تړون جليلي او دیپلوم انجینر نوروز اسحق نه 


ځیرمحمد ماموند . د ۲۰۱۵ کال د ديسمبر مياشت. هالينډ د اتریخت ښار. په درناوۍ. 


پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند 


0 


-۸٨۰- 


( 607 م0 ۵6)- 000 (۵٧:07‏ زغمل . جذبول ): 

1 په کيميا کې د جامد شي په واسطه د غا زیا مایع جذبيدل او هم په مايع کې د غاز جذبیدل د 
ابښورېشن به نره یا دیرې .د بو سورپشن سره د اد سورپشن توپیر دادی چې په ابسورپشن 
کې جذب شوې ماده د جاذب په ټول حجم کې جذبيږي او په اد سورپشن کې جذبیدونکې ماده د 
جاذب پر مخ جذبیږي 96 ووګورئ. 

2-.په فزیک کې ديو چاپیريال څخه د الکترومقناطيسي څپو (رڼا غل.. .)دتیريدو پرمهال 
دغه ځيو انرزي به بل ډول اترژي اوښتل د ابسورپشن په نوم ياديږي اد ند 
چاپیریال څخه د رڼا د تیريدو پرمهال د رڼا دشدت د کميدو وجه کيدای شي 

بل لور ولاړې شي. 

ب- په چاپیریال کې د رڼا یو شمیر وړانګې جذب او او له دې امله د چاپیریال ذرې تحریک شي. 


6 م۸8 ( 8 هپلاستیک ): دبوتا دای ين -اکرايلو نتريل -سستیارين -360/10010716 
6-6 0030) ګډ پویمیر دی. 


وس همی ۵6)- ۵:060 (ایسترکشن . بیلول . جلا کول ):دوه مالیکولی تعامل دی . 
چې په هغې کې یو اتوم یا ایون له یو مالیکول څخه جلاشي. لکه د یو راديکال په واسطه له متان 
څخه د هایدروجن ابسترکشن: 


٢وو ٥٥‏ چو ؟ و اګ 
۸66( کثرت » ډیروالی ):( ) د ځمکې په پوټکي (قشر ) کې د یو عنصر دکتلې (10 


ددد )تبث ادلدداندرددندو 00د 
بیلګې په توګه د ځمکې په پوټکي کې د المونیم کثرت ۸٨)‏ دی. 
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(٢)د‏ یو عنصر د یوټاکلي ایزوتوپ د اتومونو شمیر() . اودهغه عنصر د ټولو ایزوتوپونو 
داتومود شمیر(۱۷) نسبت(/0) ته هم داړوند عنصر کثرت وایی. د بیلګی په توګه په طبیعی 
یورانيم کې د یورانیم(۲۳۵) کثرت( 0,719 ) دی. 


57 (ګړندۍ کونکې ماده ): هغه کیمیاوي ماده ده . چې یو کیمیاوي تعامل ګړندی 


7 ۵) -٤٥ها‏ م٥۸(‏ اکسپتر . رانیونکی . منونکی): په دونر -اکسپتر| ړیکه کې . کوم 
اتو م چې دبل اتوم الکتروني جوړې ته په خپل خالي الکتروني اربیټال کې ځای ورکوي د 
الکتروني جوړې د مننونکي (اکسپتر )په نوم یاديږي. او هغه بل اتوم . چې د کیمیاوي اړیکې د 
جوړيدو لپاره د الکترونو جوړه ورکوي د ورکونکي( دونر ) په نوم يادیږي. 


( 75117 صه)حمه٥۵لمم‏ ۸ ا کر مر لاتر . بطرۍ ): هغه ولټائیک حجره چې د بې 


چارجيدو(تشېدو ) وروسته بیرته چارجيدای شي د دویمې حجرې یا بطرئ په نوم ياديږي. د بطرۍ د 
بیرته چارجولو لپاره د هغې(« ) قطب د بیروني مستقیم برق د منبع د (» ) قطب او (-) قطب یی 
دبيروني مستقثم برق د منبع د منفي قطب سره تړي .او په دې توګه د بیروني مستقيم برق د منبع څخه 
د برق جریان بيرته په هغه لار بطرۍ ته راځي . کوم چې د بطرۍ د فعالیت پر مهال له بطرۍ څخه بهر ته 
و تلې و و. او هغه کيمیاوي تعامل بيرته په شا ګرځي . کوم چې د بطرۍ د فعالیت پر مهال تر سره 
شوی وو .او په دې توګه بیرته ددغه کیمیاوي تعامل لمړني مواد جوړ اوبطرۍ بیرته چارج اخلي په 
سربي -یزابي بطرۍ کې مستقیم اومعکوس تعاملونه لاندې ښودل شوي دي. 1۵0-6 


۵165 وګورئ. 


بې چارجه کيدل. 


۳٢ 2160‏ ه()285 به نڅ٢٣يې5)0ر21|1ا‏ د د( )اظ 


نم 


بيرته چارجیدل 


رصم سسمکهتعمه)حلھ مد طاه , ۵106070٥‏ ٧۰٥۵(ايتانل‏ . است الډيهايد -است الديهید ):بی 
رنګه ژر اور اخستونکې مايع( 6 ))) ده. نسبي کثافت یی (0,78 ادن 
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6۳ )اود جوش درجه یی ( "20,8 ) ده په اوبو » ایتر او الکول کې حليږي. د است الد بهايد 
د اکسیدیشن څخه استک اسيد لاس ته راځی. د پوليميرایزيشن څخه يی الد يهايډی 


(معته777٥ن۵)- ۸۰٧۵101‏ (است الډول ):الډل تعامل وګورئ. 


(سکهکصسه)حعله ۵( اسيتالونه ): د الکول او الډ بهاید د تعامل څخه لاس ته راځي: 


سو 4 ِ 
1 سب لپ( موا بېج په 
١ / ١‏ 
5ه 5 1 
له هن1 امط هله 76 ھ 
0) 1# ت0 1 
١١‏ ۱ 
موه ع بب یټبع بې ء- 
/ / ۱ / 
ھه چ 8ه چ 
له 1ه 


(صص۵عصهمه)حمانصصه 3٥٥ 2٠60٥ , 806٥‏ (است اماید. ایتان اماید-|ا ست امید): بی 
رنګه کرستلی جامده ماده ده . کيمیاوي فورمول يی( ٧‏ () ).11 )) دی کسپی ککاقت یی 
۱9 دوبلی کېدردرجدے 232 )ارد جرضش درجد 2212276 )دد ژر ري جذبري 
د عضوي محلل په توګه او په کاغذ جوړولو او څُرمن پخولو کې کارول کیږي. 


( هرسسمهکنه)-۵ 0 نانمه ه۸ ( است انیلايد حاست انیلید) : د ایتانوئیک اسید اولی 
(رسْم). سپین کرستلی اماید(و 01:06 ) دی. نسبی کثافت یی (1,2 ) . د ویلی 
کیدو درجه یی (114,3۴ ) اود جوش درجه يی() 304 ) ده . د فینایل امین (انلین) سره 
دایتانوئیک اسید یا ایتانوئیک انهاید راید د تعامل څخه لاس ته راځي. سستماتیک نوم یی 
(03:0106 2ه اجمه طام-۷ا ) دی. په ربړ جوړولو کې په کاریږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
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0 
| 
تلله) - ٢٣‏ ٨٧--ل)-تلل)‏ 
ةدد آجصهھحاح- 10 


۸۰۰٥ ٤- )۵1677 (‏ (اسیتیت -اسیتات ):د اسیتک اسید مالګه يا استر دی لکه سودیم 
اسيتيت ( 11:001)) . متایل اسیتیت:11:)00)11) )اونور. 

( هتمصن ه1 عمقصصع‌یىز)- نه (۵٥٥۰6٨‏ اسیتک اسيد د سر کې تیزاب ):ټینګه. رڼه( 
شفافه ) مايع ده . نسبي کثافت یی( 1.049) . د ویلي کیدو درجه یی( 6 16.6) اود جوش درجه 
یی( 9 ,117) ده . خالص ايتانوئیک اسيد د ګلاسيل ايتانوئیک اسيد په نوم يادیږي. د 
رناولري اه مقر اسم ين به حروولر تر کاراغلۍ. 


بصوصصصګمه قشسصوېم«مر )حا نه مه (۸٥6٨‏ اسیتک انهايدرايد . ايتانوئیک انهايدرايد 
):بې رنګه مایع 0 ,(11:0)) ده. چې هایدرولیز شي » نو ایتانوئیک اسید ترې لاس ته راځي 


لا( ))2 ج ()يلا د ()ر((ا)يلل) ) 


(۵6٥0٥۵٥٥0٨ ٧664 , 3-0:08010001٥6 046‏ اسیتو اسیتک اسيد . ۳-اکسو بوټانوئیک 
هاید رولیز څخه لاس ته راځي: 


0 0 0 


لال 0١1 ۳٢)‏ )-حلل) نلاطلل) مب 01)-لا1 خ تللن)-(ل) ح)- ‏ تل 
6 6 3-0020213201 0556 ,121 


( مم) د سشسصيې» ره تعمه)-ه اه ٥0٥٥66٥‏ ۵(اسیتواسيتکايستر ):-3 ارنطاه 
٧٨6‏ )وګورئ 
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6-)۵٥678 (‏ ۵6600( اسیتون ): 70030006 وګورئ. 


( تصصطصصسصر تصسصسصعصم) 6-2 71 نه6 ٣80‏ اه , 710716 ٥٥٥۵(اسيترنتريل‏ . ايتان نتريل -متيل 
سیانيد ): زهري مايع (11:)۷)) ده. د تودوځې په( "82) کې غليان کوي. د اوبو پرځای د 
اویه الو مل کرو لباز په کاریږی. 


( صوعکفک تل کسه )) حمهماعما ارطاعمصر آرمعطم , ۵66002060016(اسيتر فینون . 
فینایل متایل کیتون - فینيل متیل کیتون ): بې رنګه کرستلي کیتون(:01- ٥0‏ - للم )) 
دی.د ویلي کيدو درجه یی( )207) ده. د عضوي محلل په توګه او هم د عطرو په جوړولو کې په 


)۵1677٧7۴ (٣083671 (‏ - اد : رې (اسیتایلیشن 00س000 
717-7 


1- 11-0001 يب 81 ٢د‏ 1 1٣-00)‏ 
8 ملد م۴ لت ې ۵ 


( سمهس صسګهمه) -6 4 ته له 6٣300716‏ , 510010706 ۵(استايل کلورايد . 


ایتانوایل کلوراید -اسيتیل کلوريد ):بې رنګه مایع( 67 ))) ده. تیزبوی لري. نسبي 
کثافت يی(1,105) . د ویلی کيدو درجه‌ یی( 112- ) . دجوش درجه یی( 50,96) ده. 


اسیتایل کلوراید پريو مرکب( مرکب چې د - 011-11 يا ٤۱5‏ ګروپ لري) د اسيتايل 
ګروپ( 11:0 ) د نصبولو لپاره کارول کيږي.(اسایلیشن وګورئ.) 


ره ‌ممورمصصصعر هسھمصه صتعنه)- ۸٥16064‏ (اسيتایلونه . الکاينونه -استلینونه): 
ېله وګورئ. 


( صم صسععصنه) -١۵ازصاه‏ .16:6 ٥٥۵(اسيتایلين‏ . ایتایلین - استلین ) 
6 وګورئ. 
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۲٥٨۴۵ (‏ 7 7 )تع (٧٥٥٥٥1‏ اسيتايل ګروپ - اسيتيل ګروپ ): عضوي ګروپ 
(- 13.60)) دی. دا ګروپ د اسايل د ګروپ(-1)0) یو مثال دۍ. 


( 67 صهع) 0 اه , ه160 ۵٥‏ (اسيتایلاید . کارباید ح کاریيد ): کارباید وګورئ. 


(مسسعمصصسه سم هکهمهھز) - 5۵۰6 ۵٧4‏ ۵ نه ه(تيزاب او قلوي ):څیڼی پوهان تيزاب او قلوي 


داډول تعریفوي. 

1-د ارهینوس تیوري: ددې تيوري پر اساس هغه مرکب چې په اوبو کې حل شي اود (117)ایون 
ازادکړي د تیزاب په نوم یادیږي .که د( 7) مرکب که تيزاب وي .نو هغه د اوبو سره داسې 
فعاتمل کړئ: 


اچ ج هه 06 د تيزاب الکتروليتی انفکاک 
لچ 07وا همه 8:60 ۳ 1876 داوبو سره د تیزاب تعامل 


17 د اکسونیم » یا هایدروکسونیم یا هایدرونيم د ایون په نوم . (1۳7) د هايدروجن ایون يا 
پروتون او ( 117) د پروتیني تيزاب په نوم یادیږي. د ارهینوس د تيورۍ پر اساس قلوي داسې 
مرکب دی چې په اوبو کې حل شي . نو د هایدروکسیل ایون(017) ازادوي .د فلزاتو اکسايدونه 
اوهایدرو اکسایدونه او امونیاک د قلوي ګانو په ډله کې راځي. مثلا : 


(زوه) 2017د (وه)2- ه8 مب 01717)ه8 ب- 1:0)١(‏ ج (ه)0ج183 
(۷چ01:)3۹ ۳ (مه) 1ه مب ۸1:01( ب (ع)15۹:0 د (و):11 ۸ 
د تیزاب او قلوي تعامل د ځنثی کولو د تعامل په نوم ياديږي. په دغه تعامل کې د تيزاب ازاد 


ایون( 1۳ ) اود قلوي ازاد ایون(017 ) یو بل خنثی کوي( یوبل سره تعامل کوي او اوبه جوړوي 
). په دغه تعامل کې مالګه هم لاس ته راځي. 
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0ل0څقلا زج )ه٢١۸‏ بب )و۸ ښد م۴٧1‏ 
۴ا٧۴ح١02لا‏ د« )) د هوم بب 0181 دج وټم دج لم د و 


( )یل جب- 0)1) ۳ ٢‏ 


66-2 - 7( لاوري برنستد ۱۹۲۳) تیوري: د دې تیوري پر اساس تیزاب پروتون 
ورکونکې او قلوي پروتون اخستونکې مادهه. لکه: 


و--- 
)٧٢‏ د الا هه )را بې 1)٢‏ 


د ښي لاس(س) تعامل کې (11)۷) تيزاب دی . چې اوبو ته(117) ایون ورکوي» او اوبه چې 
(117) اخلي قلوي بلل کیږي 
د چپ لاس( ) تعامل کې (15:07 ) تيزاب او ()) قلوي ده. دلته (11)۷ ) د (۳)) دقلوي 
کانجوګیټ تیزاب او )١٧(‏ د (11۳ ) دتیزاب کانجوګیټ قلوي بلل کیږي. همداډول(11:07) 
د (13:0) کانجوګیټ تیزاب او ( 11:0) د (11:07 ) کانجوګیټ قلوي ياديږي . د قوي تیزاب 
کانجوګیټ قلوي ضعيف اود ضعيف تیزاب کانجوګیټ قلوي قوي وي ددې تعریف له مخې 


اوبه په یوتعامل کې تیزاب او په بل تعامل کې د قلوي په توګه عمل کوي لکه: 
17 د بااۍ را بد ١)‏ 
دلته(11:0) د ( 011 ) کانجوګیټ تيزاب دی. 
3- د 5 تيوري( ۱۹۲۳): هغه اتوم یا مرکب چې د الکترونو جوړه اخلي د( لېوس تیزاب) او 


هغه اتوم یا مرکب .چې د الکترونو جوړه له له لاسه ورکوي قلوي( د لېوس قلوي ) په نوم يادیږي 


0 (7آ11:017) مب(08: خښ 81 ) 8۹0 د 1()ه۷٧‏ ب 0181 1د 161 


0 619 بب )18 :111 


17 


په )١(‏ تعامل کې (011:) قلوي او 117 ) تيزاب دی. او په ( )٢‏ تعامل کې (: 11:1۷) قلوي او ( 
( سکمکصعمصسصد کسمصصصصه)حه 0 هه رطمه اه , د4067 نرطمه (۵٥‏ اسید انهایدراید . اسایل 
انهایدرايد- د تیزاب انهایدرید ): هغه مرکب چې د اوبو سره تعامل وکړي او تیزاب جوړ کړي . 
د دغه تیزاب انهایدراید بلل کیږي. لکه: 


):1 چ 0 جي) 
کاربونک اسید رور دنه 
ي4( 5حل1 چ 600 ج و5 
سلقورک اسید انهایدراید سلفورک اسید 
85 ه2 بل ٧‏ اج 0:6)06) 
اسیتک اسيد د اد 


پس ویلای شو چې که د یو تیزاب څخه اوبه و ایستل شي دهغه تیزاب انهاید راید لاس ته راځي : 


0 0 
م- :6ه موق 
۱ ۱ 
0 0 :8 
:1 011 
تط) / 
1 -2 
١ 0‏ 
0 
اسیتگ انهایدراید اسیتگ اسید 


اسایل انهایدرایدونه معمولا د اسایل هلايدونو اود تیزاب د سودیمی مالګې د تعامل څخه 


186 


0 0 0 0 


هې ٤0م‏ بب -0ددب مچ 


م2130 6ل ا| ٢‏ ۸ 
م03١‏ ۸ 


اسید انهایدرایدونه په ډیره اسانۍ د اوبو . الکولو . فینولونو او امینونو سره تعامل کوي اود 
اسایلیشن د تعامل لپاره په کاریږي. 
(سمهکهوصعصع شفشسمصصمص ه مسګعمصمصص)ععه۱ههنلمز 5886 نه( تيزاب قلو ي معرف ): 


اندیکاتور وګورئ. 


(7۶7ه 1 مهه ېسهم 2۳1 ٥-١ه‏ :0ه 1)- 0هاکمهی 600 0:54٥‏ ۵6۱0( د تيزا اب د انفکاک 


ثابت ):080 01:6 وګورئ. 


(۵٥ 07) (‏ تیزابي رنګونه ):رنګونه وګورئ. 
( )581064 0 ۵( اسید هلايدونه )::۵67103106 وګورئ. 


( قلظتسسګکم مته ص )کی 00 ن۵( تیزابي ) -٠:‏ هغه مرکب دی چې په اوب کې حل شي او تيزاب منځ ته 


(80102070 اَم ۱4702601-670 ۵6٠0‏ , 1547029 016) ۵ (تيزا ابي هایدر وجن ):د یوې 
تیزابي مادې په مالیکول کې هغه هاید روجن دی . کله چې دغه ماده په اوب وکې حل شي دغه 
هایدروجن د ( '17) ازاد ایون جوړ کړي. لکه: 


لم (11۹)0) سب 11۹0001 


( مک هسګمصه ه1 هتصهعمصه)عمفکمهم انا نه ه( د تیزابیت ثابت ):036001 0:50 وګورئ. 
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( ختممد همت س)حمنه 0 مه ( تیزابي باران ) : هغه باران ني اوبه چې ( 5 ی ) ) وي 


تیزابي بارا ن بلل کیږي .په هواکې د ځينې تيزابو بي غازونو ( . 50 )(٨‏ )د 
موکوديك له کبله دبارا ن اوبه تیزابیت پیداکوي. 


( حرم مھهسکهتت 01-0 ۵٠60‏ ) تیزابي مالګه ) : د څواساسه تیزاب مالګې دي . چې یو 
یاڅو تیزابي تیزابي هایدروجنونونه کې پاتې وي . لکه سودیم هایدروجن کاربونیت ( 
د( )٧۲٨ه۷)‏ پتاسیم هایدروجن سلفیت(,1150) اونور. 


۵٠4 ۷۵106) (‏ (دتیزاب کچه ): د پوتاسیم هایدروکساید د ملي ګرامونو شمیر دی . کوم چې 
په وازده( ش شحم ) کې د ازاد تيزاب د خنثی کولو لپاره‌ضرور وي . 


( مسسصعه)حمنه مه( اکریداین -اکريدين ): زیړه کرستلی ماده . دریمی امین (1:1:)) 
دی .د ویلي کيدو درجه یی( /110) ده. جوړښتي فورمول یی انتراسین ته ورته دی. 
آ هر 


چب 
٧‏ 


ون 
( 788 ه مه) حونه اه ۵ (اکرولین ): پروپینال وګورئ 
( کهتمصنه)- 1۵٥‏ ه(اکرایلیټ -اکريلات) :0700600316 وګورئ . 


(هکه مه1 مموصھمصومصنه)کا"نه: عنه م6 ۲ نه ۵/06 ( اکرایلک اسيد . پروپينوئیک 
اسيد - د اکريل تيزاب ) ): یو غیر مشبوع کاربوکسایلک اسيد دی بې رنګه مايع ده .د ويلي 
کیدو درجه یی(" 3) اود جوش درجه یی( ٤‏ "141,6) ده سفاتائ د لسا ير ګر او وان 
اکرایلک اسید ترې جوړیږي. اکرایلک اسید د لاندې تعامل څخه لاس ته راځی. 
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اا())-11) -ملا) ج (ايلا ۳ ()) )٢ ٣‏ ع11) 


لعصصمنه قسصهحتممنه)-٥‏ ۲:7 ۵716 (اکرایلک کنډونه یا ژاولې ): مصنوعی کڼډونه دي 


(تسهمتصمسمسېه)حعم4نمه‌ې اجهن۷ . هلتانمهمه مجح ,هلت نمها هه( اکرايلو نتريل . 
پروپینو نتریل .- وینايل سیاناید) اکریلو نتريل ) بې رنګه زهر جنه( 1167۷)-):11) مایع ده 
.د هوا سره ( ۸ ٧۷۰-۳‏ ) ګډوله یی چاودنه منځ ته راوړي. د ویلي کیدو درجه یی( '"83,5-) اود 
جوش درجه یی( 77 ) ده. د مصنوعي ربړونو او مصنوعي وريښمو په جوړولو کې په کاريږي. 


(سصتصصصصهعء1هانهممتعمھ ,مک لنصن مه( اکتنايدونه. اکتنوئیدونه - اکتینیدونه): 
دعناصروپه دوره یی جدول کې د توریم( 90) څخه تر لاورینسیم(103) پورې عناصر د 
اکتانوئیدونو په نوم یادیږي. د دې عناصرو په بیروني الکتروني پوښ کې د اکتینیم (۸ ) په 
څیر ( 757) الکترونونه ځای لري او کیمیاوي خواص يی اکتینیم ته ورته دي .و ځکه د 
اکتانوئیدونو په نوم ياديږي . اکتانوئیدونه ټول رادیو اکتیف عناصر دي . توريم ( 1) 
پروتکتینیم )٥۵(‏ او یورانیم((آ) په طبیعت کې پيدا کيږي. د یورانیم وروسته عناصر ( ترانس 
یوران ) په مصنوعي ډول جوړيږي. د اکتانوئيدونو د اخري الکتروني پوښونو جوړښت لاندې 
ورکړل شوی دی. 


89-٥ (عه)صصسنوت‎ 5 
90-00:1٩: 
91-1000) 
92-0٥00) 75 

57 )5۳757 (م١)صسنه0‏ هم-93 
75 ۳:(5)صسنمهامام 4و 

27 5۳ زصھ)صمن ضه 95-٨٥‏ 
57 )96-0 

57د )ه 560757 واص)صسنالیوتهم 8 7و 
ک))مصنم نه )98 

۱752 : (٥٣لصمنمنها‏ دوه -99 

٠۹‏ رزو ۳)صصصوصنصمعه/-100 
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101-0600٥1677 4) 0( 575 
102- 10017 0:0)۷٧( 5 
103-46): 


ھ)- رقوسمسنش)حصصسنمنه () اکتينيم - اکتين ): نقره یی رنګی راديو اکتیف فلز دی . 
اتومي نمبر یی( )۸٩٨‏ دی. دډیرثابت ایزوتوپ( 227) د نیمایی تجزیه کیدو وخت یی (21,7 ) 
کاله دی .د ویلي کيدو درجه یی(" 1050250) اود جوش درجه یی( )32007 )ده. اکسیدیشني 
درجه یی ( ۳3) اوپه کیمیاوي خواصو کې لانتان ته ورته دی .په ٨۹١‏ کال کې ( 60:6 ۸.1) 
پیژندلی دی. 


65 د اکتیينيم لړۍ ):رادیو اکتیف لړی وګورئ. 


(فصګطعن نستمصصصسعه)حممنامهعتممه نه من هه( اکتینوئيدي انقباض ): په اکتانوئیدو( 
90-3) کې د اتومی نمبر په زیاتیدو سره اتومی( ایونی ) شعاع په ترتیب سره کمه او دغه 
اتومونه په ترتیب سره لږرڅه کوچني کيږي. دغه پیښه د اکتانوئيدي انقباض په نوم یادیږي. 


(م ٨6٠٥‏ مصصعنه )- 66 ٨ه(‏ اکتينومتر ):اکتینومتري وګورئ. 


7/-)۵٥ ۳6:67 9(‏ ۵600060( اکتينومتري ):د الکترو مقناطيسي و ړانګو د شدت اندازه 
کول د اکتینومتري په نوم او هغه اله . . چې د الکترومقناطیسي وړانګو د شدت د اندازه کولو 

لپاره کارول کيږٍي د اکتینومتر په نوم یادیږي . هغه اکتینومتر چې د لمرد رڼا د وړانګو شدت 
اندازه کوي د (07701100667) په نوم او هغه اکتینومتر چې د اتوفوسقرڅخه د راوتلې او 
ځمکې ته د رارسیدلی د لمر د رڼا د وړانګو شدت اندازه کوي د( 7۵000617 ) په نوم اوهغه 
اکتینومتر چې د لمرڅخه د راغلیو اوله ځمکې څخه بیرته فضا ته تلونکو انفرارډ وړانګو د 


شدت تفاوت‌اند| زه کوي د ( 41٥٥(‏ )په نوم ياديږي. 


(0 6 ٥ه‏ ل60۵۵ ۵)-0 40407060 ۵6٥٧٥0‏ ( فعال شوی جذب ):د کيمیاو ي 
جذب ځانګړی قسم دی چې په ټاکالې اندازه د فعال کيدو انرژي لري. 
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دتسسممه تقصصصه هو صصصصصه )هدمنصصله (۵61٥٥٥4‏ فعال شروی الرمینا ): نانمنصصتله 


6 االژآزناوګورئ. 


(حطصه۶ر قظشسصته هه مصممصصینه)- له ۵ه (۵٥6136٥0‏ فعال شو ي سکاره ): که د لر ګي سکاره د 
اوبو د بړاس په جریان کې سخت ګرم شي نو فعاله سکاره تری لاس ته راځي افغاله رنه 
غازونو د ګډولې څخه د غازونو اود هایدرو کاربنونو د ګډولې څخه د هایدرو کاربنونو د بیلولو 
او هم د محلول څخه د عضوي ناپاکيود جلاکو لو لپاره کارول کیږي. اوپه طب کې د غاز ضد 
الاتود موادو په توګه استعماليږي. فعاله کاربن ډیرزیات واړه واړه سوري لري اود ادسوربنت 
په توکه کارول کیږي. 


مون تصصضه نقصصصنه)غی اصصومیه 46 فعال کامپلکس ): 01676 ۵60131640-0120 


067 وګورۍ. 


6٥ 1٨607 -) 10 90 0000"‏ انم (6۷٥٥٥0٥‏ دفعال کامپلکس تیوري 

.دا نظريه په ۱۹١۳۵‏ کال د ( ٧٧1407‏ . عومته ۳۷۵:5) لخرا رامنځ ته شوې ده .ې نظر یی 
"0 تعامل د يوې انتقالي مرحلې څخه ( په کومه کې چې د عاقل کونکو درو 
څخه یو فعال کامپلکس جوړيږي ) ) تیریږي . لکه په لاندې گينیاوي تعامل کې د "۸117 ) 


مع د« هھ ب (تھ ) بب (( ٠‏ چا ې ۸ 


د فعال کامپلکس انرژي دتعامل داوليه موادو اوهم د تعامل د حاصلاتو څخه زیاته وي . نو 
ځکه فعال کامپلکس ته مالیکول نه ويل کیږي اود تعامل حاصلات هم نشی حسابيدای . دغه 


(حصسصصسه قتسعمسمعمصصصه)ععنکرلهمه ۵6٥٥٥4‏ ( اکتیویشن انالایزس) : د لوړې انرژۍ 
لرونکو هستوي ذرو ( نیترون . پروتون او الفا ذرو ) په واسطه امتحاني نمونه بمباردوي. دلته 
په نمونه کې ځینې هستې رادیو اکتیف ګرځي او رادیو اکتیف وړانګې خپروي .۰ وړانګې په 
سپکترومتر کې کې تحلیل او ارزول کیږي .ددې وړانګو د قسم ١‏ و انرژۍ له مخې په نمونه کې د 
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رادیو اکتیف شویو هستو د قسم او مقدار په هکله قضاوت کيږي. د بیلګې په توګه په نیوترون 
اکتیویشن انالیز کې امتحاني نمونه په هستوي ریاکتور کې په نیوترونو بمباردوي چې په نمونه 
کې ځينې ځانګړې هستې دغه نیوترونونه رانیسي او په پایله کې د دغه ځانګرو هستر گنتلري 
اعداد تغيرکوي او هستې رادیو اکتیف ګرځي .دا رادیو اکتیف هستې په خپل سر( ۷ وړانګې 
خپروي . چې دا وړانګې په ( ۷) سپکترو متر کې تحليل او ارزول کيږي او په نمونه کې د 
ځانګړو هستو مقدار معلوميږي په دې طريقه په فلزونو . الياژونو اود برق نیمه هادي موادو 
کې ډیر لر مقدا ر نا پاکي معلومیدای شي. 


(فلصسمصصه مسګمهه« )- دع 067 (۵٥6٥٥٥0‏ د فعالولو انرژ ي ) : هغه مقدار انر ژي . چې 
تعامل کونکې ذرې يی باید ولري . تر څُود هغوۍ ترمنڅ کیمیاوي تعامل پیل شي د تعامل د 
فعالولو د انرژۍ په نوم ياده او په( (13 ) ښودل کيږي .د بیلګې په توګه د یو تعامل عمومي شکل 
په لاندې ډول ښېیو : 


که په عادي شرایطو کې د اولي موادو( 38 ه) داخلي اثرژې )٠(‏ اود تعامل د حاصلاتو) 
(۸8 داخلي انرژي ( دلا ) وي » نو (0» ۸11 2 ۸ ) هغه اندازه انرژي(تودوخه) ده چې ددغه 
تعامل په پایله کې له سستم څخه ازاده شوې ده .د پورتني تعامل په جریان کې د مستر: ارزيۍ 
تغیر په لاندې انرژیکي دیاګرام کې ښودل شوی دی. په شکل کې لیدل کیږي چې که د اولیه 
موادو ٥۵۵015(‏ ) تر منځ تعامل( ) پیل کيږي . . نو ددې موادو انرژي باید د ( 326091٨0‏ 
6م ) د انرژۍ په اند ازه یعنې د (ل ) څخه د ( 6۵٥0‏ 0۲/67/6740 ۳۵) په اندازه زیاته 


شی او که دتعامل د حاصلاتو(07:0066) د بیرته تجزيه کيدو تعامل(-») پیل کيږي: 
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31/3160 د 


-- 


1 


که 


م۲٣‎ ٤٣ک‎ 


٩٥3) 6 


نو بيا هم د (0065ن)|نرژي يی بايد د ( 0102161 )۵۵٥60‏ د انرژۍ په اند ازه یعنې د (دلآ ) 
څخه د (0 ٥۵‏ :18-06:1 ) په اندازه زیاته شی . پس ( 76٥۶000(‏ ۳3-107070) د 


(م-) تعامل او 6۵60600 183-66706) د ( ) تعامل د فعاليدوانرژي ګانې دي. 

۵6٥٥٥ -)۵6 8370‏ ( فعال کونکی ): هغه مواد چی د کتلست فعالیت او هم هغه ماده 
چې په وجود کې د یوې دوا فعالیت زياتوي د اکتیواتر په نوم یاديږي. 

ز۵٨‏ مهصصوسګنه)- (٥6٥٥ 2٥۵۰۰‏ فعاله کتله ):۵01 ۵55 ند وګورئ. 


(معصعه صصنه)- 87165 (۵٥18٥‏ فعال ځای - فعال مرکز) : د کتلست پر مخ هغه ځایونه دي چې 


(ه 4 )- (۵٥67‏ فعالیت ) : د حقیقی غازونو او محلولونو د ترمودینامیکی 
کمیتونو په محاسبو کې د غلظت پرځای د اغیزمن غلظت ( فعال غلظت ) د مفهوم څخه کار 


اخلی. د يوې مادې فعال غلظت د هغې مادې د فعالیت په نوم یاديږي او په(٠)‏ ښودل کیږي. د 
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غازونو په ګډوله کې د یو غاز فعالیت (۵) دهغه غاز د فشار(ن) سره او په محلول کې د حل 
شوي مادې فعالیت( وي ادي د ټول غلظت(')) سره داسې اړیکې لري. 
کچ '/ هد ے پ 
)د حپ 
دلته( !1) د فعالیت د ضریب په نوم یادیږي. د( ۷) عددي قیمت د ایډیال او حقيقي محلولونو 
توپیر ښېي. هر څومره چې محلول رقیق کيږي د (۷) قیمت يوته 
(ا-() اود( ) قیمت(۵) ته ( مل) نژدې کیږي. 


(ککه مصصصګه توم )- 576٥٥‏ ۵۷7( د فعالیت لړۍ . د فعالیت قطار) :د عناصر ود نسبي 
کیمیاوي فعالیت لړۍ د الکترودي پوتانسیل په جدول کې ورکړل کیږي. دلته د هایدروجن د 
نارمل الکترود »د ستندرد الکترودي پوتانسیل( "17 )قیمت صفر منل شوی دی. هغه عنصر چې 
په محلول کې د هاید روجن په پرتله په اسانۍ الکترون له لاسه ورکوي د الکتروپوزيتیف عنصر 
په نوم یاد اوپه دغه جدول کې د هایدروجن څخه دمخه ځای لري .و هغه عنصر چې په محلول 
ېړ ودی روز بزی ردلایدومشتی الکترون لولاريوو کي داکتر کا نه يړو يله 
اود هایدروجن څخه وروسته ځای شوي دي دیو شمیر فلزونو د نسبي فعالیت لړۍ( قطا ر)لاندې 
ورکړل شوې ده. 


تم حديوهحيل) خ(لل) ح ٥5‏ ح /٤۹‏ خحخ چٍ)٧لحخ‏ هح خل 
احياګري فعالیت زیاتیږي.-۰ 


ممسمعسه )- (۸/٥:‏ غير حلقوي ): هغه مرکب دی چې په مالیکول کې یی د اتومونو کړۍ نه 
وي. 


(ځه 1۳677 7م ۳عه)-74706 هه 1 ۸ (اسايل انهایدراید ):اسید انهایدراید وګورئ. 


( ګممص هم مستم٥۵)-1۵00ن‏ ۸( اسایلیشن ): پر یو مرکب د اسایل ګروپ(-(1۱)0) نصبول د 


اسایلیشن په نوم يادیږي. د اسایلیشن د تعامل عمومي شکل لاندې وګورئ. 
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لاي و 00۱ چهو :0 پو 8 0 زا 


676 ۵1(د اسایل تجزيه کیدنه ):د اسايل په ګروپ(-00- )کې د کاربن -اکسيجن تر 
منځ د کیمیاوي اړیکې ماتیدل د اسایل فیژن د عملیې په نوم يادیږي .هدمه هو ارو لو 
په تعامل کې چې الکول او کاربوکسایلک اسید منځ ته راځي. 


آال(() ٧٧)‏ د 0)۱)-)ا ج 1 )٢١٢د‏ ))1 


(که حممصصعصصمعه )اه راع اه( اسایل ګلای سیرول ‏ اسيل ګلیسیرول ): ګلای سیريد 
وګورئ. 


7 1( اسایل ګروپ ):د(-1)0) ګروپ دی. لکه د اسیتایل ګروپ(-11:)0) ). 


6 نلهلنه , 1031106٥‏ ه( اسایل هلاید . اسید هلايد ): د اسايل هلایدونو عمومی 


فورمول داسې (1)0:7) دی. دلته )1 ) د هالوجن اتوم اوو(#) یو عضوي راديکال دی. 
66 کلوراید 0:00 یی یو مثال دي.. د کاربوکسایلک اسید د (017 ) 


ګروپ چې د هالوجن پر اتوم تعویض شي د اسیل هلاید مرکب جوړيږي .ایل هلا يدونه د اوبو 
ء.الکولو . قپتولو او اميتونو سره تغامل کوي اود اښايلشن د تغامل لپاره په کارراغي. د اسايل 
هلایدونو جوړښتي فورمول لاندې دی. 


0-) 
۷-4 
یل نلدط ای د 


(وسسه ٥‏ م5 مګص۵تهم 0٧6‏ ٨«)-0۵ه17706723٨م‏ ۵00701 ( جمعی پر لیمیرایزیشن 


): پوليمیرایزیشن وګورئ. 


(9 661 ٥0م‏ مصسصه هم )- ۲۵650٥‏ ۵007100 ( جمعي تعامل ) : څومالیکولو نه چې 
يوځای ش شي او یو لوی مالیکول جو ړکړي دي تعامل ته جمعي تعامل وایی 
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سه 0۱0 یو را 


0201-دلل) مب 1)1 ۳٢‏ دلل)- دلل) 


٥۴6‏ اا(ادهيسف ): سريښ؛ کڼډونه . ژاولې او نور مواد چې د شیانو مخونه سره نښلوي د 
ادهيسیف په نوم یادیږي. 


( عسدهجره) - ٥00‏ له ( اډهیژن ): دیوې مايع د مالیکولونو اود بل جسم د سطحې تر منځ 
متقابل جذب ته ادهیژن او هغه قوه چې د ادهیژن سبب ګرځي د ادهيسیف د قوې په نوم یادیږي.( 
کوهیژن وګورئ ). 


(٥٥٥نه‏ مه سه :۵8647 )-۶ ٥٥م‏ ۵0:06 ( ادیاباتیک جریان ): هغه جریان دی چی 
په هغې کې سستم د چاپیریال سره د تودوځې راکړه ور ونه کړي. 


6١‏ م06( ادیپک اسید ): 01016٥600‏ 60006 وګورئ. 


دح 2-1 - 0181 
/ 


هه هه 
عصنلعصععل د 
( صستھهمه صره )ے منکنام من , 07631106( ادرینالین . ایپینیفر ین ): یو هورمون دی چې د 
ادرینال په غده کې جوړیږي اود زړه د فعالیت دزیاتولو اوهم د تنفس د ښه کولو دپاره په کار 
راځي. کیمیاوي فورمول یی :11,0 )او جوړښتي فورمول یی پاس دی. 
( 37600637 )-6 ۵0:06( جذبیدونکې ماده - اد سوربات): هغه ماده ده چې د یو جسم پرمځ 


(تعص ٥06‏ )060 :۵0 (ادسررینت . جاذب ): هغه ماده ده چې پرمځ یی نورمواد جذبیږي. 
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ومهم ٥ه‏ )- ۸0۰061 (ادسورپشن . مخیز جذب . سطحی جذب ) : سطحی جذب د 
ادسورپشن په نوم یادیږي .په اد سورپشن کې د جامد ( کله هم د مايع ) شي پر مخ د مايع یا غاز 
اویاهم د جامد شي( ادسوربات) طبقه جوړیږي .په کیمیاوي اد سورپشن کې د اد سوربنت پرمځ د 
ادسوربات يوه مالیکولي طبقه جوړیږي .لته د ادسوربنت د مخ اود ادسوربات د ذرو (اتومونو 
ایونونو یا مالیکولونو ) تر منځ کیمیاوي اړیکې منځ ته راځي. نو ځکه داډول ادسورپشن د 
شیمو سورپشن په نوم یادیږي صا د دود و 
سسته نښتې وي .لته د ادسوربنت د مځ اود ادسوربات د ذرو تر منځ فزیکي قواوې ( 
واندروالس قواوې ) عمل کوي. ادسورپشن په کروژن . هتروکتلستي کیمیاوي 0 
کروفاتو ګرافۍ كې اساسي رول لړئ. 


(کاسص6 مهه 0 ت06۵ 185 )- ۱0016٥۱6‏ ۵4100602 ( ادسو رپشني معرف ) : داډول 
اند یکاتور په رسوبي تعاملونو کې استعمالیږي .که د سوديم کلوراید پرمحلول د سلور نایتریت 
محلول اضافه شي .نو لاندې رسوبي تعامل صورت مومي: 


١۱١۱١‏ وا )0٧د‏ سو :)٧0٧٧د‏ مو ٢٤:)ل8‏ ۱وا 
دلته د ( )) ایونونه د سلور کلوراید پررسوب جذبيږي او کله چې د( 1)) ازاد ایونونه ختم شي 
.لود رسوب رنګ ګلابي ګرځي. 


٥5‏ ((ايروجل ): . فلزي اکسايد یاسليکا منشاءلرونکي سپک واړه سوري لرونکي رڼه 
مواد دی . چې( 9056) یی هوا وي اود وچونکو موادو په توګه کارول کیږي. 


(ه۵2103)- ۸٥٥٥‏ (ايروزول ): د هوا سره د جامد يا مایع کالوئيدي ذرو سستم د ایروزول 
په نوم یاديږي. 


ګکامهوه۵صهکطال نتانمصتاگه (تمایلي کروماتوګرافي ): د طبیعي پولیمیرونو ( پروتینونو ) 
دتصفیې یو بیوکیمیاوي تکنیک دی. عمود ولاړ کالوم( اوږد ښیښه یی نل ) د یو جاذب (لکه 
یو پولیمیر) څخه ډکوي.د تصفيه کیدونکو موادو محلول چې یو ځانګړی لیګاند لري او 
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لیګاند په کا لوم کې د جاذب موادو سره د جذب خاص تمایل لري د کالوم په پاسنۍ خوله کې 
اړوي .لته تصفيه کیدونکي مواد د لیګاند په واسطه د جاذب پرمخ نښلي او دهغې سره مل 
ناپاکي د د محلول سره د کالوم څخه وځي اوپه دې طريقه مطلوب مواد تصفيه کیږي. 


87 افلا توکسین ): یو زهرجن مرکب( 11,20 ) دی. خاص ډول فنجیان یی جوړوي. 
په دانه لرونکو وښو کې پيدا کيږي د څارویو لپاره قوي زهر دي.په انسانانو کې د ځيګر سرطان 
راپيدا کوي . افلاتوکسین څلور ایزوميري بڼې لري چې د یو ایزومیر جوړښتي فورمول یی 
لاندې دی. 


کی 340339 الھ 


0 دد 
/)۵٥۵ ۵٥٥ (‏ 7-۵8 ۸8۵( اګر اګر ):د اوبو د بوټو څخه یی لاس ته راوړي. ډیره برخه یی مغلق 
سلفري پولیسکرایدونه دي چې ګلاکتوز او نور مواد هم پکې شامل دی. په مکروبيولوژي کې 
د مکروبونو د کښت د چاپيريال د تيارولو لپاره او هم د کریمونو او دواګانو په جوړولو کې په 
کار راځي. 


(۵637ت۵)- ۸1۵356 (اله باستر ): کرستلی کلسیم سلفیت(,۵50)) دی. د ګچ( جیپس) 
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66 - 150 
210 چد 0د 0ه )2 بب من 2142۸ 4() 35 )2 


د اله باستر سره چې اوبه ګډې شي ژر کلکيږي اوبيرته په ګچ اوړي .په ودانۍ جوړولو او په طب 
کې په پلستر جوړولو کې په کاریږي. 


(مسسصهھنه) منمھ لھ ( الانین ):د حیواناتو په وجود کې جوړيږي اود پروتین په جوړښت کې ونډه 
لري. جوړښتي فورمول یې لاندې دی .أمیلو اسید وګورئ. 


11211--ب٩--005‎ 


1116 


(س م6 حنه)حمعصهنله ., منصه له (البومین ):د ( 60187 آع) پروتین یو ګر وپ دی . چې په 
اوبو کې حلیږي خو کله چې ګرم شي . نو پرم ( کواګولیټ ) کیږي.| و بيا په اوبو کې نه حلیږي .په 
وینه . شیدو اود هګۍ په ژيړ کې پيداکیږي. 


(عصسهوحصه سم م هسصهکصصهمه)- :16۵6 ۵164001 (الکرو لی تخمر ) :167060131101 


وګورئ. 


(ستحسى)-6 0001 (۵1٥‏ الکولونه ): عضوي مرکبونه دي چې د ( 011-) ګروپ لري. د الکول د 
سستماتیک نومونې لپاره د اړوند الکان دنوم په پای کې د٤‏ 0 (اول ) کلمه اضافه کیږي.لکه د 
متان اړوند الکول(متانول ) د ايتان اړوند الکول( ایتانول ) اونور. که الکولي ګروپ(017-) د 
داسې کاربن سره تړلې وي چې د هايدروجن يو اتوم یی د (۱) په ګروپ تعویض شوى وي .نو 
داسې الکول اولي اوکه د هاید روجن دوه اتومونه یی د (۱) په دوه ګروپونو تعویض شوي وي 
اتو داسې الکول دوینېي او که د هايدروجن درې اتومونه یی د (۱) په درې ګروپونو تعویض 
شوي وي» نو دا سې الکول دريمي بلل کیږي عمومي فورمولونه یی لاندې دي. 


اولي الکول دویمي الکول دریمي الکول 


1١ 1ل‎ )1٢1 1۴ - )11.-01 


د غلیظ سلفورک اسید او (:0:)يک!1) په موجودیت کې که اولي . دویمي اودریمي الکولونه 
اکسیدیشن شي نو مخت مختلف حاصلات ترې لاس ته راځي. 


٥5 

الډيهاید ۳-0 با ۹-018ی- عم 
0٥5‏ 

کیتون - مع اب 0٧-08‏ -دز(#) 
٥‏ 

ته کیږي ۹ سپ 028-)- وم 


که د الکولو څخه اوبه وایستل شي نو ایتر لاسته راځي او که الکول د عضوي تیزاب سره تعامل 


ض- و01 ٧:1‏ 


ايتر 808 


11:0 
ايستر 017 )1 -- ت1 ېب 1010181 


که د الکولو په مالیکول کې د ( 017-) دوه ګروپونه وي . نو داسې الکول ډای اول( دوه قیمته) 
او که د الکول په مالیکول کې د (011-) درې ګروپونه وي نو داسې الکول ترای اول( درې قیمته 
)یادیږي. 


تصصصسهممنه )-7447 :06 له( الډيهايدونه ): هغه عضوي مرکبونه دي چې د الد يهاید ګروپ(- 
زیاتیږي. لکه: 
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فورم الد يهايد -متائل 31 100)-1 


است الديهايد -ایتانل 910 (1)بال) 
د اولي الکول د اکسیدیشن څخه لمړی الد يهاید اوبيا د الدیهاید د اکسیدیشن څخه عضوي 
تيزاب لاس ته راځي. الدیهايدونه په کاندنسیشني اوپولیميرایزیشني تعاملونو کې برخه اخلي 
او پولیمیرونه جوړوي. 


66 اللدوهکسوز ): مونو سکرايدونه وګورئ. 


(7منه۵)- ۸۱00 (الداول ): عضوي مرکبونه دي چې هم د الد یهاید ( 110-) او هم د الکول( 
7-) ګرپونه لري. مثلا لاندې عضوي مرکب. 


) 1132-01-02 2-020 


١ 
ته‎ 


3-25 070-۹50 


(اسستهم دهرکته)- 6٥۵٥‏ 101( الد ول تعامل ):لاندی تعامل د الدول تعامل نومیږي: 


()1)--1011))- 11)011- را ٧))‏ ب (11)0) -11)- غ1 )2 


دلته د الدبهايد دد وه مالیکو لونو څخه د الدول یو مالیکول . کوم چې هم د الکول ګروپ017- ) 
( او هم د الديهاید ګروپ ( 01160-) لري لاسته راځی . د الدول مالیکول د هایدروکسی 
الدیهاید په نوم هم ياديږي . د الدول د مالیکول څخه چې اوبه وایستل شي » نو غیر مشبوع 
الدول د تعامل په نتیجه کې است الدول اود هغې څخه ( 310170: هکی 2-500603) په ‌لاندې 
ډول لاس ته راځي. 

()6ر1- 


( )1 )- )رلا ج لا۱1)0)-مال1) 1ا11)0) - بلل)مب ( ()11) ))2 
(له2-001303 )070 0 له ٥١‏ ۱هن 
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6 الډوز ): مونو سکراید وګورئ. 

6 الډوز نیترون ) : یو هورمون دی چی د ادرینال په غده کې جوړیږي اود 
پښتورګو په واسطه د سودیم د اطرح اندازه او له دی لارې په وجود کې د مالګې او اوبو بیلاس 
کنترولوي. 


(فمصص سصمره هه مهه صکتصستصمصسګته )کا مهه موه ع نلك ې ل۵ ( الیسکلیک مرکبونه ) : یو 
مرکب چې مالیکول یی د اتومونو کړۍ لري . خو الیفاتیک وي( اروماتیک نه وي ). لکه سکلو 


پروپان او نور. 


دب - :11) 


ح) 
م6 )1 


(عصصعصصسور هه م760 (سمه )کع4 مهه مهه 6ه صا منله () الیفایک مرکبونه ) : ټول 
عضوي غیر حلقوي مرکبونه (3166065 ,310068. 316061 ) او مشتقات یی الیفاتیک 
مرکبونه دي . او سکلک الیفاتیک مرکبونه د الي سکلک مرکبونو په نوم یادیږي. الیسکلک 
مرکبونه د اروماتیک مرکبونو په څیر ثبات نه لري( اروماتیک مرکبونه وګورئ ). 
(رسمهکسمه)حمصښضه#نله( الیزارين ): د الیزارین( 1:0)) سستماتیک نوم او جوړښتي 
فورمول لاندی ورکړل شوی دي. 


0 0۳ 


لګ 


0 


۵017٥010006 ) ۵1173170 (‏ سي :070 کال -2 , 1 
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الیزارین په رنګ جوړولو اوهم په تحلیلي کيمیا کې د المونيم د ایو ن اوهم د نورو فلزونو 


سمهوممهس)-نله11ھ (القلي ): هغه قلوي ده چې په اوبو کې حليږٍي اود (017) ایون ازادوي. 


(سمکته ۸6 عمصهمکمه0)ک٥‏ له نلولله (القلي فلزونه ) :د دوره یی جدول د (1۸)نيم ګروپ 
توکي (عناصر )لکه( 65,۳۳ ,1۴0, ۵,1,ض1) ) د القلي فلزونو په نوم یادیږي .غو فلزونو 
اکسایدونه په اوبو کې حليږي او قلوي جوړوي. القلي فلزونه مستقيما هم د اوبو سره تعا مل 
کوي! و القلي جوړوي -- 


(ع)رآا1 ج )ه) 2301 ج- ())0ر11 د ٤(‏ )213 


دالقلي فلزونو د اتومونو د بیروني الکتروني پوښ په( 5) الکتتروني اربیټال کې یو الکترون 
ځای لري اود اخري الکتروني پوښ نه مخکې الکتروني پوښ یی د نجیبه غازونو په څېر بشپړ( 
تکمیل) دی. نو ځکه د ټولو القلي فلزونو اکسیدیشني درجه( ۳1 ) ده. 


(سمګک صسهسمه)- ئس عمصستلهللھ ( ا لقلي متري ): حجمي تحليل دی . . چې دیو | لقلي دمعلوم 
(ستندرد ) غلظت لرونکي محلول په واسطه تیزابي محلول تت کوي اوپه دې توګه په محلول کې 
د تیزاب غلظت( مقدا ر) معلوموي 


(مصکګکه6۶٨‏ عصصمحکه مه دهسصګده کتع0)- 106311 هه ٥نل‏ هله (ځمکني ١‏ لقلي فلز ونه): د دویم 
نپ د وتک کب شتر 8 .دې عناصرو د اتومونو د 
بیروني الکتروني پوښ په( 5)ربیتال کې دوه الکترونه اود اخري الکتروني پوښ نه مخکې 
ا-7الللد7د 7دددند نن تت » نو ځکه ددې عناصرو 
اکسیدیشني درجه(۳2) ده. دنورو اصلي نیم ګروپونو په څير په 11٨(‏ )نیم ګروپ کې د 
عناصرو فلزي خواص د پاس څخه د ښکته په‌لور(184 «- 86) زياتيږي. مثلا د بيريلم 
هایروکساید محلول یو امفوتیر دی. مګر د باریم هایدروکساید محلول د حقيقي القلي خواص 
لري. د ځمکني فلزونو اکسایدونه په اوبو کې حل او قلوي محلولونه جوړوي.د ځمکني القلي 
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اکسيجن سره تعامل کوي هایدرواکسایدونه او اکسایدونه جوړوي. که هایدرواکسايدونو ته 
يی تودوخه ورکړل شي » نو تجزيه کيږي اود اړوند فلز اکساید او اوبه منځ ته راځي. 


۱٧)))0)1)(.)٢( جب-‎ ٧١١)ه(‎ ۳٣ ()))رلا‎ 


(مورسه مسهنه)- 0۰ ه۵11( الکال و ئیدونه ): یو ګروپ نایتروجن لرونکي عضوي مرکبونه دي 
اې د نباتاتو څخه لاس ته راځي او ډول ډول فارموکولوژيک خواص لري .مورفین() 
6م( »؛ کوكکائين )٥٥۴۵06(‏ . اتروپین(۵0:06) . کونین(00106) ) او كکافین 
(همنه له ) د الکالوئيدونو په ډله کې راځي الکالوئيدونه په طبابت کې د درد ضد( 
انلجیزیک ) او بې هوشه کونکو ( ا سیژیی )موادو په توګه کارول کیږي .ځینې الکالوئيدونه 
لکه ره من مه عصننتصمم همنصطلق07ه) زهرجن مراد دي. 


م٨‏ ۸# م6 ٧ل‏ ) یت 11 


(حی ټمت) مه لی 


(تهصسهوعتمه) عحله مه لھ ( الکانل) : الیفاتیک الد بهايدونه د الکانل په نوم یادیږي. 


(سصه(هحه1 . سصهته۵)-4 2:850 (۵11٥064,‏ الکانونه . پارافینونه ) ):مشبوع هايدر و 
کارینونه دی . عمومي فورمول یی( (ممللص ) دی .نوم په پای کې يی د ( )٥‏ کلمه راځي. د 
پارافینونوهومول وګ لړۍ د (.7ل- ) ګروپ په زياتولو جوړيږي لکه ږ, (ب10611306))1 
11۵0٥)‏ اونور. د پارافینونو د هومولوګ لړۍ لومړي څلور مرکبونه غازونه اود لړۍ 
اخري مرکبونه چې مالیکولي کتلې یی زياتې دی جامدات دي . پارافینونه د هالوجنونو سره د 
اولترافیولت وړانګو تر اغیز لاندې تعامل کوي| وهالو الکانونه جوړوي. لکه: 
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تا 
1 و 0 .:01 ج- دل دج بد 
66 421606 2201206 م6 »2 


(سره صهوسنه)-ح ۵٧‏ )له( الکنولونه): الیفاتیک الکول د الکانول په نوم یادیږي. 


(سصععسه )کس «1 مته اه ,11666( الکینونه . اولوفینونه ) ): غير مشبوع هاید روکاربونونه دي 
چې په مالیکول کې يی يوه یا څو (- ) اړیکې وي. هغه الکینونه چې يوه(-)) اړيکه لري 
عمومي فورمول یی( ملا ))١‏ دی .د دې الکینونو د نومونې لپاره د اړوند الکان د نوم په پای 
کې د ین( ٥٥(‏ ) ) کلمه راځي. 


دلل) سح دح) (‌صعطاء)ايتین 
7د)-11-دل) ( 6 ع2) پروپین 


2-747 1ل- 1 مِلل) (ع م0 1 )1-برټین 
که په يو مالیکول کې دوه يادرې(-)) اړیکې وي په هغه صورت کې د الکين نوم داسې 


11-12-1777 )- ۲آ11) م6غ1,3-01 -13 5۹ , م:01:3016٧1,3-5‏ 


مهم - م-یض - تی -1-و- حتت سو -1.3,5- همع ط 
الکینونه په جمعی تعاملونو کی برخه اخلی. لکه: 


690 111 مب يا ج17 - 8 
65 الک اکسایدونه ):الک اکسایدونه يا الکوليتونه د الکولو سره د سوديم يا 
پتاسيم د تعامل څخه لاس ته راځی. الک اکسایدونه د مالګو په څير مرکبونه دي اود (107) 
ایون لري. 
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متا به 4 201 مب- ۳28٣‏ 01ب1اِ)2 


(ه۶6 2ه مصمسصتسنه)- 1نل (الکایلیشن -الکیلی کول): په یو مرکب کی د الکايل 
ګروپ داځلول د الکایلیشن په نوم یادیږي. 6061 وڅوی تعامل وګورئ. :. 

(سته تصه 6 صصن۵)- ۸11106026406٥‏ (الکایل بنزينونه « الکيل بنزولونه): دبنزين په کړ ۍ‌ کې 
چې د الکایل ګروپ وي . دغسې مرکب د الکایل بنزین په نوم یادیږي لکه متایل بنزين ولډ ) 
11 چې تولوين یا تولول یی هم بولي. 


6٥(‏ ز٥1‏ تصصمه ) حممهبع اې ۸۱۱ ( الکایل ګروپ - الکیل ګروپ ): که د الکان د مالیکول 
څخه د هایدروجن یو اتوم و ایستل شي » نو د الکایل ګروپ( الکیل ګروپ ) لاس ته راځي لکه 


رمتقحصم ) ته (۰۱ھه-) تت (۷:1:1-) ۷۸ 
2701 1۷۲66 اتطم مهه ج22 م6 


656 ۸11 (الکايل هلايدونه): 2810311:66 وګورئ. 


( سصصصصه)-6 1606 , (۵11/٥6٥‏ الکاينونه . استلينونه ے الکینونه ) : غیر مشبوع 
هایدرو کاربونونه دي چې يوه یاڅو () )) اړیکې لري. هغه الکاینونه . چې یوه درې غبرګه 
اړیکه لري عمومي فورمول یی (د- ,:11 ) دی . د دې ډول الکاینونو د سستماتیک نومونې 
لپاره د اړوند الکان د نوم په پای کې ۷٠٢‏ زیاتوي لکه: 


1 ج02-0-:11)) ب 0 ل۹ 11-0)2017)) سب 8ج 1ا د 
1-6 مهن م1216 م206 
١ /‏ 
5اشلشاللیينونه ): هغه مركبونه دي چې د ( )- )جل) ) ګروپ لري. 
ث- 1 / 
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چې دلته د کاربن د درې اتومونو تر منځ دوه دو ه غبرګې اړیکی او اخري دوه اتومونه هریو د 


دوه یومنتويو(-) اړريکو په داسطه د تورو اتوموتو با د (1):د ګروپ سره تړلي وي . هغه 
دد سار کو ره ماد 62 1,2-01002 چې کیمیاوي 
فورمول یی لاندې دی. 
٧1 1‏ 
/ : 
ممی 
۱ / 
11 1 


6ه 1,2 


( 0071671 ۵1017)- ۸1100027 ( الوتروپي ) :که یو عنصر د څو ساده موادو په بڼو پيدا کیږي . 
نو دغه بيلې بېلې بڼې د اړوند عنصر الوتروپي بلل کیږي .دبیلګې په توګه اکسيجن د دوه ساده 
موادو لکه عادي اکسیجن ږر0 )اواوزون ږ0) په بڼو په طبیعت کې پيداکیږي .غه ساده 
مواد د یو عنصر څخه جوړ دي . خو مالکولي جوړښت يی تو پیر لري .مدا ډول کاربن په 
طبیعت کې د الماس او ګرافیټ په بڼو پيدا کیږي اود الماس او ګرافیټ کرستلي جوړښت توپیر 
لري» توالماس او ګرافیت د کاربن الوتروپي ګانې دي. 


سعصھتمیى)-74۰ ۵110( الياژونه ): که څُوفلزونه سره ګډ ویلي شي . نو الیاژورځيڼې لاس ته راځي 
لکه د جست او مس ګډوله . دفلز او غیر فل ز ګډوله هم الیاژ بلل کیږي .که فولاد چې د اوسپنې 
او کاربن الیاژ دی. الیاژ کیدای شي یو مرکب یا جامد محلول اویا دڅو کمپوننتونو (موادو ) 
ګډوله وي. 

1 ۵1167(الیاژ فولاد): فولاد وګورئ. 


10 له ل۵ (الایل الکول ): 7006001 وګورئ. 


7 ۸1171( الايل ګر وپ ) ٥0:‏ تع ارحمه م ١م‏ (يل للا ي1 ) وګورئ 


39 


604 ا(النيکو ): دالمونیم . نکل . کوبالت او مس د الیاژونو تجارتي نوم دی. له دې الیاژ 


(٥ت٥6: 0٨‏ مته)- ۸٥00‏ (الفا اوسپنه ): اوسپنه وګورئ. 


51 00101 0۵-03 ل۵(الفا-نفتول تست ): په محلول کې د کاربو هایدریت د پیژندنې ازموینه 
(تجربه )ده. دا تجربه د میلش تست ( 065٥‏ 106115 ) په نوم هم يادیږي . په امتحاني محلول کې 
لر څه الکول وروسته الفانفتول! و له دې وروسته غليظ سلفورک اسید په ډیر احتياط ورو ورو د 
امتحاني نل (تیوب ) )په خوله کې دا سې اچول کيږي . چې د امتحاني نل پر ښیښه ورو ورو 
امتحاني محلول ته ورسیږي .د غلته د دواړو محلولونو دګډيدو د تماس پر پوله د بنفش رنګه 
کړۍ جوړيدل په امتحاني محلول کې د کاربو هایدریت شتون ښېي. 


0- ۵910 -0۵دته)-له تام دصم له( الفا ذره :)٤‏ د الفا ذره ( د الفا وړانګه ) د رادیو 
اکتیف موادو څخه ځپريږي. د الفا ذرې ته د هيليم هسته هم وایی . دا ځکه چې د الفا ذره( » )د 
دوه پروتونو او دوه نیو ترونو څخه جوړه ده. که د یو عنصر څخه د الفا ذره ووځي نو دهغه 
عنصر کتلوي عدد څلور او اتومی نمبر یی دوه عدده کميږي او لمړنی عنصر( 1 ) په داسې 
عنصر (۷ ) بدلیږی . چې ځای یی د عناصرو په دوره یی جدول کې دلمړني عنصر څخه دوه 


کوره مخکې دی. 


هه 
2: 


دو 
1 


(2-2) 
6 الم ):الومینیم پتاسیم سلفیت وګورئ. 


(ععسصه سسسامسه)حعمنصه له( الرمينا -الومينيا اکسايد ):الومينيم اکسايد . الومينیم 
هایدروکساید وګورئ. 
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(سګکوسسمسه)کحمندونصهنه( الو مینیټ- الو مینات ):دالقلی اود المونیم هایدروکساید د 


1 )ل۵ ٥)‏ 01 1« ,(۱)08ھ 


دالقليارفازې المو تي ياالبوی اکسایه (افامل غه هېه الرښينیټ مالګې لا تو راغي. 


311 ۸ ((1())ل۵ه 2١1‏ مج ()رل۹ا 6د 23011 2۸1 


د 011 ۸٩)‏ | ایون داوبو په محلول کې شتون لرلای شي. د القلي فلزونو الومینیتونه په اوبو 
کې حل دي. که 

( :ل۸ ) د فلزونو د اکسایدونو سره یو ځای ویلی شی » نو بې اوبو الومینیتونه لاس ته 
راځي.د 0 او (٨‏ لھ د یو ځای ویلي کولو څخه( ۵۸10 جوړیږي .کلسيم الومینیت ته 
د 11۸10 تیزاب مالګه هم وایی. مګنیزيم الومینیت, 12۸1.0 او کلسیم الومینیت ,۵۸10 
پدطيعت کي مه چها ري 


ل-(قممسسممه)حسنمنسصلهر الرمینیم ): سپين ځلانده فلز دی. نسبي کثافت یی ٧‏ د 
ویلې کیدو نقطه یی ۲۲۰٢٢‏ اود جوش نقطه یی" ۲۴٧۷‏ ده. المونیم اصلا یو فعال فلز دی. خو 
پرمخ یی ډیر ژرد المونيم اکساید کلک او کیمیا وي تنبل پوښ جوړيږي چې د المونیم د خوړل 
کيدو ( دچاپیریال سره د تعامل ) ) مخه نیسي .المونیم یو ثابت ایزوتوپ( ( ۸1-27 ) لري. المونیم 
په غلیظ ,110 کې نه حليږي . خوپه رقیق ,11:50 او او هم په القلي کې حليږي .د المونیم 
څخه د خوړلو لوښي اود الوتکو تنه ( باډي ) جوړوي. المونیم او هم المونیم اکساید :۸1:0 ) 
امفوتیر مواد دي. د اوبو اود تیزابو د محلول سره هایدریت شوی ایون ""1ء(۸11:0 | جوړوي 
اود القلي سره الومینیتونه ورکوي. د الومینيم اکسیديشني درجه ( ٣‏ ) ده. دالومينيم د لاس 
نهزاورلو لپاره امو اکساد 5 پهريلي شو يکيو ليت کې ځل کوي اود دغه ملول د 
الکترولیز څخه المونیم لاس ته راوړي 
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(قسسسهمسه ته کممه۵)اهاهعمصونمنصمصهله(المر نيم اسيتيت اسيتات الو مینیم ):المو نيم 
ایتانوئیت وګورئ. 


(قسسسمسه عسممصت )حم نه لن مسنه نه نھ (المرنيم کلوراید -المونیم کلورید ) 
سره په شدت تعامل کوي او هایدروجن کلوراید جوړوي. 


ي0ي( -11)1ص6 310 ېږل)2۸1 


(مسعسسمسه عھععمه )کعاههمممصاه مسنمنصسهله( المونيم ايتانوئیت - الومينيم اسیتات ): 
المونيم ایتانوئیټ :000611 )لھ ) سپینه جامده ماده ده. په سړو اوبو کې لږه حل ده او په 
ګرمو اوبو کې تجزيه کیږي. 


(ظمسسمسمه حصصهه ٥حصه‏ )-06 ن٥‏ هه رط صصسصنمنصهلھ (المو نيم هایدروکسايد ): سپينه 


کرستلی ماده :د( 011 ) ۸1 ده. په طبیعت کې د ګپسایت منرال (100516نع ) په بڼه پد اکیږي 


(مسعسصمصسهد سه )حعھمنصسنھ .هفنته صسنمنه له( المونيم اکسايد -الرمينا ):د 
اکسيجن سره د المونیم مرکبونه د خاورې د مهمو اجزاو څخه دي. المونيم اکساید ( :۸1:0 ) په 
طبیعت کې د د کورندوم د منرال په بڼه پيد اکیږي.د الومینا ثابت شکل د الفا الومینا په نوم 
يادیږی چې نسبي کثافت یی ۷ ۹ ۳ .د ويلي کیدو نقطه‌ یی )" ۵ اود جوش نقطه یی۲۰ 
٩٩٢‏ سانتيګراد ده , داماده بې رنګه هکذاګونال يا رمېک کرستلونه جوړوي. د الماس او 
سلیکان کارباید وروسته تر ټولو سخته ماده ده. د سوديم هایدروکساید په محلول کې د 
بوکسیت( ۸1:0:.0112600 ) دحل کولو څخه (0.لھ) لاس ته راځي او په بوکسيیت ناپاکي لکه د 
اوسپنې اکسایدونه چې امفوتیر نه دي . په سوديم هایروکساید کې نه حل کيږي او رسوب کوي 
دو متوو کاولین! و المونیم اکساید د مذابې د الکترولیز څخه المونیم لاس ته راوړي. 
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(هسسم٥«مصسسمسه)-7‏ 6ه من له( الومينو ترمی ) ؛د فلزي المو نیم په و اسطه 
داکسایدونو احیا کول او له هغې نه د فلزونو . غیر فلزونو او الياژونو لاس ته راوړل د الومینو 


2۴ ې ,لد مب ,0 ې 2۸1 


مګنیزيم او نورلاس ته راوړي. 


سه عحعصهمه )حصمصھع له منڅ( 3 -ملغمه ): د يو يا څُوفلزونو سره د سيماب الياژ د املګم 
یا ملغمې په نوم یادیږي.د اوسپنې او پلاتین پرته نور ډير زيات فلزونه د سیمابو سره ملغمه( 
املګم دت و دوکر غږ صن د و سپاو 
سره ثابت ترکیب لرونکي مرکبونه جوړوي لکه ۷٥1827‏ او نور. د مس . نقرې| و طلا ملغمې ته 
که تودوځه ورکړل شي نو سیماب بړاس کوي| والوځي .د چې اوسپنه د ښوا سر ل2 نه 
جوړوي . » نو ځکه سیماب په پولادي لوښو کې ساتل کیږي ملغمه د ښیښې په جيوه کولو کې په 
کار راځی. 


0-)۵٩7۵:7 3 3,70‏ ۵031830300( املګمیشن - ملغمه کد نه ): د ملغمې جو ړو نې له ‌لار ې د 
معدني موادو څخه د لن منغ سن .یعنې 
شفغه سووورشنفو شر قضوک نا وصبا فا 
نا حله موادو څخه جلا کیږي . لاس ته راغلې ملغمه تقطيروي چې دلته سیماب بړاس کیږی او 
الوزي او مطلوب فلز د تقطیر په فلاسک کې پاتې کيږي. په دې طريقه طلا او نقره د معدني 
موادو څخه جلا کوي. َ- 1 : ١‏ 


01( اماتول ):د ترای نترو تولول( 1 ٢‏ 1 ) او امونيم نايتریت ګډوله چې خطر ناکه 
چاودیدونکي مواد دي د اماتول په نوم یادیږي. 
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مص- (تسمم 6ه )حم نه (۵٨:٥7‏ امیریسیم ): د اکتانوئيدو ( ترانس يوران ) د عناصرو له 
ډلې څخه يو رادیو اکتیف عنصر دی.اتمي نمبر یی ۱۹۵ واتومي کتله یی ۲۴۳ ده دډيرثابت 
اروتوب ٣۴۳‏ ه نما تجربه کيدو رخعایی 56 5 کاله دی .ني کثافت يی د 
سانتیګراد په شلو درجو کې (13,67) د ویلې کيدو درجه یی سا شګراه ۹٣٢٩۴۴‏ اود 
جوش نقطه یی په سانتیګراد( ٧۲١٧٢‏ )درجې ده.داعنصر لس ایزوتوپونه لري. په ۱۹۴۵م کې 


(خصبصمه ) -5 ۵۱0 (امايدرنه حامیدونه ): 

١-عضوي‏ امایدونه هغه مرکبونه دي چې د امايد ( :01111 - ) ګروپ لري.لکه ايتان 
امايد -601111-:11 . پروپان امايد 011112)- 11 - 11 او نور.امایدونه بې ثباته 
کرستلي مواد دی.هراماید د اړوند عضوي تیزا ب د امونیمي مالګې د تودوخې ورکولو څخه 
لاس ته راځي. 

٢-غیر‏ عضوي امایدونه: هغه غير عضوي مرکبونه دي چې د (3011) انیون لري. لکه پتاسيم 
اماید( 1112 ) . کدمييم امايد«:(:11 )0 ) اونور. غیر عضوي امايدونه د یو فلزاو امونیا 
د تعامل څخه لاس ته راځی. 

(أمیدول )مین و فیئول وګورئ. 


(ممسعھعھ مصحمصصسه )حمه ناه منصه( امینیشن ): پر یو مرکب د امین ګروپ(.۷۲1- ) نصبول د 
70-74 7 1 


ال ولیم ((١؛‏ چو از وو 8 ١د‏ | 
1 -ب- ٢٧٢٠٠٣٢٧٢٢‏ 1 )1 


0ه )-66 (۵٨70‏ اماینونه -امینونه ): که د امونیا د مالیکول یو هایدروجن پریو عضوي 
ګروپ(1 ) تعویض شی » نو اولي امین او که د امونیا د مالیکول دوه هاید روجنه په دوه عضوی 
ګروپونو (1 ) تعویض شي نو دويمي امین او که د امونيا د مایکول درې واړه هاید روجنونه په 
درې عضوي ګروپونو ( #۱ ) تعویض شي . نو دريمي امين لاس ته راځي. لکه متايل امین -:11) 
11 . دای متايل امین 1:211 ) . ترای متايل امین ۷د 11))او نور. 
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6ل 6 منصمھ (د امینو مالګې ) : که امینونه د تيزاب سره تعامل وکړي » نو د امینو مالګې 
جوړيږي.دلته تیزابي هايدروجن( "11 ) د امین پر ګروپ نښلي . دامونیم مثبت ایون جوړوي 
.لکه: 


"تک وص بب )6 د ٤(و)‏ 


عم خمکت ستمه حصصهة اجطعحصصننل ع!منصعه اجطاعحمر(1 


که یو امین غیر سستماتیک نوم( تجارتي نوم )ولري . نو دهغه دمالګې د نوم په پای کې 010 
وروستاړی کاروي.لکه: 


) 611: --٤۹1 1 ج- م111 د‎ ))٧6لت‎ -٧۷الد(‎ ٢ 
عهخه‌لط حصسنتصناتصه عولنوگكھ‎ 


دریمي امین د الکايل هلاید سره څلورمي امونیمي مرکبونه( مالګې) جوړوي. 


٢ ٢٤‏ ب(دظا) ) | جچ 1!1:)1) ٢د ١:۸9‏ آل)) 
عم خم‌لحط حسنمه صصسهاجطع ص3٤۱‏ 


(هعممهمه1 مصصه)حعکانه ۵ همن (۵٥‏ امینو اسیدونه ): عضوي تيزاب چې يو یا څو د امین 
ګروپونه ولری د امینو اسید په نوم یادیږي. که تیزابي ( 0011-) او اميني ( 1112 )ګروپونه 
دواړه د یو کاربن سره تړلي وي دغه مرکب د الا امینو اسيد په نوم یادوي او که د تیزاب او قلوي 
ګروپونه په جلا جلا مګردوو څنګ په څنګ د کاربن اتومونو پورې تړلي وي داسې مرکب د بيتا 
امیواسيد په نوم یادوي. لکه: 


0 0 
7--ياا)-مِلل) 11-00015) سب 
١ ١‏ 
ر ٧٧‏ ۳د 
6 8-2001001710230016 06 27030016 3۵10000 -0 


پروتینونه د الفا امینو اسیدونو څخه جوړ دي. امینو اسیدونه کیدای شی يو يا دوه د کاربونئيل 
ګروپونه 57--ولري . چې د مونو کاربونيل امینو اسید او ډای کاربونيل امینو اسید په 
نومونو یادیږي. همدا ډول امینو اسیدونه کيدای شي د امین -٧۷112(‏ یو یا دوه ګروپونه ولري . 
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چې دغه مرکبونه د مونو امینو اسید اوډای امینو اسید په نومونو ياديږي. امینو اسیدونه په 
طبیعت کې ډیر پيداکیږي .ډیر امینو اسیدونه په اوبو کې حل کیږي مر تهوهشريمجا ردي 
کې نه حل کيږي .په اوبو کې د امینو اسید محلول خنشی وي .امینو اسیدونه جامد کرستلي 


مواد دي .دپروتینو د مادرولرڅخه الفاامتو اسندډرتقلاسن تفراغۍ 


۵٥00060760 6-))(6 6077‏ (امیلو بنزین- فینیل امین):فینایل امین وګورئ. 
(هصورمصعمتصصه )حم نع ممنصنه( امنو ګر وپ ) ( ۷11 - ) ګر وپ دی. 
26 (- (0-امیلو تولوین ):بنزایل امین وګورئ. 


656 ماینونه ): کامپلکس مرکبونه دی چې لیګاندونه یی د امونیا مالیکولونه دي. لکه 
د 106 )6 ۵ ۰تنترا اما ین مس(11) ایون" 11:,1) ١‏ | 


۸۵٥000۵ -)٥٥ 90‏ (امرنیا ): بی رنګه د هوا په پرتله دوه کرته سپک غاز ( :111 ) دی.د 

ویلې کیدو نقطه یی )'77,7- اود جوش نقطه یی 33,35-ده.امونیا په اوبو کې ډیره حل کیږي 
د سانغيګراد په شلو درجو کې په یو حجم اوبو کې اوه سوه حجمه اومونیا حل کيږي. امونيا په 
الکولو کې هم حل کیږي . په اوبو کې د امونيا محلول کمزوری قلوی(017 ,171 )جوړوی . د | 
قلوي یواځې داوبو په محلول کې شتون لرلای شي .امونيا د تیزابو سره تعامل کوي اود اړوند 
تيزاب مالګې جوړوي که 


کل ې ېصوعح یی لیصدح بب 150 ٧۷‏ 
امونيا د ځینو فلزونو د مالګو سره کامپلکس مرکبونه( امونيا کاتونه ) جوړوي. 


"۳7 ای 4١٢‏ ې نت 
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امونیا د القلي فلزونو او هم د 11۸ ګروپ د ځینو فلزونو سره تعامل کوی . چې په ځینو شرایطو 
کا نترايدونه. .و پۀځيفوکرايط و کې اميدونه جو روي ايم يې اوبو اموتیا بې رنګه 
بهانده مايع ده . چې ٠۰. ٨٠۰٢‏ نایتروجن لري .اموتيا د (11۸ , 1٨۸‏ |ک ونرد ناورنو سوه 
تعامل کوي او ددغه فلزونوامیدونه لکه :17 او )٥1112‏ 0 جوړوي. امونيا ډيره له 
ایونایز کیږی . چې د ٧۷11,‏ او ۷117 ایونونه جوړوي. که امونیا په هوا کې وسوځول شي . نو 
اوبه! و نایتروجن ترې لاس ته راځي. اوک هد کتلست به موجوديت کې وسوځول شي .نو 10 ء 
٨٧۳‏ و اوبه ترې لاس ته راځي .دې تعامل په اساس په صنعت کې د امونيا څخه د ښورې 
تيزاب ( :170 )لاس ته راوړي .د امونيم هایدر وکساید ځيڼې مالګې لکه :011,(:66) 
او :11,160 د نایتروجني سرې په توګه کارول کیږي. 


مصله 76 مونیم الوم ):الوم وګورئ. 


832741000 6مه::6)ک ")همه تو نصمسنممصصعڅ( امر نیم بي کا ربونیت - بي : ربونات 
امونيیم ):امونیم هایدروجن کاربونیت وګورئ. 


3۷1٥00 7(‏ 837 6 م۵ )- 0366 0:0 0:06 ن۵( امر نيم کا ربونيت امو نيم کا ربونات): 
یوه بې رنګه جامده کرستلی ماده بر ٧۱)ده.‏ غیر ثابت مرکب دی چې ورو ورو تجزيه 
کيږي . کاربنډای اکسايد . امونیا او اوبه جوړوي. امونیم کاربونیت په اوبو کې ښه حل کيږي. 


(ظسصمه کسممصىع )حعأفضغهامه صسنمه مهه( امرنيم کلوراید . کلورید امونييم ): سپينه 
يابې رنګه . جامده کرستلي (مکعبي ) ماده (۷11,67) ده. د سانتيګراد په ۰ درجو کې 
تصعيد کيږي .په اوبو کې ښه او په ايتانول کې لږه حل کيږي . خو په اير کې نه غځل کېږي. 
داماده د امونیا او هایدروجن کلوراید دتعامل څخه لاس ته راځي.امونیم کلوراید د وچو بطريو 
په جوړولو کې په کار راځي. 


(زڼز 60:07:08 6:06۵)-٥6:300:31عو470/ز‏ 0:0001000(امرو نيم ها بدروجن 
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په اوبو کې ښه حل کیږي .که تودوخه ورکړل شي په کاربونیټ اوړي . خميرې د پوډرو اود ځینو 
درملونو(دواګانو ) په جوړولو کې په کاريږي. 


۵2۷1٥0 00(‏ سه س)ح10۵ 0:080 0:00( امر نيم ایو ن ):د لن دی 
(قسمومصههمتصص)ععاهعمنمصسنمه مهه (امر نيم ناینریټ - امونیم نیترا ت )بې رنګه 
کرستلي جامده ماده( :1۷11,10 ) ده د ویلي کیدونقطه یی د سانتیګراد ٩. ٢‏ درجې اود جوش 
نقطه یی د سانتيګراد ٠‏ درجې ده په اوبو | و ایتانول کې حلیږي.د امونیم نايتریټ ډيره اند ازه د 
نايتریتي سرو او یو څه اندازه یی د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره کارول کیږي. 


(7 ۵7۵10000 (عصصدىی)-00006 0:00:40 00:04( امو نيم سلفيټ- امو نيم سلفات): سپینه . 
کرستلي (ر مییک )جامده ماده ب 50 د(,11) ده .د سانتيګراد په ۲۳۵ درجې کې تجزيه کیږي. 
و .یره برځه یی د سرې په توګه کارول کیږي 


26ٌ10»0»1 د0 70( امرنیم تیو سیانیټ- امونیم تیو سیانات ): جامده کرستلي ماده( 
5 )ده که تودوخه ورکړل شی » نو د هغې په ايزومیر (تیويوریا)- ٤8‏ 11 ) اوړي. 

په اوبو کې حل کيږي او محلول یی ٥ ٠.‏ سره د وينې په ر نګ رنګه محلول جوړوي نوله‌ دې 
کبله د تا 6 ایون د پیژندلو لپاره په کاریږي داښوثي تيوشانټئ که 
په فوتو ګرافۍ اود چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کا راخلي. 


(همصک‌مصمعھ عسص) ممسه)ععه هم صمعمصنه( امررف ): غیرکرستلی جامده ماده د امورف مادې 
په نوم یادیږي. ښیښه د جامدې امورف مادې یو مثال دی . 


6 مفیفیلک ): هغه کيمياوي ماده ده چې مالیکول یی د ديترجن موادو(لکه 
صابون ) په څیر هایدروفیلک او هایدروفوبک برخې دواړه لري. 
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6 امفولايت ) : هغه ماده چې دقوي تیزاب په مقابل کې د قلوي په څیر اود قوي قلوي 
و 077 0 


892 6 مفولايت ایون ): 7۶۲۷106109 وګورئ 


)۵٥٥(016(‏ 0000667( امفوتیریک -امفوتیر ): هغه ماده ده چې هم د تيزاب اوهم د قلوي 
په توګه عمل کوي.د بیلګې په توګه المونیم هایدروکساید يوه امفوتیر ماده ده . چې هم د قلوي 
:)۸۱ او هم د تیزاب 1:۸16 په څیر لیکل کیدای شی ي.المونيم هایدروکسايد د القلي 
سره الومینیت جوړوی: 


۸1)01(, « ۷:011 - ٣٥۸۱) 
اود تیزاب سره د عادي قلوي په څیر تعامل کوي.‎ 
۸۱08 (, ٥310 هې ,له بب‎ 0 


جست او المونیم او ددغه فلزونو اکسايدونه او هاید روکسایدونه : اوبه او امینو اسیدونه د 


(که کت سهسوصنه)- (۵٨13۵۰۵٥‏ امايل اسيتيت -اميل اسيتات ):د عضوي موادو مهم محلل 
دی. جوړښتي فورمول یی لاندې دی . 
۸3 


0)0)3-د(د٤)-‏ لل 


ل) 


(35۵ت:٨) 1۵۰٥‏ رصمه(امايلیز-امیلاز ): يو ګروپ انزایمونه دی چې د نشایستې .ګلای 
کوجن او نورو پولي سکرایدونو په ټوټې کولو کې رول لري.الفا امایلیز او بتا امایلیز په نباتاتو 


و4 


کې پیدا کیږي . اوپه حیواناتو کې یواځې الفا امایلیز د پانقراس په اوبو (پا نقرانسي امایليز ) 
وه خولې په اوبو ( 10/3561 531/۷٥1‏ ) کې موجود وي. د امایلیز تر اغیزلاندې د بر کراب 
مالیکول ټوټې کیږي مالتوز او ګلوکوز تری لاس ته راځي. 


نهمعفرم نسصمسسسه)حجنهتعع اه( امایل ګروپ -امیل ګروپ ): د امايل د ګروپ جمعی 
فورمول (- 1,۱ ))او جوړښتي فورمول یی. 
لاند ی‌دی: 
دلل) 
۱ 
( - اا )- يا )٤٢-)‏ ) 
/ 
دلل) 
2 ۸0571 


(کمسمه هسصمصصمه )کله نه له 1(رس۵(امایل الکرل ):بې رنګه ید بو په مايع ( 01 لل )ده 
د محلل په توګه او هم د استرونو ( لکه د امايل استات ) د لاس ته را وړلو لپاره په کاریږي. 


(٨3٨تم٢ه‏ )- 10:٥6‏ م۵( امايلرز - امیلاز ): مستقيم ځنځیر لرونکې پولي سکرايد دی . چې د 
77747 7د 77 . امایلوز څخه نشايسته جوړیږي. 


۵630 مه )- ۸3۵0٥:‏ (انابازین ): یو الکالوئيد دی چې په تمکو کې پیداکیږي .په کرهڼه 


کې د د خزندو ضد موادو په توګه کارول کیږي . عصابو زهردی .جوړښتي کيمياوي فورمول 
یی لاندی دی. 
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7 اابوليزم ): د مالیکولونو اونورو ساده موادو څخه د غوړیو . پروتینونو اود 
ژوندی ارګانيزم د اړتيا وړ نورو موادو متابولیکي سنتیز ته انابوليزم وایی 


(دسعھصه)- ونه رل همه( انالایزس - انالیز - شننه . تحليل . پیژندنه ): د کيمیاوي موادو د 
ترکیب شنل ( پیژندل ) د انالیز په نوم یادیږي. هغه متودونه چې د موادو په یوه نمونه کې د 
مرکبونو دپیژندلو یا د مرکبونو په جوړښت کې د شاملو عناصرو د پیژند لو د پاره په کاريږي د 
توصیفی تحلیل په نوم او کوم متودونه چې د موادو په یوه نمونه کې د مرکبونو اویا په مرکبونو 
کې د عناصرو د مقدار د پیژندلو لپاره په کاريږي د مقداري شننې ( مقداري تحليل )په نوم 
یادیږي. 


وسسپصت2صعصمه)ه 0ه رطصمهر( انهایدرايد ): د غير فلز اکساید دی چې د اکسیجن لرونکي تیزاب 
څخه د اوبو د جلاکولو په پایله کې لاس ته راځي او د اړوند کناب داهاسراند په نوم یادیږي. 
د بیلګې په توګه یل «سفرری اسه(وفضګ اقارانه ار وق د فاشسرري سه 
(11:504) انهایدرایدونه دی. انهایدراید ته چې اوبه ورسيږي بيرته اړوند تیزاب لاس ته راځي 


ږ هرلا ٧‏ )رلا ې )5 


6 ننهایدرایت ):د کلسيم سلفیت ( ,۵50 ) يِ بې اوبو منرال دی چې ترکیب یی د ګج ( 
جیپسم ) سره یو شی دی » خو تر ګچ ډیر سخت دی . دغه منرال ورو ورو اوبه جذبوي او په ګچ 
اوړي. د سمنتو او سرو ( پارو ) په جوړولو کې په کاریږي. 


(سمصتصعمه )- مه0 رطم۵( انهایدرون یا مګنیزيم پرکلوریت ) : سپينه اسفنج ډوله 
ماده(,10 ٧))‏ ده . د خپل وزن ٧٠‏ اوبه په شدت جذبوي اود مګنیزیم پرکلوریت کرستل 


هایدریت 61:0 . « (,112))10 تری لاس ته راځی. انهایدرون د غازونو دوچولو لپاره کاروي. 


لبصمصصعه )-06 ن۵( انلین- انیلین ): 0607110106 وګورئ. 


اه 
07( اتللمایون ):د ثابل امن ایون (:۹11 :1 )) د 
(انيلينيمایون ):د فینایلامینایون ( ) دی 


لهمععھن لفصنمه( حيواني سکاره ): د حیواناتو هډ وکو ته دحرارت ورکولو او بيا په تیزابو 
کې ورڅخه د کلسيم سلفیت اونورو منرالونو د جلا کولو په پایله کې اسفنج ډوله سکاره لاس ته 
راځي . چې د بوری د صافولو لپاره په کاریږي .هغه سکاره چې د اوبو په بړاس کې د د ګرمولو یا 
په خلا کې د ګرمولو په نتیجه کې لاس ته راځي د فعاله سکرو په نوم ياداود فعاله مخ ( فعاله 
سطحې ) لرونکې ما دی په ت وګه کارول کیږي. 


4 حيوانی نشايسته . ګلای کوجن ): ګلای کوجن وګورئ. 


90 نیون ):منفي چارج لرونکی ایون دی . چې د الکترولیز په جریان کې انود ته ځي. لکه 
٥۷‏ , 1 او نور. 


(متصه م676 للطھه کسه ممه)- عامهوعه )06 عنم ه نم۵( انیو ئي ديترجنونه ): ديتر جنت وګورئ 


(۵۱٥01 3727‏ انیونی کنډونه ): 06:30826 ٥٥ذ‏ وګورئ. 


6 نن ایزو تروپک ) .هغه چاپیریال دی په کوم کې چې یو ټاکلی فزيکي خاصیت په 
مختلفو جهتونو کې مختلف قیمتونه لري .له لرګی چې يوه ان ایزوتروپیک ماده ده . داځکه 
چې د لرګي مقاومت د هغه د ژۍ په اوږدو او پر ژۍ عمود یو دبل څخه توپیر لري. 


(40006-)٠7(‏ انرد ) ):د الکتروليز د الې اوهم د بطرۍ ( ( ګلواني حجرې ) هغه الکترود چې پر 
هغې اکسید یشني تعامل صورت مومي د انود په نوم یاديږي. او کوم الکترود . چې پر هغې 
احیاوي تعامل صورت مومي د کتود په نوم یادیږي .د الکتروليز د الې انود (« ) قطب اود 
بطرۍ انود ( - ) الکترود دی .دالکترو لیز په الې کې د محلول( مذابی داد 
جذبيږي او همد لته اکسید ایز کیږي: 
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٢ه‏ ۍ م7 - ۸۰۶ 


د ګلواني حجرې ( بطرۍ ) په انود کې اکسید يشي تعامل صورت مومي .لته د منفي الکترود 
داتومو مثبت ایونو نه محلول (مذابې ) ته داخليږي | و الکترونه یی پر الکترود پاتې کيږي . ».پو 
ځکه د بطرۍ انود ( -) منفي چارج اخلي. 


6 ۵006( انو دي خټه ): ٥650108‏ 170ه 1٥6٥6‏ وګورئ. 


(ومسھم«ه مه )٥‏ ح ع 0:71٥‏ ۵(انودي کول . انودي پوښل ): د فلزي شیانو پر مخ د ښکلا يا 
ساتونکي( محافظتي ) پوښ جوړول د انودایزنګ په نوم یادیږي. لکه د الومینیمي لوښو پر مخ 
د الومینیم اکساید پوښ ( کوم چې لوښې د د خوړل کيدو او خرابیدو څخه ساتي ) داسې 
جوړوي .چې لوښی په یو تیزابي 11:50 07 :):11 )محلول کې دي اود مستقیم برق د منبع 

1. مثبت الکترود سره یی تړي دمحلول د الکترولیز په جریان کې کوم دوواد 
المونیمي لوښي د مخ سره تعامل کوي اود ۸1:0 ) خورا ثابت(غیرفعال ) ) پوښ دلوښي پر مخ 
(ععصت 0817)- 6 007۵0 م۵( انتراسین ) : يې رنګه کرستلي ماده ( 1,۰ ) ده په اوبو کې 
حليږي او د امو0 ٢‏ دسانتپګرأد په ۸ . ۳١۵‏ درجوکې ویلې 
کيږي اود جوش نقطه یی ۳۴١٣۴‏ سانتیګراد ده. خواص یی نفتالین ته ورته دي دځمکې د اوک 
تیلو د تقطیر څخه لاس ته راځي . د رنګونو په جوړولو کې په کاریږي اجورستی فورمول یی 
لاندی ورکړل شوی دی. 


۸6 


3 


۸٥17۵6 -)۵6707(‏ (انتراسایت -انتراسیت ): د ډبری په سکرو کی راځی چی ۹۵۰۰ 
فیصده کاربن لري اود سون په موادوکې حسابيږي 


(سه صسعهمتصه)- 0006 ۵٥04)‏ ( انتراکینون- انتراځینون ): یو بې رنګه کرستلی کینون 
دی. د ویلې کیدو نقطه یی د سانتیګراد ۱۵۴درجی ده . رنګه مواد (لکه الیزارین ) تری جوړوي. 
د انترا کینون جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 

: 


0 
۸12: ننی٧026‎ 


56 (انتی ارو ماتیک ): 0600037000366 وګورئ. 


(ه 6076 متته )ے 0 (۵٨‏ انتی بیروتېیک ): هغه کيمياوي مواد دی چې د مکروبونو د 
لویدنې او زیږیدنې( نمو وتکثر) مخه نیسي . او یا هم مکروبونه وژني. ځینې انتی بیوتیکونه 
( لکه پنسیلين او سترپتو مایسین ) د نباتاتو ( ستیروس ميوو . خریړیو - ثمارقونو ) څخه او 
ځینې نور ( لکه ګراميسيدين ) د باکتیریاو څخه لاس ته راوړي. نن ورځ زیات مقدار انتی 
بیوتیکونه سنتیز کوي. عادي انتیبیوتیکونه لکه پنسیلين . سترپتو مایسين او تتراسکلين د 
ډیرو ناروغیو پرضد استعماليږي . خو دغه دوا ګانې د وجود طبیعي مقاومت کموی او الرژي 
هم را منځ ته کولای شي. 


(ته 6:7 مه قسسهعمتمه ند ح)- 0۲٥71‏ 0000108( انتی بانډنګ اربیټال - د ارتباطاضد 
اربیټال ):01 اربیټال وګورئ. 


76 ساانتی فیرو مکشتتل م ): 108806589 وګورئ. 
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(سح«م )#صعصه) م0867 انتیفريز . د کنګل کيدو ضد ): هغه مواد دي چې د یوې مايع ) 

لکه اوبو ) د کنګل کيدو د( انجماد ) نقطه راټیټوي. دغه مواد د داخيلي احتراق په انجنونو کې 

د اوبو د ګنګل کيدو د مخنيوي لپاره په کار راځي داوبوسره ها یبلين ګلای کرل ګلسرين 
۱ و الکولو ګډوله د انتي فریزموادو په توګه کاروي. 


(مصععصعھ فنسصسصسمصسصطمصصوګعسصسصسعصه)حامه 8ه 0028 :20010 ( د ټکا ضد مواد ): دا داسی 
کیمیاوي مواد دي چې په لږه اندازه( ۷ ) د داخلي احتراق د انجینونو د سون په موادو ( پترولو 

) کې د ټکا د مخنیوي لپاره اچول کیږي .پلمب تترا ایتايل ,1 ))0 اونور دټکا ضد موادو 
په توګه کاروي. 


6 0010006( انتیمونک مرکبونه ):د ستبنیم(۷) یا انتیموني ٧۷‏ )مرکبونه لکه 
5 اونور د انتیمونک مرکبونو په نوم یاديږي. 


606 00106060046( انتیمونس مرکبونه ):د انتیمیونی(111 ) مرکبونه لکه :5861 د 
انتیمیونس مرکبونو په نوم یادیږي. 


6-(0 02 )857000 , 7ه مه(انتیمو ني » ستیبيیم - سرمه ) داعنصر په ۱۴۵۰ کې 
79 پيژند لې دی . ستيبِييم اتومي نمبر ۵۱ . تومي کتله یی ۷۵. ۱۲ . نسبي کثافت یی 
٨٨‏ ۰ دويلې کیدونقطه یی 630.56 ) اود جوش نقطه یی ۰ سانتیګراد ده انتیموني څلور 
الوتروبي ينې لري .سپيله انتیموني ثابته او یو فلز دی . زيړه او توره انتیموني دواړه غیر 
فلزونه اوهم ثابت نه دي .ود تودوخې په ټیټودرجو کې شتون لري .ننیموني درې( یو .۱ 
٣۳‏ ) اکسيديشني درجې لري .اننیموني پّه‌هوا کې سوځي . خو اوبه او رقیق تیزابونه ورباندې 
اغیز نه کوي.د هلوجنونو او اکسیدایز کونکو تیزابونو سره تعامل کوي. 


(سته کسکه صنهسصععه)-6 0006 0(انتی اکسیدانتونه - د تحمض ضد مواد ): هغه مواد 
چې د تحمض عمليه ورو کوي د انتي اکسیدانت موادو په نوم یادیږي .ځوراکی مواد ( غذایی 
مواد ) چې د ډیر وخت لپاره ساتل کیږي رړونه » پالاستیکونه او زیات شمیر صنعتي شیان د 
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دې لپاره چې د زیات وخت لپاره وساتل شي او خراب نه شي . د هغوۍ سره انتي اکسيدانت 
مواد ګډوي. فینولونه ( هایدروکینون . بتا نفتول اونور)» اروماتیک امینونه ( الفا نفتایل 
امین او نور )د ربړ د ژر زړید و د مخنیوي په غرض د رېړ د لمړنیو موادو ( د ربړ د اوليه موادو ) 
سره ګډوي . ويتامين ن1 او کیروتین طبعی انتی اکسیدانتي مواد دي چې دبدن پر حجرو د 
بیروني موادو ( لکه زهر او نورو افاتو ) د ویجاړونکي اغیز مخنیوی کوي. 


7 0031161( د موازي ضد سپین ): په یو الکترونی اربیټال کې که دوه الکترونونه وی 
اودتغئالکتروپوسبيينونه هوازي اوبه ير لوروۍ دا وول ستوته يه( ۱٢‏ )ولصايي. اوکه د 
دغه الکترونو سپینونه موازي او یو دبل مخالف لوري ولري . داډول سپینونه دموازي ضدیا 
انتي پا رالل سپینونوپه نوم یاد او په(1| ) علامه ښودل کیږي. 


٣(‏ 67:1 )م3004 (انتی سپتیک ): مکروب وژونکی کیمیاوي مواد دي . چې یا 
مکروب وژني او یا یی د زیاتیدو(تکثر) مخنیوی کوي..ایود ین . کلور امین او فینول په طبابت 


(وکهمهىمد مھمصهسمصصهمصتصه)- ۵۳6٥‏ ۵:61 مه( انترانیل اسید ):اروماتیک امینو اسید دی 
جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
اا( 
٧‏ 


21103110830٧03 
ه0:٥03:100‎ ٥6072016 606 
20203061 606 


3٩6 


(٥ 6-) 353717(‏ پا ټایت -اپا تیت ):دکلسيم فاسفیت کامپلکس منرال (1), 1, 
5 ) د( ,۶0 )نه دی.دغاښونو مینا د دغو موادو څخه جوړه ده . اپا تایت دفاسفورس د لاس 


6 اپاپروتیک ): هغه کيمياوي مواد دی .چې پروتون "11 )نه ورکوي او نه یی را نیسي. 
51 وګورئ. 


(ه 8 مهه ۵ه نع ١6‏ ۵۵ ( باچایی ود کا ) :د ښورې د غلیظ تيزاب اود مالګې د 
غليظ تيزاب ګډوله چې په ‌لاندی نسبت جوړه وي 
٠.١ (‏ مالګې تيزاب : ښورې تیزاب) 


(فسه‌که‌مرس)حمو ناه ه۵ (اکرایشن -هایدریشن ): د اوبو په واسطه دایونو هدرات جوړيدل 
د اکوایشن په نوم یادیږي. 


0 کا ایون ): په محلول یا کرستل کې هایدریت شوی مثبت ایون د اکوا ایون په نوم 


00٥٥ 6‏ نل هن۵( اراشیدونک اسيد ): د غوړیو غیرمشبوع تیزاب دی. کيمیاوي فورمول 
یی ‌لاندې دی. 
ال( د(ملا))ږ(لل):ل لل ) د(یالا) )بللا) 


56 ارینونه ): اروماتیک هایدروکاربنونه لکه بنزین . تولوئین ( تولول) او نفتالین د 
ارینو په نوم یادیږي. 
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65 ۸26006( ارجلتیک مرکبونه ):د ارجنتم) 1 ) مرکبونه د ارجنتیک مرکبونو 


به نوم یادیږي 
(عمعوه ام د)-۰ اا ه6٣٨۸(‏ ارجنټايټ-ارجنټيټ ):د نقرې سلفري معدنی مواد ( ۸8:5 ) دي. 


8ک( ه م6 م)- :۸۶860001 (ارجنتم 511۷٠7:)‏ سلور وګورئ. 
6 ۵600005( ارجنلتوس مرکبونه ): د ارجنتم( 1 )مرکبونه دي لکه ارجنتم کلورايد 
(7 ۸8 ) او نور. 


6 رجیناين )امینواسید وګورئ. 


ت-(مه وم ۵)- ۵8( ارګون ) : دنوبل( نجيب یا تنبل)غازونو له ډلې څخه دی .په 
۴ میلادي کال کې ویلیم رمځای او رایلایت پیژندلی دی. اتومي نمبر یی ٨١‏ اتومي کتله یی 
۳٣ .۸‏ کثافت یی ۰۰۱۷۵ .ګرام في سانتیمتر مکعب . د ویلې کیدو نقطه یی د سانتیګراد 
(۸٨٩-)درجې‏ اود جوش نقطه یی د سانتیګراد -٨۸۵(‏ ) درجې دي کیمیاوي مرکبونه یی نه دي 
وندل دشوۍۍ 


وصسصمصصره هم ٥6ص ٣0۵14606‏ )کعۀ مهه مصھه (۵٨010386‏ ارو ماتیک مرکبونه ) : هغه 
عضوي مرکبونه چې په مالیکول کې یی د بنزین کړۍ وي د اروماتیک یا عطري مرکبونو په نوم 
یادیږي. بنزین ( 1 ) اود هغه هومولوګ لړۍ یعنې مونو متايل بنزین یا تولوئین یا تولو 
( مت وتل) . دای متايل بنزين د(وتک) ملو . نفتالین ( وت ). انتراسین( :07)) 
او مشتقات یی د اروماتیک مرکبونو مثالونه دي . اروماتیک مرکبونه نسبتا ثابت دی او په 
جمعې تعاملونو کې په اسانۍ برخه نه اخلي . ولې په الکترو فيلي تعویضي تعاملونو کې ګډون 
کوي بنزین چې د اروماتیک مرکبونو د مالیکولونو د جوړښت يوه برخه ده .د کاربن د اتومونو 
هکذاګونال کړۍ اودرې ګرځنده یا دری لامحدودې ( # ) اړیکې لري . چې داډول جوړښت د 
بنزین د ثبات او د ارومانيک مریرنو د ځانګرتياو سیب ګرغۍ .د کیکولې د قاعدې له مخې په 
مسطح کړۍ کې د( د(72٥4)‏ په شمیر د ۳7 الکترونو شتون 0127د ونای رکولوږ 


3۹ 


مهمه ځانګرتیا ده د بنزین دمالیکول په کړۍ کې د « قیمت (1 - م) او د 7 الکترونو شمیر (6) 
دۍ. 


56 ۵60704( رهنوس سوانتي( ۱۹۲٩١ -٩‏ ): سویدني کیمیا پوه دی . نوموړي د 
لمړي ځل لپاره تشريح کړه چې د الکتروليتي محلول څخه برق د ازادو ایونونو په واسطه تیريږي 
اود لمړي ځل لپاره یی د ګرین هاوس په اغیز 8٥٥٤٨‏ 766011005 8) کې د کاربنډای اکسايد 
رول په ګوته کړ. 


(ھ فتصوص۵ عصمصصع مه مصن)حممناممېه کمهنمه م۵ ار هینرس معادله ) : د کيمیاوي تعامل پر 
سرعت د تودوځی د درجی اغیز ارهینوس په لاندې معادله کې وښود. 


-٧٣/ ٢' 
غا‎ ..۴ 


دلته( 1) دتعامل د سرعت ثابت .۳3 دتعامل د فعالولو انرژي او 1 د تودوځې درجه ښيی. که د 
وتشر بففاد لی لرکارينوديول شي اتو لیکو 


( 1 /1-)ب ھصوآاے 11 


وروستې معادله ښيي چې 1:11 د(1 /1 ) سره خطي اړیکه لري اود تودوځې د درجې( 1 ) د 
لوړيدو سره د کیمیاوي تعامل سرعت(د 1 قیمت) زیاتیږي. 


(ھ تسم همم )مه0 منم حتف (ار هینوس تیبوري ):۵6 وګورئ. 
سخصصه نه )-(111) (۵۰6٥٥٥٥‏ ارسینیت 111 ) : 6)111(0:006 ۵۳٥60‏ وګورئ. 


مک صه د )-(۷) 2٥٥٥6031٥‏ (ا رسنیټ(۷) : 01106 (۷ )8756016 و ګو دی 


ود 


مھ منص ه۵۰6( ارسنک ): یو شبه فلز دی چې د موږٍکو د زهرو یا سنکیا په نوم هم 
یادیږي .نسبي کثافت یی ۷ ۰ دی اود سانتيګراد په ٧٢۳‏ درجوکې تصعید کیږي .رسنک د 
غلوجنوتو . غليظو اکسايد کونکو تیزابونو اوتودې القلي سره تعامل کوي. درې الوتروپۍ ( 
ير وغ لول کچ د عضر کيدای دو به ۵ کال البرك نومالس بژنالۍ 
وی. 


٥(‏ 107 ممصهموحصصمصصص)حا نه ه ٥٠٢‏ ۵۰(ارسنک اسید ): 01006 (6016)۷ 3۳٥‏ وګورئ. 


موصصصوصسه شګص صصهموممکنصسمص0)-06ن:ه(111)نمه م۵( ارسنک (111 ) اکساید ):ارسنک 
ترای اکساید سپينه یا بې رنګه جامده ماده ( ,۸,0 ) ده د دې اکساید اړونده .مالګې د 
2۲٥ 6035)111(‏ په نوم یاديږي .رسک ترای اکسايد قوي زهري ماده ده اود بښنیروأاو هشرو 
حیواناتو د له منځه وړلو لپاره په کاریږي. 

لرصصصصصه قمصممصصعمص) ١-‏ 0 نره (۷ ) (۵۶۰٥٠‏ ارسنک ( ۷ )اکسايد ) سپينه جامده 
امورف . په هواکې ویلې کیدونکې ماده ( 0ه ) ده. نسبي کثافت یی ۳٢٣‏ ۰ اود سانتيګراد 
په ۳۱۵ درجو کې تجزیه کیږي . په اوبو او ایيتانول کې حل کیږي .دې اکسايد اړوند تیزاب 
ارسنک ( ٧‏ سید ( ,11:۵0 ) اوددې تیزاب اړوندې مالګې د ارسنیت(۷ ) په نوم یادیږي. 


مصصصصصصه شست ‌مصمممکنصسه) 06ن:010 60٥‏ ۵۳۰(ارسنک ترای اکسايد ) 


6 (11 )6 ووګورئ. 
(۵۰٥ 6‏ ارسینوس اسید ): 111(0:0606) 3۵66016 وګورئ 
(8٥6605 6‏ رسینوس اکساید )01006 (6)111 ۵5601 وګورئ. 


66 رسیلولایت ): د »۸50 منرال دی. 
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6 6 6,36( ارساین . ارسنک هایدراید ) :بې رنګه غاز ( دل ) دی نسبي 

کثافت یی ١.۹١‏ . دویلې کیدونقطه یی د سانتيګراد : ۱٧.‏ - )اود جوش نقطه یی (۵۵-) 

درجې ده .سخت زهري غاز دی په اوبو کلوروفورم او بنزین کې حل کيږي. د تودوځې په( -۲٢٢‏ 
٣)سانتيګراد‏ کې تجزیه کیږي و مکروالکترونيکي پرزو په جوړولو کې تری کا راخلي. 


6 رتینایټ ): دقلوی مګنيزيم کاربونیټ منرال( 3112. (120:.112)011 ) دی. 


(وګمصعورنم:ر تسجه) حمنهوعع اه( ارایل ګروپ ): که د اروماتیک مرکب څخه د هایدروجن یو 
اتوم لیرې شي .نو د ارایل ګروپ لاس ته راځي. دبیلګې په توګه د بنزین څخه د فینایل ګروپ ( 
- لام ) . د د تولول څخه د بنزايل(-:01-: 1م ) ګروپ . اود نفتالین څخه د نفتايل( -: 3ل 
) ګروپ لاس ته راځي. 


6 م۰ااراین ): که د ارین په مالیکول کې د کاربن د دوه ګاونډیو اتومونو څخه د هايدروجن 
دوه اتومونه لبري شي دلته یوه دوه غبرګه | ړیکه په درې غبرګې اړیکې اوړي او ارین په اراین 
بدلیږي .دبيلګې په توګه د بتزين څخه د بنزاین د مالیکول جوړيدل په لاندې ډول دي. 

چ 


ی٨‏ 
ےا 2( 
م0106د . م10 


(۵۰٥6: 0:٥ -)۵٥6 0‏ اسبستوز یا اسبست ): یو ګروپ منرالونه دي چې تاري جوړښت لري. 
او په ترکیب کې یی د مګنیزیم اوسپنې . کلسیم او سودیم يم اوبه لرونکي سليکاتونه شامل دي 
.لو ځکه د سوځیدو په مقابل کې لوړ مقاومت لري . و کيمياوي فعالیت یی هم لر دی . دلوړ 
برقی مقاومت له کبله په تخنیک او تجارت کې لوی ارزښت لري.د اسبست څخه داورضد جامې 
. خاص ډول کاغذونه او فلترونه جوړوي . د اسبست او سمنټو د ګډولې څخه دابادیو په 
جوړښت کی هم کار اخلي . په ۷۰٧۱م‏ کال کې ثابته شوی ده چې د اسبست څخه د اسبستوز 
ناروغي ( دشش ناروغي) او. 1065000610104 ( د شش د سرطان ناروغي ) رامنځ ته کيږي . نو 
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ځکه په دې وروستیو کالوکې د اسبست کارول کم شوي دي .سبست په کانادا . روسیه . چین 
او جنوبي افریقاکې زیات پیداکیږي. 

زوکمسمسر ممصمسه6 ممن ۵)ح نه ه (۵۰۰7٢7‏ اسکرریک اسید یا ویټامین ): بې رنګه 
سپينه کرستلي ماده ده په مصنوعي توګه یی د ګلوکوز څخه جوړوي. 0007 
احياوي تعاملونو کې لوی رول لري. او په تحلیلی کیمیا کې د احياګر په توګه کارول کیږي. 


جوړښتي فورمولونه یی لاندی ښودل ښودل شویدی.. 


ار‫ 
01---1 
0 ٠استسه‏ ۷۱ ,یش نصعلتیو: څھ 
0 ی0 
ال 
15 01 
١‏ 
ےئ 011-)) 
0٤ )( ))- 0 0‏ 
١ ١ ۳ ١ ١‏ 
چه چ ‫٧‏ - ع-چ 
١ ١‏ 
د(1 - 10-0 
١‏ 
2018 2081 


( اصصحطعص2 )۵ ت۳ف هھ نصاعحتی کك4۵ 


6 سپراګن ): امینو اسید وګورئ. 


٣0‏ , مته له )-118::060 ., ۸٠1311‏ ( اسفالت- بيتوم :06016 وګورئ 


(لسسمستته)- 70 ۵۰( اسپرين ):د تپې او درد ضد دوا ده. کیمیاوي فورمول یی لاندی دی. 
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سه 


مرم ۸ 


ره ٥06 0:-)۵٥۴‏ ۵55( سوسیئیشن - پیوستون ):د دوه یا زیاتو مالیکولونو ټولګگګی 
جوړيدل ( ( د هایدروجني اړیکې اویا نورو بین المالیکولي قواو په واسطه ) د پیوستون یا 
اسوسیئیشن په نوم یادیږي .لک په اوبو کې« ( 1120 )د اوبو «مالیکوله د هایدروجني اړیکو 
په واسطه یو بل سره نښلي اود « مالیکولو ټولګی( (اسوسات ) جوړوي. همدا ډول د اوبو او 
ایتایل الکول په محلول کې د اوبو | و ایتانول مالیکولونه د هایدروجني اړیکو په واسطه یو بل 
سره نښلي اود اوبو| و ایتایل الکول د مالیکولونو ټولګی جوړوي .سو سیئیشن په عمليه کې 
د موادو خواص تغیر نه کوي . د ایونو اسوساتونه د الکتروستاتیکي جذب ثُوَا وه واه 
جوړيږي . منځ ته راغلی د ایونو ټولګی ( اسوسات ) کیدای شي بې چارجه اوياهم چارج ولري. 
له ‌لاندی ایونی اسوساتونه: 
َ "7ل 88 اې ) ېم یچ 
",وود اې ,۷ ې تع 


)تی )-6 ۸۵۰٥٥۵0‏ (راستا تین- استات): رادیو اکتیف هلوجني عنصر دی. |آتومي نمبر 
یی ۸۵ او اتومي کتله یی ٢٢٢‏ ده .د ویلې کيدو نقطه یی ٢‏ ۰ سانتګراد اود جوش نقطه یی ۳٢٣۷‏ 
سانتیګراد ده . په طبیعت کې د یورانیم او توریم دایزوتوپونو څخه رامنځ ته کیږي.د ډیر ثابت 
ایزوتوپ نیمایی عمر یی ٣‏ . ۸ ساعته دی . داعنصر په ۰ کال کې ٥:٥:‏ او ملګرو یی 
سنتيز کړی دی. : 
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ره قسمهه دوم 6ه )- ۵۱١‏ ۸506076 ( اسيمترک اتو م ): دڅو ولانسه عنصر هغه 
اتوم دی چې شاوخوا ټولې کیمیاوي اړیکې يی د محتلفو عناصرو د اتومونو ( اتومي ګروپونو ) 
سره وي .لک په لاندې مالکولو کې د کاربن اس مترک اتومونه: 


لل ) 0181 
(ځ7ل01--- ٢‏ 1-)- ٧4آ11)‏ 
١‏ 
011 لل ) 


85 تم لایزس): د غاز په ګډوله کې د مختلفو غازونو د ډیفیوژن د سرعت د توپیر پر 
بنسټ د ګډولې د اجزاو بیلول د اتمولایزس په نوم يادیږي. 


(ه مه ::7 (۵٨00: 0006 )٥‏ اتمرسفیر ) : هغه هوا (غازونه ) چې د ځمکې چار چاپيره 
موجوده ده د اتموسفیر په نوم یادیږي.د سمند رپرغاړه اتوموسفیر کې لاندی غازونه موجود دي. 


سخ - 


غار فلیصدي 
وا 858 
02 295 
زی وه 
وی 0.3 
0,٥18 ٧‏ 
م1 0.5 
مل 01 
٨26‏ 0.1 


د اوبو د بړاس سربیره دځمکې د مخ د ځینو ځایو په هوا کې دسلفر مرکبونه . هایدروجن پر 
اکسايد . هايدرو کاربنونه او دوړې هم وجود لري. 


(عسمص مھم شسصعم (۸٨00500676 م۲٥د٥6-)۵٥٥ ۷٥٥)‏ اتر مر سفیری فشار ) .د ځمکې پر 
مخ د هوا دکتلې فشار د اتوموسفيري فشار په نوم یادیږي. د سمندر پر غاړه اتوموسفیرک فشار 


یو اتوموسفیر دی. 


18804 - 101325 م٨۸‎ 6 56 
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۸٨ -)۵70 0‏ ( اتوم ): دکيمیاوي عنصر ډیره کوچنۍ ذره چې دهغه عنصر ټول کیمیاوي 
خواص ولري . دهغه عنصر د اتوم په نوم یادیږي. هر عنصر ځانګړي اتومونه لري اود هرعنصر د 
اتومونو دجوړښت ځانګړتیا . دهغه عنصر د خواصو ځانګړتیا ټاکي.اتوم یوه هسته لري . چې 
مثبت برقي چارج لرونکې ذرې( پروتونونه )او نی ذرې ( نیوترونونه )پکې ځای شوي دي. د 
هستې چاپیره منفي برقي چارچ لرونکي ذرې (الکترونونه ) ګرځي .د الکترون او پروتون برقي 

چارج کميتا یوشی دی . . خو پروتون(« ) او الکترون( -) برقي چارج لري .په ازاد اتوم( اتوم چې 
د مرکب په ترکیب کې شامل نه وي 7777 والکترونو شمیر یو شی ( مساوي ) وي نو 
ځکه دهر عنصر اذاد اتوم اصلا د برقي چارج له پلوه خنشی وي خو کله چې اتوم د مالیکول په 
ترکیب کې شامل شي ( الکترون واخلي او یا یی ورکړي ) » نو دلته دغه اتوم په(») یا (-) ایون 
اوزي. 


۸67 اتومیسیتي ) :د کيمياوي مادې په یو مالیکول کې د اتومونو شمیر د هغې مادې د 
اتوميسيټي په نوم یادیږي .له دا کسیجن( 97 ) اتوميسيټي دوه د اوزون(:0 ) اتومیسیټی 
درې اود بنزین (1 ) اتوميسيټي دولس ده. 


٨٨۵٥(‏ هعصصمنه ک۵)- (٥۵۰ھ‏ 6 ۵٧‏ اتو می کتله ): 10355 161٥301016‏ وګورې. 


٥00 )۵.0.(‏ 19885 6 داتومي کتلې واحد ): د کاربن( )۱٢١‏ ایزوتوپ د یوه اتوم د کتلې( 
۳۲) برخه چي (7 10. 66033 1 کيلو ګزامه کیرق د اتومي کتلې واحد 1۵:0 )منل شوی 


دی. یعنې لیکو چې: 
ې1 107 . 1,66033 - مصوصو1 


(ح6نه هم تخفصصمهته)کحصعطصصص ۵٥0٧٨‏ (اتر مي نمبر ):د یو عنصر د يوه اتوم په هسته کې د 
پروتونو شمیر دهغه عنصر د اتو مي نمبر په نوم یادیږي .وپه( ۶ ) ښودل کيږي. 


(ته 65 مه فشمعصهته)کلهانننه عنصه هز( اتر می اربیټال ):اربیټال وګورئ. 
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6۰۷ ه تلسصسمه نه )- (۵٨٥٠٥ ۷٧/6‏ اتومی حجم ):د یوه عنصراتومي کتله ( ۵7٥ ٥‏ ) 
چې دهغه عنصر بر کثافت وویشل شي لاس ته راغلی عد د اتومي حجم نومول شوی دی. 


مھ قظسعمه ته)اناعونه (۵٥0016٧‏ اتو مي وزن ): اتو مي کتله وګورئ. 


(۵٨0 6-)۵ ٥ 10‏ اتروپین ) : یو زهري کرستلي الکالوئید ( د۷١‏ ج1۹ ) دی. د 
سانتیګراد په ( ۱٩۹ -٨٨١‏ ) کې ویلی کیږي. اتروپين د تنفس د منبه اوهم د درد ضد مادې په 


توګه کارول کيږٍي. د اتروپین جوړښتي فورمول لاندی ورکړل شوي دی. 


00-ت م٣‏ 


۸١١١٤ 
داوف باو پرنسیپ ) : د دې پرنسیپ له مخې دکیمیاوي عناصرو د‎ (۸0۵ 6 
اتومونو په الکتروني اربیټالونو کې الکترونونه په لاندی تر تیب ځای پر ځای کیږي.‎ 


16 285 2۳ 36317۳ 430417 554051 6841506) 06 


َد 


46 ۸06( ایورک مرکبونه ) : د طلا(111) مرکبونه دي . لکه ایورک کلوراید ( 
)۵٨‏ اونور. 


6 ۸0/6004( یورس مرکبونه ): د طلا(1) مرکبونه دي لکه ایورس کلوراید ( ۸٨67‏ ) 
اون 
وپور. 


85 اتومات کتلست ) : هغه کیمیا وی تعامل دی چې د حاصلاتو څخه یو یی په 


006 


( يلا جد ٥٢‏ سح ٢‏ ېج (6 1٤٥‏ 


دلته اوسپنه د پورتني تعامل : کنلست هم دی. 


336 اوتوپروتولایزس ) :د 00107066 محلل د مالیکولونو تر منځ د ) د ( '11 ) د 
ایونو راکړه ورکړه چې ددغې محلل یو مالیکول د برنستد د تيزاب او بل ماليکول یی د برنستد 
د قلوی په څیر عمل کوي د اوتوپروتولایزس په نوم یاديږي .د اوبو اوتو ایونایزیشن د اوتو 
پروتولایزس یو مثال دی. 


01 په آ(بلاب ,11 ې ()رلا 


زه م7 ۵ه مت مه)عامهاکمه ۸۷۵07( داوګدرو ثابت یا د اوګدرو عدد) : د هر خالص 
عنصر یو مول اتوم ( 1077 .6,0661367 ) اتومونه . د هرخالص مرکب یومول مالیکول دهغې 
مادې ( 107. 6,0661367 ) مالیکولونه . دیوې خالصې مادې يومول ایون دهغې مادې ( 


7 ایونونه او یو مول الکترون ( 1027 . 6.0661367 الکتزونونه کېږي .دغه( 
". 6,0661367) عددته د او ګدرو عد د یا د اوګدرو ثابت وایی 


1١٧٩ - ) 38 ۵8073770(‏ ۸۷88070( د اوګدرو قانون ): دعین فشارلاندی اود تودوځې په 
عین درجه کې د غازونو په مساوي حجمونو کې مساوي شمیر مالیکولونه وجود لري . دغه 
قانون د ایدیال غازونو لپاره پوره صدق کوي او په ١١۱۸کال‏ کې اوګدرو موندلی دی. 


(س‌عىه تلسصه م7 ۵36)-6 ۸۵۶6٥060‏ (ازیوتروپ » ازیوتروپ ګډوله ): د دوه کیمیاوي 
موادو داسې ګډوله ده چې د خالصې کیمیاوي مادې په څیر د ړو ووو 
کوي اوهم د غلیان په جریان کې ددغې ګډولې (مخلوط ) ترکیب تغیر نه کوي يعنې د مايع فار( 
مایع ګډولې ) ) او د پاسه یی د راس پو کی وي لكهداوبوا وابتابلالکول ګډولهھ ٠.‏ 
الکول).اونور. 


0 


(صو‌عه امصهه مه ده هھسسه همه س) حم 0:010 ع ن ه۵726( د ایز وتروپ تقطیر ) 
دایزوتروپ د ګډولې د اجزاو د بیلولو یو متود دی 117707 
علاوه کوي کومه چې د ګډولې د یوی مادې سره .نوی ایزوتروپ جوړوي اود ګډولې د بلې 
مادې څخه د تقطیر په جریان کې په اسانۍ جدا کیږي .دا متود د اوبو څخه د ايتا 3 جدا 
کولو لپاره کاردي .یعنې د اوبو ‏ ایتانول په ایزوتروپ کې بنزین علاوه کوي. بنزين د ایتانول 
سره یوځای کيږي اوله اوبو جلا کیږي. 


65 زایدونه ): هغه مرکبونه چې د د ٧۷«(‏ ) ایون او یا د ( )-٧۷:‏ ګروپ لري د ازایدونو په نوم 
یادیږي. لکه هاید روجن ازید )11٧:(‏ اونور. 


65( ازاینونه . ازینونه) : هتروسکلیک عضوي مرکبونه دي . چې د کاربن او هایدروجن 
څخه جوړه شپږٍ اتومي کړۍ لري. پایرید این( 2770176 ) چې کیمیاوي فورمول یی ٧(‏ وآ ) دی 
د مونو ازینو مثال دی. د ډای ازين په شپږ اتومه کړۍ کې د نایتروجن دوه اتومه( :11,۷ ) اود 
ترای ازین په کړۍ کې د نایترجن درې اتومه ځای لري. 


وسمهمصه ههه ۵5 )000 (۵20٥٥:‏ ازو مرکبونه ): هغه عضوی مرکبونه دی . چې د ازو (- 
-- ) ګروپ لري. د ازو رنګی مو ادو په مالکول کې یو یا څود ازو ګروپونه وي کوم چې 
اروماتیک رادیکالونه یودبل سره وصلوي. ازو رنګي مواد مختلف رنګونه او مختلف خواص 
لري . چې ځینې یی د ټوکرانو . څرمنو . کاغذونو او پلا ستیکونو د رنګولو لپره کاروي. سور 
ځور رو 


(ظتمصصعهصعمه تصه) ۲٢٢‏ 0ع0٥)‏ 


08 
6 زو ایمید ):هایدروحن ازید وګورئ. 


6 زولین ): 

١يو‏ ابي رنګه کرستلي مرکب( للم )) دی . دسانتیګراد په ٤٩‏ درجو کی ویلي کيږي. که 
تودوځه ورکړل شي » نو په نفتالین اوړي. ازو لین د اروماتیک مرکبونو خو اص لري. ابي رنګه 
تیل دي . چې د نباتي تیلو د تقطیر یا د تودوخې ورکولو څخه لاس ته راځي. 


زیر( دا 


تودو څخه 
.21112د ې 0-6د 


-18- 


18-)3٥05 606778(‏ ۹ :800( دبابو قانون ): که په یو محلل کې کومه غیر مفره ماده حل 
کيږي .نو د محلل د بړاس فشار را ټیټيږي اود محلل د بړاس د فشار د راټیټيدو اندازه د حل 
شوې مادې د مقدا رسره مقيم تناسب لري. دا قانون پر ۱۸۴۷م لامېرت بابو بیان کړی وو.دراولت 
قانون وګورئ. 


( هه 88350-00600 ٥‏ 0۵(بيا ټټر کول ): په امتحانی محلول کې د حل شوې مادې 
د مقدارد معلومولو په غرض په هغې کې دیو تعامل ګر 76326:1) ټاکلی مقدار(کوم چی د 


وم 


امتحا ني محلول سره د تعا مل لپاره د لازم مقدار څخه زیات دی ) . اچوي. د امتحانی مادی 
سره د تعامل څخه د پاتې تعامل ګر مقدار. بیا وروسته د ټټرکولو په واسطه معلوموي . اوپه 
دې ترتیب په امتحاني محلول کې د امتحاني مادې مقدار . کوم چې دتعامل ګر سره یی تعامل 
کړی دی معلوموي. 


(سعمسسع 6:۳6 )- 001 83067( پاکتیریوسيدي ): ټول هغه کيمیاوي مواد . چې باکتريا 
وژني ( لکه انتی بیوتیک . انتی سپتیک . او عفوني ضد مواد ) د باکتریوسيدو په نوم 
باکتریوسيدي موادو په توګه استعمالیږي. 


6 6 د ډوډې پخونې پوډر ) : د سودیم بای کاربونیت یا امونیم هايدروجن 
کاربونیټ اود یوي تیزابي مادې ( کلسیم هایدروجن فاسفیت . پتاسیم هایدروجن تارتاریټ . 
یاسودیم هایدروجن فاسفیت ) دګډولې پوډرد بیکنګ پودر په نوم یادیږي . کله چې بیکنګ 
پوډر د وړو سره ګډ . لانده او ګرم شي . نو دغه پوډر تجزيه او کاربنډای اکسايد ازاديږي . چې 
دغه غاز د ډوډۍ او کیک د پړسيدو سبب ګرځي. 


4 2 0310(بیکنګ سوډا ».د ډوډۍ پخونې سودا ):سوډیم بای کاربونیټ یا سودیم 
هایدروجن کاربونیټ وګورئ. 


86 باربيتوریتونه ) : ټول هغه درمل ( دواګانې ) چې د باربیتورک اسيد اړوند 
مرکبونو څخه لاس ته راځي اود مرکزي عصبي سستم د ارامولو لپاره استعمالیږي. د 
باربیتوریتونو په نوم یادیږي. دایمي استعمال یی زهري اغیز رامنځ ته کوي . نو ځکه د با ر 
بیتوریتونو استعمال یو څه محدود شوی دی. 


6 ببارایټ ):0877 وګورئ. 
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7-4 )- 8۹700( باریوم ) : دا عنصر د کارل شیلي په واسطه پیژندل شوی دۍ. 
دعناصرو د دوره یی جدول په ( 11٨۸‏ ) ګروپ کې ځای لري . کسيد 757د1477 په 
اوبوکې حل مرکبونه یی قوي زهر دي. اتوهۍ تمبربی ۵۷ اتوښي کتله يی ۳۴ ٧٧۷‏ 
کثافت یی ۵۱ و ۳ . د ویلې کیدو نقطه یی د سانتګرا د ۵ درجې اود 0 
سانتګراد ۷۴۰ درجی ده. 

مه0 7 :0 )- 00031 ته ن6 صستعه 8( بار يوم بي کا ربونیټ ): 1310110 
656 (اوګورئ. 


(کتصم68 8347 6 7٧000: 01500356) ٧٥۵‏ 8( بار یوم کار بونيیټ ) :سپينه په اوبو کې نه حل 
کیدونکې ماده 0 886)ده. نسبي کثافت یی ۴۳ .۴ دی. که تودوخه ورکړل شي په لاندې ډول 


۸ 
13) )ږ)٨( ب-‎ 1820)٨( ج٢‎ )(( 


د اپتیکي ښیښو په جوړولو کې کارول کيږي. 


ر(تتصمه6 000 و (باریوم کلوراید ) ): سپينه جامده ماده ( :1836 ) ده 
یوو کت کرشاونه ري . چې نسبي کثافت یی ۸۵۷ دی او سانتیګراد ۶۲٤د‏ رچې په 
د ویلې کیدو نقطه یی (963) اود جوش نقطه يی ( 0 ) ده . دای 0 ت || 
0 ) یی د تودوخې په( (113"6 ) کې کرستلي اوبه له لاسه ورکوي . باريوم کلورايد 
د الکتروليز څخه باریم لاس ته راوړي. 


(فتمم68 کھصه 6 مه::0) حهاهمهصهعمععه0 رط صستعه 8( بار يوم هايدروجن کاربونيټ- بار يم 
راځي. 
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183)))(ږ)٥( جب- ())()ي1لد (ع).()) د‎ 18)1))0:(.)٩( 


(لتهم68 ه0 ٥‏ ه م۳2 )-06ن :470 رط صنهعنه9ا( باریوم هايدروکسايد ): سپينه جامده ماده 
2 ىدده. په اوبو کې حل کیږي په طبیعت کې په ( 811:0 .:(83)011 ) بڼه پیدا کیږي. په 


(ئتمم68 کح سه 0٥)‏ ن0 76 باریم اکساید ): سپینه یا زيریځنه جامده ماده( 8300 ) ده. د 
باریم کاربونیټ یا باریوم نایتریت د حرارتی تجزیې څخه او هم د اکسیجن په موجودیت کې د 
سانتیګراد ۱۹۲۳ درجی اود جوش نقطه يی د سانتیګراد ٠٠٠٢‏ درجې ده. که باریم اکسايد ته د 
اکسیجن په موجودیت کې تودوخه وکرل شي باریم پراکساید ( 1840 )لا س ته راځي. 
(تلاتوهم68 مو صمه مه :)6ل نه تم صصسته تا( باریم پراکساید ): درنه سپینه جامده ماده( ,830 ) 
ده. نسبی کثافت یی ۴.۹۷ . د ویلې کيدو نقطه یی په سانتیګراد ۴۵۰ درجې ده. د سپینونکې 
مادې په توګه کارول کیږي. 


زؤهم68 تهاحهګى )ععاه‌ممله: صهتعة 8( باریم سلفیټ حباریم سلفات ): په اوبو کې ناحله 
سپینه جامده ماده ( 8350 ) ده . د بارایت د منرا ل په بڼه په طبیعت کې پيدا کیږي. نسبی 
کنافت يی ۴۵ » د ويلی کيدو نقطه‌يۍ په سانتيګراد ۱۵۸۰ درجی ده دښيښي اوربرجوړولو 
په صنعت کې په کار راځی. : : 


(وسسوسه نس ‌ه)-6 838( قلوي ):اسید وګورئ. 


(رمصسھفسمصیه مسعتفقصسهمه سر ٥٨۵1٥ه۵ته‏ ۶1 )-مه0۵کصمی 01550300 8386( د قلو ی د 


الکترولیتی انفکاک ثابت ): 05560636600 وګورۍ 


6 8386( قلوي رنګ 07٥::)‏ وګورئ. 
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56 851667( د قلویت ثابت ):0601 01550 وګورئ. 


56 133516 (قلوي مالګې ): هغه مالګې دي چې په ترکیب کې یی د ۱ 011 )ایون پاتې وي .له 
سرب(11)کلوراید هایدر وکساید ( ۱001761 ). 


( 7/7110 ه)-/ 831 (بطرۍ ): یو شمیر الکترو کیمیاوی حجرې .چې په ځپل منځ کې 
په مسلسل ډول وتړل شي بطرۍ لاس ته راځي . بطرۍ زیاته برقي قوه منځ ته راوړي. د عادي 
موټرو بطرۍ د شپږو الکتر وکیمیاوي حجرو څخه جوړه وي . چې په مسلسل ډول يودبل سره تړل 
شوی او برقي محرکه قوه(۶ ١:‏ ) یی 12۷ وي. اکومولاتر وګورئ. 


۷ سه»موه' 
۳9١ 04‏ ده رتو 


وهه ومجم و0 وامعو 
و قا نه لل نو ننسنا 


د بکمن ترمومتر 


(وصصمهط موکسمحم: )حعهامصومصع 6 مھمصهعل ه8( یکمن تر مومتر ): د بکمن تر مومتر په 
پاس شکل کې وګورئ. د بکمن ترمومتر د تو دوخې د درجې تغیر ښيي. په دې ترمومتر کې د 
تودوځې د درچې ډ يرلا 57) تغیر اندازه کیدای شي .د ترمومتر د سیمابو دوه مخزنونه 
لري .د تودوخې د درجې تغیر د درجه لرونکې صفحې له مخې معلومیږي ۰ ترمومتر لاندې 
محزن که په لاس کې ونیول شي » نو سيماب په نل کې پورته ځي اود پاسني مخزن د سیمابو سره 
نښلي .او که ترمومتر ته په ګوته ټکان ورکړل شي » نو د لاندې او باندې مخزنونو د سیمابو 
ترمنځ اړیکه شليږٍي اود ترمومتر په نل کې د سیمابو سطحه پر یوه درجه دريږي . اوس که د 


0 


ترمومتر چاپیریال ګرم یا سوړ شي.. نو په نل کې سیماب پورته یا ښکته ځي. . چې تغیر یی د 
درجه لرونکې صفحې له مخې اند ازه کیږي .د بکمن ترمومتر په ایبولوسکوپي او کریو سکوپي 
کې ډیر په کاریږي . پاس شکل وګورۍ. 


(م6 10061138١ -) 381605 110116 67٥‏ ه٥86(‏ د بر لامبرت قانون ) : هره ماده د رڼا ځانګرې 
وړانګې جذبولای شي . چې ددې خاصیت پر بنسټ د کیمیاوي موادو نوعیت او مقدار پیژندل 
کبیای دی . دې قانون له مخې د جذب شوې رڼا اندازه 1/) ع 10 د رڼا جذبونکې مادې د 
مولري غلظت ( اود هغې فاصلې ( 6 ) سره مستقيم تناسب لري . کومه چې رڼا په 
دس :2 0 / ")2ه په افاده کې( و ) رڼا جذبونکې مادې ته راغلې 
رڼا شدت او (1 )د رڼا جذبونکې ماد ې څخه د وتلې رڼا شدت ښيي.او (1/1 ) د جذب شوې رڼا د 
مقدار سره مستقيم تناسب لري .دلامبرت بیر دقانون ریاضي افاده لاند ې ورکړل شويده. 


٤۹٥‏ . -1 0 وه 


دلته ١(‏ ) د مولري جذب د ضریب په نامه یادیږي. دپورتنۍ معادلې څخه ښکاری چې د جذب 


070 سکوو وی فد م# اوه ملول د طبقې 


267د (8٥‏ د چغندر بوره ): سکروز وګورئ. 


0 81( د زنګ فلز ):د مس . قلعی . لږ مقدار جست او سربو څخه جوړ الیاژ دی د برونز په 
نوم یاديږي. او زنګونه ترې جوړوي. 


لتصسصععمصکصه صقسصس تمه 6) 0:74 له 86:7( ینزالډيهاید ): 

.ئروګول٥66‎ 06٧ 6 

(7 63 )-6 860760( بنزین ح بنرول ): بې رنګه » . مایع هایدروکاربن ( 1ه ) دی. نسبي 
کثافت یی ٠.۸٨۸‏ د ویلې کیدو نقطه یی د سانتیګراد ۵, ۵ درجې . د جوش نقطه یی د 
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سانتیګراد ۸۰۰۱ درجي ده په الکولو . ايتر او کلوروفورم کې حل کيږي . غوړي . ربړ او 
الکالوئیدونه حل کوي. دډبرو د سکرو اوهم د پترولو څخه لاس ته راځي. په هوا کې سوځي .د( 
للم ) ,لر( کبلل)., ) منځ ته راوړي. بنرین د عضوي موادو د محلل په توګه اوهم د ربړ 
. چاودیدونکو موادو اود ځینې درملونود لاس ته راوړلو لپاره په کاریږي . د بنزین بړاس په 
مرکزي عصبي سستم بد اغیز کوي . او مايع بنزین د بدن پوټکی خرابوي . بنزین ډیر ساده 
اروماتک تب دی .په جمعي تعاملونو کې په اسانۍ برخه نه اخلي . بنزین په کړۍ کې د 
کاربن د شپږو اتومونو تر منځ درې یوه ستوه ستوې( -) ) اړیکې اودرې دوه غبرګې( ')سل)) 
اړیکې( 7 ) موجودی دی د چې د ) ۶ اړیکه د بنزین په کړۍ کې لامحدوده (ګرځنده )ده تو 
ځکه د بنزين د مالیکول جوړښتي فورمول په لاندې ډولونو ښودل کیږي. 


120126110: 


(3) (2) (0 
( 66083017 )جح( م1 م) ) 13607606 


یادونه: : په روسي ژبه کې بنزین( 878 ) د مشبوع هایدروکاربنونو («ل) اوء) ) ګډولې ته 
وایی . چې د نفتو څخه لاس ته راځي. او په موټرو کې د سون د موادو په توګه کارول کیږي مګر 
(, 7م )مرکب د () (ز (66307) په نوم یادوي. 


(سمصسسه موس حاممنې , همه صن ه47 ر1 , 6-1,4-0101 860260 ( بنزین ۴ ١١‏ ډای اول . 
کینول - هایدروکینون): سپين کرستلي جامد مواد ( (11,)011) ) دي. نسبي کثافت یی 
3 ویلی کیدو نقطه یی د سانتیګراد (۱۷۴-۱۷۳ ) درجې اود جوش نقطه یی د سانتیګراد 
۵ درجې ده په رنګ جوړولو کې په کار راځی. جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 
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0۳ و 


116007626 - 1, 4 010 


( ېره طکلمه(7ت: 6 )-ه ۱47340274 , ه0:70 :هه :8676( بنزین کارب الډيهايد . 
بنز الديهاید ) : ژيړ ېځنه بنفش رنګه غوړجنه مايع(11:)110) ) ده نسبي کثافت یی ١١ ٣۴‏ د 
ویلي کیدو نقطه یی د سانتيګراد( ٧٢‏ -)اودوجوش نقطه یی د سانتیګراد .١(‏ ۱۷۸ ) درجې ده 
په بادام کې پيدا کيږٍي اود بادام بوی ورکوي .په خوراکي مسالو رنګونو اودعطرو په صنعت 


6 1902071 , 610706 0:121 86072606( بنزین کاربونایل کلوراید . پنزوايل 
کلوراید .) ): بې رنګه ماع (11:061ء)) ده . نسپی کثافت یی ١١١ ۳٢‏ دویلې کیدو نقطه په 
سانتیګراد صفر درجه . اود جوش نقطه یی دسانتيګراد ٢‏ ۰ درجې ده پر تايا لادی 
چې په نورو مرکبونو کې د بنزین کاربو نایل د ګروپ(-11:60,. ) د نصبولو لپاره په کاریږي. ( 
اا 


٥:7 2‏ :867( بنزین کاربونایل ګروپ » بنزوایل ګروپ ) : یو عضوی ګروپ ( 
() )للم ) ( دی 


6:307 )- 0736 , 86243702131( بنزین کارب وکسایلیت . بنزوئيیټ- بنزوات 
):د بنزین کارب وکسایلک اسید مالګه یا استر د بنزو یټ په نوم یادیږي. 


(هت هر7 081 30ص 6)- 364۵ 06007016 , 460ر 860760668700116( بنزین 
کارب وکسایلک اسيد بنزو یک اسید - بنزيني تیزاب ): یوه سپينه کرستلي جامده ماده ( 
)لم ) ده .نسبي کثافت یی( ۲٧٢‏ .)د ویلې کيد و نقطه یی د ساتتیګرا د ۴ ٠‏ درجې 

اود جوش نقطه یی د سانتيګراد ٩‏ درجې ده په اوبو کې لږه حلیږي .یو کمزوری تیزب دی » چې 
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د ځوراکي شیانو د سا تنې لپاره په کاریږي. ددې مرکب د بنزین کړۍ په تعویضي تعاملونو کې 
ونډه لرلای شي. 


6 01 هد266 (86:26:6٥‏ بنرین هکذا کاری وکسا بلک اسید ): 6140 11166 وګورئ 


(مه‌مه مه مه ر)- 8110 ه|ضلطمهوهط هم8674( بنزین هکذا کلوراید . هکذا کلوران ) 
کرستلی ماده( ( ,للم ) ده . چې د بنزین او کلورين تر منځ د جمعی تعامل به پایله کې لاس ته 
راځي .د حشرو پرضد کارول کيږي . . خو د( ډي ډي ټي )په څير د چاپیر یال د ککړولو ډار ورسره 


مل دی .هکذا کلوران وګورئ. 


6 له 2م 86:74:31( بنرین سلفونک اسید ) : بې رنګه پخپله و یلې کیدونکې جامده 
ماده ( 0.0 مل )) ۵ ویلې کيدو نقطه یی دسانتيګراد (| ۴۳ -۴۴) ارجې ده مع ئول د 
غوړجنې مايع په حالت پيدا کیږي ۰ بلرین |أ و غلیظ سلفورک اسید د تعامل څخه لاس ته راځي. 
د الکایل مشتقات یی د دیترجنټ( پودري صابون ) په توګه کاروي. 


6 »0۷ , 8602/07۵0( بنزفوران . کومارون ) : کرستلی اروماتیک ماده ( (0 116 ) ده 
جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 


۱ 
0 


6 هن۲ت, 1160071017811 


556 . 060208566( بنزوئیټ » بنزین کاربوکسایيلیټ ) : بنزین کاربوکسایلیټ 


وګورئ. 
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(ھکهمهس:د ممصسه دص 6)-انه ۵ 86:77( ينزو ځئیک اسید ): ۵60 ۱60260٥63750:‏ 


وګورئ. 


356 از( ينزوئين ): بی رنګه ماده( للم )0116)0 1,01 ) ده . د ویلی کیدو نقطه یی د 
سانتيګراد ٧‏ درجې ده د بنز الديهاید د تراکم ( کاندنسیشن ) څه لاس ته راځي . جوړښتي 
فورمول یی لاندی دی. 

011 


للم ل) () )٢-)‏ م )1 
۱0د 


بنزوین د دويمي الکول او کیتون دواړو مشخصه یی تعاملونه ورکوي. 


(مههم)-6 01000 )06020( ینز وکینرون- کینون ) : 0006 - 01606-1,4 0006٥‏ ې وګورئ. 


676( بنزوا ئیلیشن ) : پر یو مرکب د بنزوايل یا بنزین کاربونایل ., ۱607091 
٧60706510‏ ګروپ(-0 ,1م ) نصبول دېنزوا يلیشن د تعامل په نوم يادیږي . 
اسایلیشن وګورۍ. 


6 007071( بنزوايل کلورايد ٤‏ ): بنزين کاربونايل کلوراید وګورۍ 


(سمصهخهم« حسسسڼ ) - له مه ل2 50771( بنزایل الکول - فینیل متانول ): 607/10:6003001ص 


وګورئ. 


7 قتصس())-71060071300:06 6١م‏ ,. 0-800001010606 , 3200006 ۵60271 
((سسسه(ینزایل امین . -٥‏ امینو تولوئین . فینایل متایل امین - فینیل متیل امین) : بې رنګه 
مايع) ر ٧٣)‏ )للم ) ( ده نسبی کثافت یی( ۹۸ زې ( اودجوش نقطه یی دسانتیګراد ۵ ۱ 


درجې ده خواص یی الیفاتیک امینو ته ورته دی. 


0 


606 بنزاین -١١٢‏ ډاي ډیهایدرو بلزین ): بې ثباته( کیمیاوي 
فعاله ) ماده( ,لاله ) ده . بنزاین د اراین مرکبو نو ساده مثال دی. جوړښتي کیمیاوي فورمول 
یی ‌لاندی دی. 


م6 
عاظرتقس م6) حمسنام ان 0 ) لد ان ): د اکتانوئیدونو له ډلې څخه رادیو اکتیف 
فلزي عنصر دی. د ډیر ثابت ایزوتوپ( ۲۴۷) د نیمایی تجزيه کیدو وختی (107. 1,4) کاله دی 
.تو مي نمبر یی ۹٧۷‏ دی. پر ۱۹۴۹کال ج ت سیبورګ په مصنوعي ډول د الفا د ذرو په واسطه د 
امرسیم(٢۲۴)‏ د بمباردمان څخه لاس ته اوړی دی. 


6) دی. چې د ( 11۳ ) تيزاب پرته په نورو تیزابو کې نه حليږي. د مختلفو موادو د موجودیت په 
وجه مختلف رنګونه لري. بیرایل د قیمتي کاڼو په ډله کې راځي. 


11 10777 0و ): د و دوره دون 17۸٨۸‏ : 
21 دد ار بر رگ 0 ٧۰‏ درجې ده 
بريليم فلزي عنصر دی چې اکسید يشني درجه یی ( ٢‏ ده بریلیم او مرکبونه یی زهري مواد دي 
چې د سي او پوستکي ناجوړتیاوې منځ ته راوړي. په ځینو مرکبونو کې د بیریلیم کیمیاوي 
اړیکې کوولانسي ته ورته دي .د بيريليم اکسايد څخه په هستوي ریاکورونو اوهم په کلالۍ کې 
کا راخلئ: بيریلیم په ۱۸٨١‏ کې ۳./٥167‏ او 180557 ۸.۸ يو له بله جلا جلا پیژندلی دی. 


(-601ن6۵)-6 3۵:00:30 1( بي کا ربونیټ - بي کاربوناټ ): 
556 وګورۍ. 
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(03717 01 م07 -816170:0316(بي کرومیت - بی کرومات ):د ((امک). 11 ( تیزاب مالګې دي لکه 
پتاسیم بي کرومیټ( ب(مي1) او نورې. 


( 671737 )-ل هن89( دوئیز ): یو مرکب یاالیاژ چې ددوو عنصرو څخه جوړ وي لکه ( راو 
7 او نور. 


06 81037( بینار تیزاب ) :. هغه تيزاب دی چې په مالیکول کې یی تيزابٍ بي هایدروجن د 
اکسیجن سره نه بلکې د یو بل عنصر د اتوم سره وصل وي لکه( ( ګی11)!ا و( )13). 


(فصس:6)- ۳٥:67‏ ::8( بیروکيمیا - دژوندیو کيمیا ) : په ژوندي عضویت کې د 
کیمیاوي موادو (پروتین . کاربو هایدریت . لپید . نکلوئیک اسيد )د رول او جوړښت څيړنه د 
ژوندیو د کیمیا د پوهې په نوم یادیږي. 


(ته07ه:65)- ۰ 8 ع 8:0( بیو غاز . عضوي غاز ): د متان او کاربنډای اکسايد ګډوله ده . کومه 
ءچې د هوا په نشت کې د وښو , څپيا کو اونورو جامدو عضوي شیانو د تجزیې څخه لاس ته 
راځي . لته عضوي مواد د متانوجینک باکتریا په واسطه تجزیه کیږي .يو غاز څخه په 
کورونو کې دپخلي . ګرومولو او رڼا لپاره کار 

(1175 تن 6:0710010:6)- 87101064606( پیو لو مينیسنس ) :بې تودو ځې رڼا ده .چې د 
یو ډول چینجیو ( چې دشپې لخوا ځليږي )رڼا ورکونکو حشرو » باکترياو . فنجيانو اود ژورو 
اري و دابيانو شټه وني ز47 ) دارڼا د ) 777777 0 و( 
دی ) )په پهی کې ازادیږي دځبتو حراناتو (لکه ارب 007 دا اود شتو تورو 


(ه7 6:۷76 )ان 001 :ن8( بیو مالیکول ) : دکاربو هایدریت » پروتین » لیپيد . 
نکلوئیک اسید او اوبو په شمول . ټول هغه مالیکولونه چې د ژوندي عضویت په متابولیکي 


80 


(سسسمسهه6)ععمنه 8:07( بیر مایسين » کلور ټټراسکلین ) ): یوتريځ زيړ طلایی رر نګه په 
اوبو کې منحل انتی بیوتیک کرستلي پودر دي . چې د وایروس د ډیريدواو هم د توبرکلوز د 
باکتریاو د تکثر مخه نیسي. 


57 بيوریاکتور ): یو لوی پولادي ( 56٥٥1‏ ۵171655/) ټانک دی . چې د انزایمونو او 
نوروکيمياوي موادو د توليد لپاره پکې مکروارګانیزمونه روزل کیږي. 

86 بيو سنتیزس ):د ژوندۍ حجرې په واسطه د مالکولونو سنتیز د بیوسنتیز په نوم 
یادیږی. 


(وسګکه سه ته 607)- وو 0:61:10( يیو تکنالو ژي ) : هغه تخلیک دی چې د باکتریاو او 
فنجيانو د فعالیت پر اساس د طبي او صنعتي موادو ( انتي بیوتیک .پنیر » واین اونور ) د 
تولید پروسې تنظیموي او هم جنتیک انجنري چې د اصلاح شویو باکتریاو په واسطه بیخي 
نوي مواد ( لکه هارمونونه : واکسيتونه ‏ موتو کلوتال اتتي باډي اونور ) جوړوي د بیو 
تکنالوژۍ په نوم یادیږي. 


80 بوتین ):د ویټامین( 8 ) کامپلکس يو ویټامين دی. 


6 بيوتایت) : د سلیکیټ د منرالو څخه جوړ ې ډبرې دي . چې ور قي کرستلونه او تور » 


1-( 8000-8197 ( بسموت - ویسموت) : د (۷۸ ) نیم ګروپ سپين کرستلي فلزي 
عنصر دی. اتومي نمبر یی( ۸۳ ) . اتومي کتله یی( ۲۰۸۰۹۸ ). نسبي کثافت یی( ۹.۷۸ ). د 
ویلې کید و نقطه یی د سانتګراد ( ۳ )٢٠‏ درجې اود جوش نقطه د سانتيګراد( ۰) ) درجي ده. 
بسموت تر ټولو فلزونو زیات ډیا مګنیت دی اود سیمابو پرته د نورو فلزونو څخه یی برقي 
هدایت لرٍ او برقی مقاومت یی لوړ دی . په هوا کې سوځي . ابي لمبه اوزیړ لوګی ( اکساید 
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شوی دی. 


0100٥ -) 69740۵7‏ :ن8( بی سلفیت - بی سلفات ): هایدروجن سلفیتونه وګورئ. 
(0 ۷ 7ه65)-0 8:006( بیتومن بيتومونه): پترولیم وګورئ. 
1 8/0005 (بيتومیلوس کول ): کول وګورئ. 


(ته 67 :604)- 8:۵16( بای والئت . دوه ولانسه ): چې ولانس یی دوه وي. 
406 811( تورسرب ): کاربن وګورئ. 


557 2 81560(بلاستنګ جلاتین): یوه قوي چاودیدونکې ماده ده. چې د نتروګلیسیرين او 
سلولوز نایتریت څخه جوړه ده. 


667 818( بلیجنګ پودر . د سپيئولو پودر ): دکلسیم کلوریت.(۵))0 . کلسیم 
کلوراید ( ()۵)) 04707د )) څخه جوړ سپين پودردي چې د کاغذ او 
دن اق رو تعقيم ( پاکولو) رب د د چو د دي 


(1 8:08 ( بوریم ):راديو,اکتیف کيمیاوي عنصر دی. . اتومي نمبر یی ( )۱٧۷‏ دی. پر 
١‏ کال پیتر ارمبروستر د کرو میم ( ۵۴) دهستو په واسطه د بسموت ( ١۰۹‏ )دهستو د 
بمباردڅځه په دیر لږ مقدار لاس ته راوړی دی. 

0:67 87( دبور تیوري ) دا تیوري پر ۳١۱۹کال‏ د نلز بور لخوا د اتوم د جوړښت په هکله 
رامنځ ته شوی ده. دهایدروجن خطي سپکتر ددی تيوري په واسط پا .د پور 
دتیوري له مخې الکترون د هستې ګردچاپيره په مستقر دايروي مد ارونو کي حرکت کوي. او کله 
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چې الکترون پر دغسې مدار ګرځي نو پر دغه مهال انرژي نه اخلي اونه یی له لاسه ورکوي 
,یواځې هغه وخت چې الکترون له یوه الکتروني مدار څخه بل لکتروني مدار ته ټوپ وهي . .پو 
دلته انرژي اخلي او یا یی ازادوي و وره نظریی پراساس دایروي مستقر الکتروني مدارونه 
کوانت نتي( يو له بله په ټاکلې اندازه جلا جلا ) دي نو دغه اخستل شوی یا ازاده شوې انرژي هم 
کوائت د او سپکتر یی ځکه خطي( خط خط ) دی. 


(فصصصصی ه٥10‏ )عامنهم ومنانه9( د جرش نقطه ): دتودوځې هغه درجه ده .په کومه کې 
چې د یوی مايع د مشبوع بړاس فشارد خارجي فشا ر( اتوموسفيري فشا ر)سره مساوي شي. پر 
دې مهال د مايع له مخ څخه ژرژراو پرلپسې د بړاس پوکڼۍ پورته کيږي .که مايع خالصه وي . 
نو ترڅو چې ټوله مايع په بړاس بدله ‌نشي . دتودوخې درجه تغیر نه کوي .د تودوځې دغه درجه د 
دغې مايع د جوش دنقطې په نوم یاديږي. د هرې خالصې کیمیاوي مادې د جوش نقطه د ټاکلي 
فشا رلاندې ټاکلې او ثابته ده .د کيمیاوي مادې سوچه والي( خالصيت )دهغې د جوش د نقطې 
د ثبات له مخې معلوموي. 


(دسھنمسنه6 هصهى سه )امھهکمهه ٤۵4‏ ه8( بولتزمن ثابت ): سمبول یی (ک ) او عددي 
قيمت یې لاند ې دۍ. 
کم /107. 1,380658 - ٢‏ / 1 1 


دلته()۱) د غازونوعمومی ثابت او (۷) د اوګدرو عدد دی. 


یا مصنضه له ه8( بمب کالوريمتر ):د موادو د سوځیدو د تودوځې د اندازه کولو اله ده. 
بمب کالوریمتر یو مضبوط لوښې دی ء چې په هغې کې امتحاني ماده| واکسيجن یو ځای 
بند شوي اود برقي جرقې په واسطه اور اخلي .د امتحاني نمونې د سوځيدو څخه ازاده شوې 

انيژي کالوريمتر گرموي .د کالوری متر د تودوخې د درجې تغیر (1 ۸ ) دقیق اندازه کیږي. او 

بيا د لاندې فورمول له مخې د امتحاني نمونې د سوزيدو تودوخه محاسبه کوي: 


۸۲٨1 -) . ۸1 
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۸7 -د امتحاني نمونې د سوځیدو تودوخه » ') - دکالوریمتر ثابت او ۸ - د کالوري متر ( د اوبو ) 
د تودوخې د درجې تغیر دی . 
تر 


٤۶‏ اع ته تفترعهط1ا 


11٠! 
نه‎ 


211717 


حاوسهو 


(عکعی هن 0:6 )) -0ه80( اړیکه - کيمیاوي اړیکه ): 0000 626001631 وګورئ. 


(محعیه مسمههد)-«(ع 06 8004 (دکيمیاوي اړیکې انرژي ): د دوه اتومونو ترمنځ یوه 
کیمیاوي اړیکه په پام کې نیسو .که ددې اتومونو ترمنځ کیمیاوي اړیکه وشليږي او دواړه 
اتومونه د د غاز په حالت یو له بله يخي جلا شي. . نو کومه انرژي چې ددې کا ر لپاره ضرور ده د 
دغې کیمیاوي اړیکې د حقيقي انرژۍ په نوم يادیږي . د کیمیاوي اړيکو انرژي د یو مول اړیکو 
لپاره حسابوي او واحد یی ژول في مول دی. 

د کیمیاوي اړیکی انرژي په عمل کې: فرضا په یوه مالیکول کې د () په شمیر کیمیاوي اړیکې 
وي که په دغه مالیکول کې دغه ټولې ( () کیمیاوي اړیکې وشليږي او د مالیکول ټول اتومونه 
دغاز په حالت او یو د بل څخه جلاشي او ددی کارلپاره د (9) په اندازه انرژي ولګيږي . .نود( 
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) د انرژۍ هغه برخه چې د یوې کیمیاوی اړیکې د ماتولو لپاره ضرور ده د کیمیاوي اړیکې د 
عملي انرژۍ په نوم ياديږي. د يوی مادې په یو مالیکول کې د ټولو کیمیاوي اړیکو دعملي 
انرژیو مجموعه . د غاز په حالت د ازادو اتومونو څخه د هغې مادې دمالیکول دجوړيدود 
تودوځې سره مساوي کيږي اود اتومو څخه د دغه مادې د جوړيدو د تودوخې په نوم یادیږي 2 
اتوموڅخه د جوړيدو تودوخه عد دا ( خو په مخا لفه علامه ) د هغې تودوځې سره مساوي ده 
.چې اړوند مالیکول بيرته د غاز په حالت او یو دبل څخه په بیخي جلا اتومونو واوړي و 
تودوخه د اتومایزیشن د تودوخې په نوم هم ياديږي. د کیمیاوي اړيکو عملي انرژۍ . داتومو 
څخه د جوړيدو تودوخه اود اتومایزیشن تودوخه ټول د یو مول کیمیاوي اړيکولپاره محاسبه 
کيږي او واحد يی( 5001/ز ) دی. که د یوې مادې د اتومو څخه د جوړيدو تودوخه(د اتومایزیشن 
انرژي )وپیژنو . نو کولای شو . چې د مادی په مالیکول کې داتومو تر منځ د کیمیاوي اړیکو 
انرژي حساب کړو. دبيلګې په توګه په متان او ايتان کې د ( ٠1(‏ ) او( )) اړیکو انرژي د 
لاندې معادلو په مرسته حسابوو: 


1 / ۵ 394,8 ح ۸۲٨‏ با)- (ع)4۲ د (ع))) 


2)) بوت - ( )63هد‎ ۸1 -671,1 ۵/١ 


57 د اتومو څخه ,د متان دجوړيدو او ۸ داتومو څخه د ايتان دجوړيدو تودوځې دي. نو 


,81٨1 / 1‏ 394 ېی41۳ 
10 / 1 98,7 - 4/ 394,8 - یآ 
1 / 1 671,1 ح یی 16خ لآ 
٤ / 10‏ 78,9 - ,98. 6- 6/1,1- )!1 


که د یوې مادې په مالیکول کې څوډوله کیمیاوي اړیکی وي . نو دلته دهرې : کیمیاوي اړیکې 
انرژي د سپکتروسکوپي پهمتودونو معلوموي. 


(ته‌ح ه6 مه قسسعمةصسحوصق )کلهنانه 082 ه6( کبار ي اړٍ یکه جوړو نکی اربیټال - ارتبا 
طي اربیټال ):اربیټال وګورئ. 
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006176( یون بلیک ): 8:608 وګورئ. 


(1۵70ه6008)-۵7407006 ه07٢‏ , 807406( یوران - بورون هایدراید ): د هايدروجن سره د 
بورون مرکبونه د بوران په نوم یادیږي .بورون هایدرایدونه بړاس کیدونکي کیمیاوي فعاله 
مرکبونه دي. په هوا کې اکسیدایز کيږي او کله هم چاودنې رامنځ ته کوي. بورانونه الکترون 
کمبود( 06:٥6:1٥‏ :ه6168 ) مرکبونه دي . یعنې که دا په پام کې ونیول شي . چې یوه 
کوولانسي کيمیاوي اړیکه د یوې جوړې الکترونو څخه جوړیږی .نوبيا ددې مرکبونو جوړښتي 
فورمولونه د ولانس له مخې سم نه راځي. 

دبیلګې په توګه د ډیر ساده ډای بوران (,18:11 ) جوړښتي فورمول په لاندې ډول ښودل کیږي. 


16 
دبوران د ګروپ ډیر شمیر مرکبونه لکه ,:131 سابل , لتق , بللبظ , بللم:8ااونور 


پیژندل شوي دي. 


6 بوریټ ): د تترابورک اسید ( 11:1,607 )او متا بورک اسید (1180) مالګی د 
بوریتونو په نوم یادیږي. ځيڼې بوریتونه لکه بوراکس( 60. 128,0 ) په طبیعت کې هم 


( ))1 په ږ ((())1 1 او ,13:0 په ٧۷۵:8:0,‏ کې 0ت) په ٥8:0‏ کې د 


بوریټ د ایونو په نوم یا دیږي دبوریټ د ځینو ایونو جوړښټی فورمولومه ‌لاندی ورکړل شوي دي 
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نن و د 1 
۱ ۱ 8 
وار خڅ66۲۷» نر - به 
د ص‌ 1 هه 0 
۱ ۱ و دق ۱ 

: ار 
يو و 8 

8) ړن 07 )د رق‎ ٧ 
0۳ 0131 011 01211 


د بوریټ د ځیو ایونو جوړښتي فورمولونه 


4٩‏ بوراکس ): بې رنګه جامده ماده ( 11:0 10 . ۷1,6 ) ده. سستماتیک نوم یی ډای 
سودیم تترابوریټ دیکا هایدریت دی . نسبي کثافت یی( ۷۳/١)دی.‏ د سانتيګراد په ۷۵درجه 
کې اته مالیکوله اوبه اود سانتيګراد په ۳٣۰‏ درچه کې لس مالیکوله اوبه له لاسه ورکوي . د 
ښیښې او کلالۍ په صنعت کې په کاریږي. : 


(ھکهمه م71 مهمم ه6)کحا نه 68016( برورک اسيد - د بور تیزاب ): بې رنګه کرستلي ماده ( 

ول تلبلا )دد ګرمواوبو د چینو په اوبو کې منحل پیدا کیږي ز087 د 

هد دا دنه هښد اصشق الو اا 

(ع 8ه 6)-:80:06( بورایدونه - بوريدونه حور داو په 

نوم یاديږي .یورايدونه د سانتیګراد په لوړو( )٢ ٠.‏ درجوکې د فلزاو بورون د تعامل څخه لاس 
ته راځی.:818 ۷۱ , :۳8 :118 ,:728 , 8 ) د5-ا ‏ -0- 


(تَسم6)-6 807016( بورنیت ): د مس او اوسپنی منرا ل(,۳65 :0 )د بورنیټ په نوم ياديږي. 
زیات پیداکیږي. 


8 


8-(6)- :80 (بورون ‏ بور): بورون د عناصرو د دوره یی جدول په( 111٨‏ ) ګروپ کې 
ځای لري. اتومي نمبر یی( ۵) . اتومي کتله یی )٠٠٠۸۱(‏ . د ویلې کیدو نقطه یی د سانتيګراد ( 
)٠‏ درجې اود جوش نقطه یی د سانتيګراد ( ۰) درجې ده . بورون ورو ورو د اوبو د بړاس 
سره تعا مل کوي او بورک اسید ( د60 1:8) جوړوي. بورون د ښوری په غليط تیزاب کې حل 
کيږي .بورون د تودوخې په مرسته د هلوجنو سره تعا مل کوي او مفر هلوجنایدونه ( 86) 
جوړوي. د سانتيګراد په (۷۰۰) کې په هواکې | کسیدایز کيږي او(:18:0 ) جوړوي. بورون دوه 
الوتروپي لري 00٢‏ نصواري پوډر دي او فلزي بورون تور رنګ لري .دا عنصر په 
٨‏ ۰ ګال ډيوې اوملګرو یی پیژندلې دی. 


(601 617 م (80700506-0٥۵‏ پورون کارباید پور کاریيد ): په ویلې القلي کې حل کیږي 
توره جامده ماده( 8,6 ) ده د سختۍ درجه یی (۵ )ده نسبي کثافت یی( ۵۲ ).د ویلې 
کیدو نقطه یی د سانتیګراد (۲۳۵۰ )درجې اود جوش نقطه یی د سانتيګراد ( ۰ ) ) درجې ده. 


601٥(‏ 77) )870067006( بورون هاید راید -ح هيدرید پورا ) 00:06 وګورئ. 


(٥م60‏ ٨م‏ 7 سم)-06 0:07 80700( بورون نایتراید - نترید بورا ): جامده ماده (817) ده . په 
داد 2و04303474ت771070-0 07774د .نسبي کثافت یی (۲۰۲۵) دی. اود 
سانتیګراد د (۳۰۰۰ )څخه په لوړه درجه کې تصعید کوي .برق نه تیروي » تودوځه ښه تیروي. . 
ن25252داکاد د دد دند در 


(80740٥ 07161006-010 48‏ بورون تري کلوراید « پور کلورید ) :بې رنګه بړاس 
کیدونکې مایع :861 ) ده. داوبو سره تعامل کوي هایدروجن کلوراید او بورک اسيد جوړوي 
نسبی کثافت یی( ۳۴۹ .)٠‏ دویلې کیدو نقطه یی دسانتیګراد (۷٧۱-)درجې‏ اود جوش نقطه 
يی دسانتیګراد (۱۳۵)درجې ده : 

8۵ ع0۵76 سه اا بورسلیکیټ - بور سلیکات ): هغه ګروپ مرکبونه چې د 
805 او,510 ترمنځ د کیمیاوي اړيکو د جوړيدو په پایله کې جوړيږي د بوروسلیکیتونو په نوم 
یادیږي. 
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٥ 1٧-) 380 8‏ 861( دبايل قانون ): د د ایډیال غاز دټاکلې کتلې حجم د تودوځې 
په ټاکلی درجه کې دفشار سره معکوس تناسب لري60050- 7۷ ) . 


6 06 )-1066:75 070(برن پرسس . د برن پروسه ) : په ۹ کې باریم اکسايد ته 
تودوخه ورکوي اولاس ته راغلي باریم پر اکساید ته د سانتيګر اد د ٠(‏ ۸) درجې څخه لوړی 
درجې پورې نوره تودوخه ورکوي او په دې ترتیب د و اه دتجزیه کيدو څخه 
اکسیجن لاس ته راوړي .دې پروسې ته د برن د پروسه وايي 


۸ 
۳٢ )(ِ‏ (21۹2)0 جب- ر(218360 


(8700۵06٥) 60:07‏ پرومیټ بروما ت ) دیرومک اسید ( :11170 ) د مالګې او استر دنوم 
په پای کې د برومیټ کلمه راځي. 


6 برومک(۱)اسید : یا هایپوو برومس اسید يوه زيړه مايع (118:0 )ده. دا 
یو ضعیف تیزاب او قوي اکسیدانت دی. 


( ته هع (8:00:٥6) ۷(۵0-)66 0۵7٥۵8‏ پرورمک (۷)اسید ):بی رنګه ما يع (:()11816) 


( 6007 )- 8700106( بروماید ‏ بروميد ): هلا ید وګورۍ. 


600970 )- 870010۵50( پرومینیشن « برومینی کول ) : په یو مالیکول کې د 
برومین داتوم د نصبولو تعامل د برومیشن عمليه بولي.(هالوجنیشن هم وګورئ. ) 


817- و 0 وه دو 20 0 


و8 


)» اود جوش نقطه یی ("58,78) ده په عادي شرایطو کې بړاس کیدونکی مايع ده . بړاس یی 
برومین( ۸:0106131370) په ١١۱۸کال‏ پیژندلی دی. 


(ته 0057 600)-6 87010460240 ( برومر ایتان : بیرنګه ژر اور اخستونکې مايع (11:187)) ده 

نسبي کثافت یی( ۴۷ ١‏ ). د ویلې کيدو نقطه یی دسانتيګراد ) )-٩‏ . اود جوش نقطه یی (۴ 
٣۸.‏ )ده .یو ټیپیک هالو الکان دی .۰ یثیلین| وهایدروجن بروماید د جمعي تعامل څخه‌لاس 
ته راځي. د برومو ایتان څخه په يخچالونو کې د سړونکې مادې په توګه کا راخلي. 


(۷ 0 6)- 8:70:01( بروموفورم ): ترای برومو متان او (081010779) وګورئ. 
رعصھى« کتسسهه6)/نصمه1 احصطامهه1 87006024806( برومرمتان . متايل برومايد - 
متان برومید ): بیرنګه بړاس کیدونکې نه لمبه کیدونکې مايع هالوالکان( (نناحل) ) دی. .سي 
کثافت یی( ١ ٨٢‏ )» دویلې کیدو نقطه یی د سانتيګراد ( ٢٣٩‏ - )اود جوش نقطه یی( ۵۳ . ۳ ده 


6 870072201( بروموتایمول بلو ) :دتیزاب- قلوي معرف ( انديکاتور ) دۍ په تیزابي 


محلول کې زيړاو به قلوي محلول کې ابي رنګ اخلي. په( 116-8 ) کې یی رنګ بد لون مومي 
06 6 برونستد اسید ): اسید وګورئ. 


6 6 برونستد بیز ) اسید وګورئ. 


0 5117 رور . چې ځینې یی 0101 


(870٥ 8 6٤‏ د نسواری کړۍ امتحان ) د نايتریت ایون د پیژندلو ازمیښت دی .امتحاني 
محلول اود اوسپنې( 11 ) سلفیت محلول دواړه په یو امتحاني تیوب کې اچول کیږي .اود پا 


- 


سه یی د ګوګړو تيزاب په ډیراحتياط داسې اچوي .چې د دواړو محلولونو جلا طبقې جوړې شي 
دلتاوو دوا رومحخاو لونوة تماس پر سطحه د ( :70050) نسواري رنګه کړۍ را منځ ته کیږي 


(6706)- 801/6( يفر ): هغه محلول . . چې د رقیق کيدو او یا د لر مقد ار قلوي یا تیزاب د 
ورعلاوه کیدو له کبله یی(11) ) تغیر نه کوي د بفر د محلول په نوم يادیږي .تیزابي بفر د 
یوضعیف تیزاب او د همدغې تيزاب د مالګې څخه او قلوي بفر د يوې ضعيفې قلوي او د 
همدغې قلوی د مالګې څخه لاس ته راوړي .دبیلګی په توګه( 0 )11 ) او (:1160) یو 
000 سوا وو )قلوي بفر جوړوي. ون ) تيزاب اود دې تیزاب 
"0707004707047 وي. 


٢ یو‎ ٢ «د«‎ ۵ 


او څرنګه چې هره مالګه قوي الکترولیت دی . نو د( ۳ ) مالګه بشپړ انفکاک کوي اود د( 
۸) ایون مقدار په محلول کې زیاتیږي . چې له دې کبله پورتنی تعادل کيڼ لور ته بې ځایه کیږي 
.اود ( 11۸ ) مقدار د بفر په محلول کې زیاتیږي. 
١‏ که په دې بفر سستم کې لږ څه تيزاب ( وني ,نو دا زيات وې( 1١‏ )4د( ۸ سي 
تعامل کوي او ( 11۸ ) جوړوي. او په محلول کې د (11 ) غلظت( دمحلول 711 )تغیر نه کوي. 


2 که په دې بفر سستم کې لږه قلوي 017 ) اضافه شي » نو دا زیا ت شوی (0) د ازاد 11۸ 
سره تعامل کوي 


۵ بد یلا ۍ 1٢‏ ج 011 


او په محلول کې د 5 مقدار(11ن) تغیرنه کوي .په دې ترتیب د بفر په محلول کې د زیات شوي 
تيزاب یا قلوي اغیز خنثي کيږي اود محلول(111 اثابت پاتې کیري. 


و 7 د بنسن څُراغ ): د لابراتواري تجربو څراغ دی. 


1و 


1 80:5( بنسن سل یا د بنسن حجره ) : اولي الکتروکیمیاوي حجره ده چې کتود یی د 
جستي میلې او رقیق سلفورک اسید او انود یی دکاربني میلې او غليظ نایترک اسيد څخه 
جوړاو محرکه برق قوه یی (1,9۷ ) ده. 


٣ (8000 - 1,3 0:606)1,3 -67 ۵7 :"8(‏ - بوټا ډای این ): یو بې رنګه غاز(-11)ر1ل) 
1-06 ) دي. د ویلی کیدو نقطه یی د سانتیګراد ( -٩۹‏ ) درجې اود جوش نقطه یی د 
سانتيګراد (۴۰۵- ) درجې ده ددې مادې پولیمیر د مصنوعي ربړ په جوړولو کې په کاریږي. 


(ته عه677)-706: 106 ٧097‏ .ز 8031( برتانل. برتایر الديهايد ) :بې رنګه ژر اور 
اخستونکې مایع الديهاید( 11,110 ) دی نسبي کثافت یی ٠٠۸(‏ #7010 
دسانتيګراد -٩۹٩(‏ )اد جوش قطه‌بی دساشيکرا د ٧‏ 1 


(ص و6 )- (6٣6‏ برټان ): دا هایدرو کاربن (,11))غاز دی. کثافت یی ( (حن/0,588) . د 
ویلې کیدو نقطه یی د سانتیګراد( -۸٨‏ )درجې اود. جوش نقطه یی دسانتيګراد صفر درجه ده 


.جوړښتي فورمول یی ‌لاندی وګورئ. 
ځد؛1-٧٥٨010-:ز1117)‏ 7چ7؛-1121-00121-- تدلل) 
3ل ) 
م016 1-6 


2-22612571 6 


دسون د موادو په توګه اوهم د ( 3-0:60 .-9) د استحصال لپاره په کاريږي. 


٠‏ عنمصن هه ,شنهه (8٧۵06 4:٥٥٥‏ بروټان ډای او اتک اسید . سکسینک اسيد ): بې رنګه 
کرستلي د غوړو تيزاب. (1.(.))0601))دی .نسبي کثافت یی( ١ ٧۷‏ )د ویلې کیدو نقطه یی 
دسانتیګراد ۵ درجی اود جوش نقطه یی دسانتيګراد ۵ درجی ده فرطعّف کراپ دی: 
جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 


2و 


لا( )())-ر,لا) - يا ) - ))()()11 
06 ع صن ۹0 


(ددهمعصع مھمومصهر6 )نه رانا , 6 نه ۵ 80۵016( بوټانوئک اسید » بوټایرک اسيد 
) :په اوبو کې منحل بې رنګه مايع تیزاب (0011), 1 ) دی. نسبي کثافت یی( ۰۰۹۲) . 
بجرئی شله ٢‏ 3) ده یو ضعیف تيزاب دی 
ٌصل / اهم 107. 1,5 عئ1) 
د کوچو په ترکیب کې شامل اود عطرو | و استرونو په جوړولو کې په کار راځي. .جوړښتي 
فورمول یی لاندې دی. 


اا( ())- ,ال )- راا )- بلل) 
606 110130016 


(کصسیى 7:088 ر6)- 80001( بوټانول- بوتیل الکول ): یو مشبوع الیفاتیک الکول دی او 
دوه ایومیرونه لري: 


دلل- ,ا٢ل)-1٢1)-‏ بلل) مال ) - يملل - رم ل1ل) - بل 


01817 
دويمي الکول . اولي الکول 
پاس د اولي الکول تسبي کثافت( ۸٨‏ ث) ٠)‏ د ویلې کيدو نقطه یی دسانتيګراد (۵. ۹ ۸-) اود 
خوش تقطه نی د سانمنګراد( ۳ )٠۰‏ درجې ده ول يمي الکول نسبي کثافت( ۰.٠ ۸١‏ دویلی 
کیيدو نقطه یی( ۱۱۴۰۷ -)درجې اود خش قطظلوني دسانتیګراد سل درجې ده .دواړه بې رنګه 
بړاس کیدونکې مایعات دي د محلل په توګه کارول کیږي 


(مهه 1۵7 تد سح 6-00 1۳60٥‏ ااحطاه احط اه , 80:06( بوټانون . متايل ايتایل کیتون ) 
: بې رنګه اور اخستونکې په اوبو کې د حل وړ مايع( :لر 00-:11) ) ده. نسبي کثافت یی( 
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) د ویلې کيدو نقطه یی دسانتیګراد (۴ .۲ اود جوش نقطه یی دسانتیګراد (۲. ۷۹٧‏ ) 
درجې ده اود محلل په توګه استعمالیږي. 


201066 ( بوتین » بو ټایلین ): بد بويه غاز (و1ل) ) دی . درې ایزو میرونه لري ٠‏ 
چې چوړښتي فورمولونه یی لاندې ورکړل شوي دي. 


4لل) -011-٨پ121)-111)‏ عم مع1-5:1 
دِباللٍ-11) |؛-01-:111) مو1ع2-0016 


17)-) -:7آ11) 
١‏ 
3ل 


2-226 251 27102681۸6 . 1505016046 .|10 6 


06 0 806606( بوټین ډای اوئیک اسيد ): یو غیر مشبوع الیفاتیک تيزاب دی. د 
کاربوکسیل دوه ګروپونه لري. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


ا٨0(0)-1) )٢-‏ -()()1 
6 6 001 10۱606 
دا ماده د (دنت ) او ( 1۵05) دوه ایزومیرونه لري. ( 6:6 ) ایزومير لر ثابت دی او په ( )٠١‏ 
سانتيګراد کې په ترانس ایزومیر اوړي .ترانس أیزومیر یی د (3610 10:03:76 ) په نوم یاديږي. : 
چې نسبي کثافت یی ( ۲۴ وا) دی اود تودوځې په ( ۵ )سانتيګراد کې تصعید کیږي. (کنثت ) 
ایزومیر یی د ٥614(‏ 10۵1616 ) په نوم یادیږي. . چې نسبي کثافت یی( ۵۹ ۱ د 
4 -9) ده دواړه ايزومیرونه بې رنګه کرستلي مواد دي .د کنډولو په جورولو 


6 زر(ربرټایلين ): 000606 وګورۍ. 


72 871 (بوټايل ګروپ ): عضوي ګروپ (-,11)-. 1ل -:0812-,ِلل)) دی. 


ږو 
67 1 8( بوټایل ربړ ): مصنوعي ربړ دی . د لاندې موادو د کوپولیمیرایزیشن څخه لاس 
ته راځی. 


"#آ)--۹) . ض؛آ#"آ۹ځ-٨و)-)‏ يه 
١ ١‏ 


تل حل) 
6 2-22۹12571 6 1,3 - 5013 اا كط ع1122 
م016 م06 


6 7 (بوټایر الديهايد ): 0010031 وګورئ 


06 806( بوټایرک اسید ): ۵600 00180016 وګورئ. 


دل( 


۵-1٥0 (‏ ( کدميم ):دعناصرو د دوره یی جدول په( 1118 ) نيم ګروي ځای لري. 
. |تومي نمبر یی( 48 ). اتومي کتله یی (112,41 ( . نسبي کثافت یی (8.65) د ویلي کيدو 
نقطه یی( 320,96) . دجوش نقطه یی( 7 765). د کدميم او نورو فلزونو څخه الیاژونه جوړوي 
. تودوځې په ټیټه درجه کې ویلي کیدونکي الیاژونه د ليم کارۍ لپاره کاروي . کدميم او 
مرکبونه یی زهري مواد دي » نو ځکه د کد میمي الیاژونو په واسطه د نورو فلزاتو د لیم کارۍ 
دلوګې او هم د کد ميم د نورو مرکبونو سره ډیر احتياط په کار دی . کد میم په ۱۸۷۷ کال 
۳.5006 ) پيژندلې دی. 


(۵٣ ٥٧1) (‏ کد میمي حجره ):وستون سل وګورۍ. 


5و 


(0 ۵ کس( حدتی) هنصملهه صصهن (٥٥0‏ کد مييم سلفاید کدميم سلفيد ): په اوبو کې 
نه حل کیږي ». نسبی کثافت یی( 4,82)| وګيمیاوي فورمول یی( یدنه داو یسادد 
په جوړولو کې په کاریږي. 


۶( 000-1631 نه ۵6 ( سیزيم ): سپين نرم القلي فلز دی .ناصرو د دوره یی جدول په 
(1۵ )نيم ګروپ کې ځای لري. اتومي نمبر یی( 55) اتومي کتله یی (132,905 ) . نسبي کثافت 
يی( 1.88) . دویلې کیدو درجه یی ('28,4 ) د جوش درجه یی( )۹ )٩‏ ده. یو طبیعي (133 ) 
او(15 )رادیو اکتیف ایزوتوپه لري. د یو بل ثابت ایزوتوپ( 137) نیم عمر یی (33 ) کاله دی. 
دهوا د اکسيجن سره ژرتعامل کوي. داوبو سره په شدت تعامل کوي او هایدروجن ازاديږي. 
اکسیدیشني درجه یی( ۳1 ) ده دټولو عناصرو په پرتله د سيزيم د ایونایزیشن پو تانسیل لږدی. 


( عسصدصه مسصعهعسه0- ٥0‏ )( کال سینیشن ):د سختو اوبو څخه د کلسیم کاربونیت 
جدا کول د کال سینیشن په نوم یادیږي. 


( حصصس متفز) ٥۱6ص ۵٣‏ )( کال سینایت - کالسنیت): د پوتاسیم بي کاربونیټ څخه جوړ 
منرال دی. 


(۵٥٧) (‏ کلسایټ ):د کرستلي کلسیم کاربونیټ څخه جوړ منرال دی. د مر مر او چونې په 
ډبرو کې پید اکيږي. بې رنګه او یا هم سپين رنګ لري. 


۹- ( فاسمس٢۵‏ )صن ل۵( کلسيم ): د عناصرو د دوره یی جدول په( 11۸) ) نيم ګروپ کې 
ځای لري. اتومي نمبر یۍ(20 ) . اتومي کتله (40,08 ) . نسبي کثافت یی ( 1,54 ) . دویلې 
41 839 ) د جوش درجه یی( "1484 ) ده .په عادي شرايطو کې د اکسیجن سره 
تعامل کوي او کلسیم اکساید جوړوي. کلسيم اکساید په اوبو کې حل کيږي او کلسیم هاید 
روکساید ورکوي. کلسیم د تیزابونو سره تعامل کوي او هایدروجن ازادوي. د وچ هايدروجن او 
هلو جنونو سره هم تعامل کوي او کلسیم هایدرایدونه او کلسیم هالوجنایدونه جوړوي . د 
تودوځي په مرسته د کاربن سره کلسیم کارباید جوړوي. د کلسيم اکسیدیشني درجه (۳2 ) او 
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یو قوي احیا ګر دی . د تودوخې په مرسته ټول فلزونه د اکسايدونو . سلفایدونو . او 
هالوجنایدونو څخه ازادوي. کلسیم د حیواناتو د هډ وکو په ترکیب کې هم شامل دي. 


۱4٥) (‏ راه مه صس نه ۵ )( کلسيم اسيتايلايد ): کلسيم ډای کاربايد وګورۍ. 


فلنسسسهر کعصه 6 مهع6)-هاهمه هن ٢ه‏ ۵( کلسیم بی کاربرنیټ ): کلسيم 
هایدروجن کاربونیت وګورئ. 


تسس جه6مىتحم نه صن ۵٢‏ ( کلسيم کارباید -کلسيم کاربيد ): کلسيم دای 
کاربید وګورئ. 


( تتصعصتھع کھهصه 6 مه عاھمهصی صسن ل۵ ) ( ( کلسيم کاربونیټ- کاربونات کلسیيم) : 
سپینه جامده ماده ( ,۵0 ) ده په اوبو کې بيخي لږه حلیږي 7 ےم 
اکساید او کاربنډای اکساید تجزیه کیږي .په طبیعت کې د کلسایټ او اورو جنایټ د منرالونو 
په بڼه پیداکیږي. د کلسیم کاربونیټ څخه چونه(۵0 ) لاس ته راوړي. 


( فلاسسهک سممسممفنوله سن ۵ ( کلسيم کلرراید- کلسيم کلوريد ): سپینه اوبه 
جذبونکې ماده (ل()۵) )ده .په اوبو کې حلیږي نسبي کثافت یی( 2,15 ) ) دی زا 
درجه یی( ")اود جوش درجه یی( )٠٢6006‏ ده .يو دوه او شپږٍ مالیکوله کرستلي اوبه 


وفتصمصعهم رسهھهمهسسص)حلنصصھمهة ې صن ل۵ ())٥‏ کلسیم سيان اماید . کلسیم سیان اميد ): 
بې رنګه جامده ماده ( ٥۵:‏ ) ده .د تودوځې په( 13007 ) کې تصعید کوي .د تودوځې په( 
8:٢‏ ) کې د نایتروجن د غاز یه جریان د د کلسیم ډای کارباید د ګرمولو څخه لاس ته راځي 
کلتن شيان امه د سرې په توګه هم کاروي . داځکه چې کلسیم سیان امید ته چې اوبه 
ورسيږي . نو امونیا جوړوي. 


) ۵٥۵) )٤١( ٣ ١ر)ع( (ه)) ٢د (٤)ر )۵ )ج-‎ 


(ع211 د (١)ب()‏ )ده ) ج())11)0 د .)٢(‏ )۵ ) 


و 


00106 صن له ,. 106 م36 ٠0١0٥ 016070106 . 01٣9000‏ ل۵) 
( مه600 مه)- 0 نه( ( کلسیم ډای کاربايد . کلسيم اسيتايلايد . کلسیم کاربايد ّ 
کارباید . کلسيم کاربيډ ) ): بې رنګه جامده ماده(:۵6)) ده .سی کثافت يی (2,22) . دويلې 
کیدو درجه یی( "450 ) اپ وش درچه يۍ )ان 7 ) ده .په برقي داش کې د کوکس . 
())٢د‏ )۵ه )- ٥3م )٥(‏ 


.کلسيم کاربايد د اوبو سره تعامل کوي او خورا مهمه عضوي ماده(استلین ) جووږي 
نو)بتل ج ,(01)ه) - ( )21,0 ې ()) هو 


د پورتني تعامل زیات ارزښت په دې کې دی چې د غير عضوي مرکب څخه عضوي مرکب لاس ته 
راځي. ًَ" 1 

( اقسسهو سه )) حهفغه1آ سن ۵ ( کلسيم فلوراید . کلسیم فلورید ): سپينه جامده 
کرستلی ماده ٥:‏ ) ده. نسبی کثافت یی (3,2) د د ویلی کیدودرجه یی ( 13606 ) اود 
جوش درجه یی ()2500 ) ده .د کالسیم فلوراید ( د فلورایټ ) په کرستلي جوړښت کې د کلسیم 
هرایون د فلوراید د اته ایونو ( د مکعب په څوکو کې ) اود فلوراید هرایون د کلسيم د څلورو 
ایونو (د تترا هایدرون په څوکو کې ) په واسطه احاطه شوي دي. 


( تنصتعکصفعا کهصه ٥06‏ ه6) 2 6000٥6)‏ هن۱ مست لف , 0600366 60عو 470 را حصنن ل۵ )( 
کاربونیټ حل کوي او کلسیم بای کاربونیت جوړيږي. 


4.د(ح())۱)ه) مج (ع)ږر0)) ٣٢‏ ())0). ۰ (١)ږ١()۵)‏ 
کلسیم بای کاربونیټ یواځې په محلول کې ثابت وي اود اوبو د مؤقتې سختۍ سبب ګرځي . 


دغسې اوو ته چې تودوخه ورکړل شي » نو پورتنی تعامل بیرته په شا ګرځي اود اوبو مؤقته 
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( تتسصصتهک عمصصه ٥حمس)‏ -١06ن‏ ٥ه‏ رط صن )٥٥۵1‏ () (کلسیم هايدر وکساید ): سپينه جامده 
ماده(:(011 )۵ ) ده .په اوبو کې ښه حل يږي اود چونې اوبه جوړوي .سي کثافت یی( 2,24) 
دی. د ښیښو | و بلیچنګ پوډرو په جوړولو کې اود تیزابي ځمکو د تیزابیت د ځُنثی کولو لپاره 
کارول کیږي. 


( اسسسهع حوموصس) علغھعانه سه نه ۵ ( کلسم نايتریټ- نیترات کلسیم ): سپینه جامده 
ماده( د( )٥)١0‏ )ده دهرا څخه اوبه جذبوي اوپه اوبو کې ډیره حلیږي. په جامد حالت کې 
درې اوهم څلور مالیکوله کرستلي اوبه لري. نسبي کثافت یی( ۵ ٢۰‏ )اود ویلې کیدو درجه یی 
"561) ده. 

() علصوصسمه مستعلی , هه مه مههه صسن لها( کلسيم اکتاديکانو ئیت . کلسیيم 
ستیاریت) :په اوبو کې ناحله مالګه ( ۵ .(00.ء,:11:))11) ) ده . سختې اوبه د کلسیم 
ایونونه لري دصابون سره تعامل کوي او کلسیم ستیاریت رسوب کوي » نو ځکه په سختو 
اوبوکې صابون زیات مصريږي. 


( افسسهع معمصصه)- م۵ نه صه نه له( کلسيم اکساید . بې اوبو چرنه ): سپینه جامده ماده 


))٥0(‏ ده. د اکسيجن سره د کلسیم د مستقیم تعامل څخه او هم د کلسیم کاربونیت د حرارتي 


(ع).0 )د (ه)0٣٠)‏ بب (ه)ږ۵)0) 


د کلسيم اکسايد نسبی کثافت(3,35) . دویلی کيدو درجه یی( )"25807 ) اود جوش درجه 
یی( "2850 ) ده 


(فقسمصت۵ هه 6))- (۷ )ها هحم« ممم صن ل۵)ر کلسیم فاسفيیټ- کلسیم فوسفات) : سپینه 
جامده ماده 8002) :۵ ) د او په اوبو کې ناحله پوډر دي. په طبیعت کې د اپاتايت منرال په 
سري په توګه کارولکیږي. نسبی کثافت یی (3:14) دی. په طبیعت کې د اپاتایت په ترکیب کې 


وو 


کارول کيږي. فاسفیت وګورئ. 


( قلاسسمتهم کهومصه‌هىی)2- ۱۵۵۲٥۵٥٥‏ صن ۵ () کلسیم ستاریټ- کلسیم ستيارات ): کلسیم 
اکتا دیکانوئیت وګورئ. 


( تتصسمصته که (حصي) عحعاه ممله: مسن ل۵ )( کلسیم سلفیت- کلسیم سلفات ): سپينه جامده 
ماده ( ۵50 ) ده. د ډای هایدریت کرستلونه ( ۵50,.211:0 ) یی د ګچ( جیپسم ) په نوم 
یادیږي .جيپسم د تودوځې په ( 6 128۳) کې اوبه له لاسه ورکوي اود پاریس په 
پلستر(80:,11:0٥2‏ ) اوړي کلسیم سلفیت په اوبو کې ډیر حل کیږي اود اوبو دایمي سختي 
منځ ته راوړي. پلستر د پاریس وګورئ. 


()-( قسسم هټ سه حصنه ه٧ل‏ (کالیفورنيم ): د اکتانوئیدونو له ډلې څخه رادیو 
اکتیف انتقا لي فلزي عنصر دی. د نیمایی تجزیه کیدو وخت یی (۷۰۰ ) کاله دی . اتومي نمبر 

یی ( )٩٩‏ اود ډیر ثابت ایزوتوپ کتلوي عدد یی ۲۵٢(‏ ) دی کالفورنیم ( نه ) ایزوتوپونه لري 
.چې د ( ۲۵۳۲ ) ایزوتوپ څخه یی د نیوترونو د منبع په توګه په علمي څیړنو کې کا ر اخلي. 
کالیفورنیم پر٠‏ ۰ کال (2: 5630 016008 ) پیژندلی دي. 


٥7 (‏ ه1۵7) - (١۵‏ کالر مل ): 00100٥‏ (1 )09 6 وګورئ. 


( 007 سد متهسه سف ١40 6٥١-‏ ۱ه ٥٥1٥٥1‏ ( کالومل الکترود ) : سیمابی الکترود دی 
اود کالومل () 1 ) پوښ لري اود پو تاسیم کلوراید په محلول کې ایښودل کيږي. د 
سانتیګراد په ( ۲۵) درجو کې یی ستاندرد الکترودي پوتانسیل ( 0,24151-) دی . اود 
مقايسوي الکترود په توګه د ګلواني حجری د محرکې برقي قوی( 1 ) د اندازه کولو لپاره کارول 
کیږي. په کالومل الکترود کې لاندې کیمیاوي تعامل صورت نیسي. 
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(وه)1) ې ۹٢‏ ه) چ|1 حه (ه)1)عچ11 
(و) "|11 سه ٤‏ (يھ) ج11 
وم- لت ۰ ( ١‏ لو5 نه د ( )»م18 
( ه0 ن۵) ۵10( کالوري ): هغه تودو خه چې د یو ګرام . خالصو اوبو د تودوځې درجه 
یو سانتیګراد لوړه کړي د کالوري په نوم یادیږي. 


1601 4.1869 1 


( 1۵750656 ) ح ه7060 ل۵ ) ( کالوريمتر ) : هغه اله ده . چې د یو فزیکي یا کیمیاوي 
جریان ( لکه د مالګې د انحلال عمليه ياد موادود سوزيدو تعامل ) په نتیجه کې جذب یا ازاده 
شوې تودوخه پکې اندازه کیږي. (بمب کالوریمتر وګورئ ). 
)0۵100٥ (‏ - 1ه )سپين کرستلي حلقوي کیتون ( (0 ٠11,۰‏ ) دی. نسبي کثافت یی ( 
9 . دویلې کیدو درجه يی( 179 ) د جوش درجه یی( /204) او جوړښتي فورمول یی 
لاندی دی. کمفور پخوا د یو ډول ونې څخه لاس ته راوړل کیده مګر نن ورځ په مصنوعي ډول 
لاس ته راځي. 


8 
(۷:0103 1۵) هح عه) 


(01٥ ) (‏ کاندیلا ): د رڼا د شدت د اندازه کولو بین المللی واحد دی. سمبول یی(٠))‏ 
دی. 


مهه ته مهس 0 ))- 50867 ۵٥‏ (دګنی بوره ): سکروز وګورئ. 
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1٥38٥ (‏ ګسهمنهمون) ۲۵6٥‏ ۵007870( د کنيزارو تعامل ):د الډيهايد داسې تعامل 
دی . چې یو مالیکول یی په کارب وکسایلک اسید او بل مالیکول یی په الکول اوړي. 


ر)ږريووژرې 
کل حللدلله ) ٢‏ یا(ل)( لن دللون) سح (ا)للدلله)2 


( قسسممسسصه)- 7 ه11٥‏ ( کپیلاري . ډیر نری تنګ نل ): د ويښته په څیر نری او تنګ نل د 
کپیلري په نوم یاديږي. 


() 0 نه م٥(‏ کپرک اسید ): دیکانوئیک اسید وګورئ. 


۵٥٥ ۵٠ )(‏ (کاپروئیک اسید ):هکذانوئیک اسید وګورئ. 


( سهوعھصه ‌ممهعص)- صمھامها1 هه 62 , (2718٥‏ کاپرو لکټام .۰ ٢-هکدذان‏ لکټام ( 


سپينه کرستلی ماده ( 11::0ء)) ده. نسبی کثافت یی (1,02 ( : د ویلی کيدو درجه یی (-69 
"17) اود جوش درجه یی ( 139 ) ده. لکتام د(-1160- ) ګروپ او اوپنځه د (-:11-) 


ګروپونه لري. د نایلون په جوړولو کې په کاریږي : جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 
١ :‏ 0 


یئ 
٢‏ 2 
به مط 
سو 
وا 


0ه 
٢٤ 0۵0 (‏ م۵( کاپرون ):د کاپرولکټام څخه جوړ مصنوعي تارونو څخه د ښځو 
جورابې .د ماهیانو جالونه . د پخلنځي سامان او نور شیان جوړوي. 


٥٥٥ )(‏ ۵1( کاپرایلک اسید ):اکتانوئیک اسید وګورئ. 
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(١٥7٥٥ ) (‏ قرات ): 
1-دطلا د سوچه والي( خالصوالي ) معیار دی. سوچه یا خالص طلا( ۲۴ ) قراته کیږي. (۱۴ 
وي 


۲ د کتلې واحد ) 8 ) دی.د الماس او نورو قیمتي کاڼو د تللو لپاره کارول کیږي. 


()٧ 006 - )1 68:07 (‏ کارب اماید . کارب اميد ): وریا وګورئ. 


۵٥:0 7 648007 (‏ )( کارب انیون ) منفی چارج لرونکی عضوي ایون(۷)ب1#) دی. 
منفي چارج یی د کاربن پر اتوم دی. داډول ایونونه د ځینو عضوي تعاملونو ( لکه د الډول تعامل 


()۵:0871٥ ) (‏ کاربازول ): سپينه کرستلی ماده ( لول ) ده. د انتراسين سره یو ځای پيدا 
کېږي.د ویلې کیدو نقطه یی )238 ) اود جوش نقطه یی(" 335 ) ده . ډ رنګونو په جوړولو 
کې کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 


رڅ 


6ه 


(۵٧66 ) (‏ کاربین ): یو ډول مرکب ( ) دي چې د کاربن د اتوم دوه الکترونونه پکې د 

کیمیاوي اړیکې په جوړولو کې وڼډه نلري. متاین( 112):) يی تر ټولو ساده مثال دی. کاربینونه 
ډیر فعال مرکبونه دی. اود ځینو عضوي تعاملونو منځني مرکبونه هم بلل کیږي. کاربینونه پر 
دوه غبرګه کیمیاوي اړیکه برید کوي اود سايکلو پروپان مشتقات جوړوي. همدا ډول کاربنونه 
د ټومبلو تعامل تر سره کوي. لکه په لاندی تعامل کې چې کاربین د (11- ) اړیکې ترمنځ ټومبل 
کیږي. 
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آ- ٢ا٧ل)-ل)‏ مب و)): ٣‏ ٢ل‏ 
() مهز سصنمنن نه( کاربينييم ایون): کاربونييم ایون وګورئ. 


(٥۵٧70٥ ) 1۵677 (‏ کارباید - کاربيد ) : د کاربن سره دفلزونو او نورو الکتروپوزیتیف 
عناصرو مرکبونه د کاربیدونو یا کاربا یدونو په نوم یادیږي. کاربایدونه د (")) ایون لري. لکه( 
۹ ,ل۸ )اود مالګو په څیر ایوني مرکبونه دی . . چې د هایدرو لیز څخه یی متان لاس ته راځي . نو 
ځکه پخوا د متانوئیدونو په نوم هم یادیدل. .د کاربن سره د فلزونو بل ډول مرکبونه . چې د ( 4 
) ایون لري د ډای کاربيډ په نوم ياديږي . لکه ۵6 ) . د دای کاربید هایدروليز څخه 


اسیتلین لاس ته راځي. کلسیم ډای کارباید وګورئ. 


( کلسم هصکمسسصسسه 6 مه نان (٥۵٥0‏ کاربو سایکلک ): سایکلیک وګورئ. 


68٥7۶7 (‏ ۲ن)- (۵٧ 707٥66‏ کاربوهایدریت ) : یو ګروپ عضوي مرکبونه دي . عمومی 
فورمول یی ,(11:0 ),) دی . ګلوکوز او سکروز ډیر ساده کاربوهایدريتونه دي .د پولي 
سکرایدونو مالیکولي کتلې لوی او مالیکولي جوړښتونه یی پیچلي وي. نشايسته . ګلای 
کوجن او سلولوز د پولي سکرایدونو بیلګې دي . بوره اوګلوکوز د کاربوهایدريتونو څخه د 


انرژۍ د ازادیدو د تعاملونو منځني مرکبونه دي .چې د ژوندي عضویت په بدن کې تر سره کیږي 


( که س م71 مھصه ده 6 مه )سا نه ۵:1 (فینول وګورئ). 


)- (7607ز) ۵۳٥٥‏ )( کارين ) :غیر فلزي عنصر دی د عناصررو د دوره یی جدول په () 
۸) نیم ګروپ کې ځای لري.اتومي نمبر يی( ۲) . اتومي کتله یی( ٢۰۰٠۱‏ ) . د ویلي کيدو 
درجه یی (6 "23550 )ود جوش درجه یی ( 4827 ج ) ده الماس او ګرافیت یی دوه الوتروپي 
بڼې دی. 


( حهصسنه) حا ممصزن-ار الماس ) :نسبي کثافت یی (52 دی . په طبیعت کې په جلا ( خالص ) 
ډول د بې رنګه یا رنگه تر مکارت ب‌بنه بيدا کږي .اماس د ترلزشعت كالى(دسختو ردرخه 
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: دی الماس د ۱۹۵۵ کال راهیسې په مصنوعي توګه د لوړفشار )٠۰ ١٤(‏ اودتودوځخې په 
لوړو ( ۲۵۰۰٧٢‏ ) درجو کې لاس ته راوړل کیږي .ماس برق نه تیروي. 


(تمښدم ان ه067( ګرافیټ ) : تور رنګه ډيره نرمه کرستلي ماده ده . برق ښه تیروي . 
ګرافیټ (١٠-١۱/ز)‏ ناپاکي لري. ګرافیټ ته ويلي کيږي ء څو په هوا کې سوځي. دالکترولیز د 
الې او ګلواني حجرې نا حله الکترودونه د ګرافیټ څخه جوړوي .مصنوعي ګرافیټ د سکارو ( 
انترا سیټ ) څخه په دې تر تیب لاس ته راوړي ء چې دغو موادو ته په ځانګړې اله کې دهوا په نه 
شتون کې تر ( ۲۵۰۰ ) سانتیګراده پورې تودوځه ورکوي او په دې ترتیب مصنوعي ګرافِیټ 
جوړوي. د الماس او ګرافیټ د سختۍ د درجې . . برق تيرونې او نورو خواصو توپیر د دغه موادو 
د کرستلی جاليو دجوړښت په تو پیر پورې اړه لري. 


۷٥٥٨ 6 ٨/2٥ 7-7" ‫ 
0 - 


-ه 


.6 07 ه١0١‏ !ع 5٧٧٢٧١١٢١ 04 51٧‏ 
دګرافیت کرستلی جالۍ د الماس کرستلی جالۍ 


د کاربن اتوم څلور ( (5۳7 ) هايبرډ اربیټالونه جوړوي. د الماس په کرستلي جالۍ کې د کاربن هر 
اتوم د څلورو کو ولانسي اړیکو په واسطه د کاربن د تورو څلورو اتومونوسره » کوم چې د تترا 
هایدرون په څوکو کې ځای لري تړلي وي ء چې په دې تر تيب د الماس په کاڼي کې د کاربن ټول 
اتومونه د مضبوطو کو ولانسي اړیکو په واسطه یو دبل سره تړلي دي . او د دغسې کرستلي 
جوړښت له کبله الماس تر ټولو سخت کا ڼې دی .ګرافیټ پوړیز( طبقه یی ) کرستلي جوړښت لري 
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او په هر پوړ کې د کاربن هر اتوم د دریو کو ولانسي اړیکو په واسطه د کاربن د نورو دریو 
اتومونو سره تړلی دی . اوڅلوروم( 7ځ5) اربیټال ازاد پاتې کیږي.د ګرافیت د کرستل پوړونه( 
طبقات ) د ضعيفه قواو ( د وادروالس قواو ) په واسطه بود بل سره نښتی دي . له همدې کبله 
ګرافیټ نرم دی. 
د الماس او ګرافیټ د بریښنا تیرونې څرنګوالی د کرستلي ساحو په تیورۍ کې تشريح کيږي ( 
دکرستلي ساحو تیوري وګورئ ).د کاربن بله کرستلي بڼه فوليرایټ ټ (71167716 ) دی. سکاره او 
چارکول یی امورف ( غیر کرستلي ) بڼي دي .چې د کاربن اتومونه په خپل منځ کې او هم د 
اکسیجن . نایتروجن او سلفر سره کو ولانسي اړیکې جوړولای شي نو ځکه د کاربن مرکبونه د 
نورو عناصرو د مرکبونو په پرتله زیات دي . په زیاتو کیمیاوي مرکبونو کې د کاربن ولانس(۴ ( 
او په لږ شمیر مرکبونو کې یی ولانس(۳ ) او )٢(‏ دی. په عادي شرایطو کې کاربن دومره فعال 
عنصر نه دی . خوچې ډیر ګرم شي کیمیاوي فعالیت یی زیاتیږي. کاربن پنځه( .٣٠١٠٠٢٠‏ ۱۳ 
۴ ) ایزوتوپونه لري. کاربن )٢١(‏ او کاربن( ٣١‏ ) یی ثابت دي. کاربن( ۱۴) د کاربن ډاټینګ 
څیړنو لپاره کاروي. د کاربن(١٢)‏ ديوه اتو م د کتلې( ۱۲/١‏ ) برخه د اتومي کتلې د واحد په توګه 
منل شوی دی. 


7٥046٥ - 6۵60 (‏ )( کاربونیټ- کاربونات): دکاربونک اسید مالګه ده . چی د 
)ایو ن لري. 

4:٥0) (‏ ۵70( کاربونیشن ):دفشار په واسطه په مايع کې د کاربنډای اکسايد د غاز حل 
کول د کاربونیشن په نوم یادیږي. 

( ۳۴6018 دو()عتې:6)عم لنصملهءنا (٥۵٧٣٥‏ کاربن بی سلفايد ): کاربن ډای سلفايد و 


ګورۍ. 


(۵٥٥٥ 5160) (‏ کارین بلیک . تور کارین . تورکی ): په اکسیجن کې د عضوي موادو د 
نيمګړی سوځیدو په پایله کې تورکی یا تورکاربن لاس ته راځي. 


م1 


(٧٥ 0888 ) (‏ کارين ډاتنګ) :د ځمکې په اتوموسفیر کې همیشه د نایتروجن(۱۴) 
ایزوتزب د اسمائی(کاسميکۍ اورانګو د اغيز(هانيوترونو د بدبارد ) په پايله کې په کارين 


4 4 
ب ې )لم سب ١ ٣٢‏ - 


ددې رادیو اکتیف کاربن یوه برخه د کاربنډای اکساید په ترکیب کې د ونو او نورو نباتاتو د 
فوتو سنتیز په عملیه کې برخه اخلي اود ونې په لرګي کې د کاربن د رادیو اکتیف ایزوتوپ("' 
) اود کاربن د ثابت ایزوتوپ(") د اتومو نسبټ(») ٤‏ / ,") یو ټاکلی قیمت لري. خو کله 
چې ونه غوڅه شي » نو د فوتو سنتیز عملیه دریږي او "٢‏ د در 01د 
بلکې دغه رادیو اکتیف ایزوتوپ ( 57376875 م1 ) په(») ') بدلیږي اود و٢١"‏ 
نسبت ورو ورو کميږي » چې د دغه کمښت داند ازې له مخې د ونې دغوڅيدو موده اټکل کیږي. 


٥۳٣٥٥ 010006) 70106۶6 7۲76278 (‏ ( کاربنډای اکساید ): بی رنګه » بی بويه او په اوبو 
کې منحل غاز دی .سانتيګراد په صفر درجه اود عادي فشا رلاندی یی کشافت( 07:7 و ) 
دی په اتوموسفیر کې یی حجمي فیصدي (0,04 -03, ) ده. د )60٨1(‏ فشار لاندی په مايع اوړي 
.اود تودوخې په ټیټو درجو کې د کاربنډای اکساید واوره جوړوي. د کلوروفیل په موجودیت 
کې د رڼا په مرسته د نباتاتو په شنو پاڼو کې د اوبو سره تعامل کوي او قندونه جوړوي. 


( ه1 م۲۴6 5س)حهی صسص)ح نام 0ه (۵٧٥٥٥‏ کاربنډای سلفاید ) : بی رنګه ډيره 
نسبی کثافت یی ( 1,261) د ویلی کیدو درجه یی (11076- ) اود جوش نقطه یی )46,3"٤(‏ ده . 
تیل » ربړ . واکس . سلفر او او فاسفورس پکې حليږي. ددې مایع د ذهري خواصو او ژر اور 
اخستو له کبله یی استعمال مخ په کميدو دی. 


( ) 1787 :۵ )( کاربني تارونه ): دا تارونه ونخي تارونو ته د تودوځې ورکولو څخه‌لاس ته 
راځي اود تودوځې لوړ مقاومت لري. 


٧ 


(1:677 ۰۵8 7ز)- ۵60 (۵٧0016‏ کاربونک اسید ): دوه اساسه تیزاب دی او په اوبو 
کې د کاربنډای اکساید د حل کيدو په تتیجه کې جوړیږي. کاربونک اسيد یواځې د محلول په 
حالت کې کې ثابت دی. یو ضعیف تيزاب دی او په دوه مرحلو کې الکترولیتی انفکاک کوي. 


"حل. هم10 5ه ے يا , بې10)0اهب 1 یې و0)ر1ا 
وول اه 10 4.8 هوا ت0 هې ٢‏ ۍ 1,7 


() 7:100 ۵ )( کاربونيم ایون ): عضوي ایون دی. مثبت چارج يی د کاربن پراتوم( 
"1 ) دی 


() معضصه‌صضف , 126 ٥‏ ( کاربورایز . کاربونایز ): دتودوخې ورکولو په واسطه د عضوي 
مرکباتو څخه د کاربن لاسته راوړل او یا هم په دې طریقه یو شي ته د کاربن پوښ ورکولو ته 
کاربو نایز یا کاربورایزوایی 


( 167ر 10:6۶ )-006 :1000 ۵/000 ( کارین مونو اکساید ) : بې رنګه . بې بويه ذهري 
غاز(0١)‏ ) دی .په اوبو کې لړ او په ایتانول کې ډیر حليږي .کاربن مونو اکساید اور اخلي او په 
کاربنډای اکسايد اوړي .کشافت يی په صفر سانتيګراد کي( 1,258 ) . دویلي کيدو درجه 

یی ( "199 -) اود جوش درجه یی (منفی 191,5"6-) ده د انتقالی عناصرو سره د کاربونایل 
مرکبونه لك (66) خوروي دد لته د کارين کش اربيبهالونه د مان د ابو بيره کټنياوي 
اړیکه جوړوي. د کاربن مونو اکساید ذهري خواص هم په دې پورې اړه لري . چې ( ٥0‏ ) په 
هیمو ګلوبین کې د اوسپنې د اتوم سره کیمیاوي اړیکې جوړوي .بیا 00047747007370 
انساجو ته د اکسیجن رسول ) ) سرته نشي رسولای. 


( ) 0:006 50 نه )کارین سب اکساید ): تري کاربن ډای اکساید لاندي وګورۍ 


18 


0-0-0-0-0 ب, 0-0-0 ب, 0-ا 


1) ٧:٢9٢:فن‎ 1:11:1٥ فتنفووصشنهت13ا د11ف1لهههق‎ ۵٥ ) ؤتمطفصوصطی‎ ٠٥ ( 


د کاربن د اکسایدونو جوړښتي فورمولونه پاس وګورئ. 


( صهکهل« هم هت هم )0ه لل ()٧ ٥٥ ۱60١٥۵‏ کارین ټټراکلورايد ):ټټراکلورومتان 


وګورئ. 


( مه6 6() 706٥‏ اط 7 ٥۳٣‏ ( کاربونایل کلوراید ح فوسجین ): بی رنګه غاز دی. پخوا په 


جنګونو کې کاريده. 


( سحصصه م0 عفمهه صصه ٣:71‏ )(کاربونایل مرکبونه ) : هغه مرکبونه دي . چې د 
کاربونايل( ۲-0« )ګروپ لري .الډيهايدونه . کیتونونه او کاربوکسایلک | سیدونه په 
عضوي کاربونایل مرکبونو کې راځي . د یو فلز د ایون اود کاربن مونو اکساید کواردنیشني 
مرکبونه لکه ,(1))0 د غیر عضوي کاربونايل مرکبو په ډله کې حسابيږي. 


1٨18 (‏ کمصه 6 مه0 هع از هه تا( کاربونایل ګروپ ) : د( 0-ل) د ) ګروپ د 
الډيهايدو . کیتونو او کاربوکسایلک اسیدو او امیدونو اود غیر عضوي کاربونایل مرکبونو 
مهمه ځانګړتیا ده.( کاربونایل مرکبونه وګورۍ. ) 


(٧٥ 0:067 (‏ کاربوروندوم ): (سلیکون کارباید وګورئ ) 


( ) 21057 :0 0064 نه )( کارب و کسی هيموګلوبين ): د هيمو ګلوبين او کاربن مونو 
اکساید یو ډیر ثابت مرکب دی. د هیموګلوبين تر کيبي میلان د کاربن مونو اکساید سره د 
اکسيجن په پرتله(۲۵۰ ) کرته زیات دی » نو که په هواکې کاربن مونو اکساید وي . هغه پر وینه 
ډیر ژرنصبيږٍي او وينه خپله دنده ( انساجو ته اکسیجن رسول ) نشي تر سره کولای . چې دغه 
پیښه د انسان د مرګ سبب ګرځی. 


( کهنسعه 6 مه 0)- 018016 (٥۵:‏ کاربوکسایلیټ - کاربوکسيلات) : د کاریوکسایلک 
اسید مالګه یا استر دی . چې د کاربوکسايلیټایون( 1600 ) لري. لکه د ایتانوئیک اسید () 


و1 


اسیتک اسيد ) سوډيمي مالګه ( 1:001 ) د سودیم ایتانوئیټ ( سودیم اسیتیت ) په 


نوم یادیږي. 


( هصکرمح د مهصککس ه6 م0۵ حو نه تع 01 ۵:0( کاریوکسايل ګروپ ) : د عضوي تیزاب 


(هکهی م1 مقصحصص ه6 مصف )- 0 ن۵ 011 ۳ (کارب وکسایلک اسید ): عضوي مرکبونه 
دی . چې ( ٥0011‏ -) ګروپ لري. د کاربوکسایلک اسیدونو سستماتیک نومونه داسې کیږي 
ء چې د اړوند هايدرو کاربن د نوم په پای کې د اوئیک ( ٥نه‏ ) کلمه زیاتیږي. لکه د ایتان »1لو 
) اړوند تیزاب (011:)0011 ) د ایتانوئیک اسید اود پروپان ( هل ا)) اړوند تیزاب (-:11) 
11-5 ) د پروپانوئیک اسید په نوم ياديږي. اونور. 


(076٥ ) (‏ کاربورایز ):۵0000176 وګورۍ. 


( ) 16366699 ۵71106( کاربايل امین تعامل ): 1٤٤٤‏ 0/0006 60 وګورئ. 
٥76 ) (‏ (کارباین ):بې ثباته مرکبونه()-1 ) دي. چې د کاربن اتوم پکې درې ناپیلي 
الکترونونه لري. دا مرکبونه پخوا د 060/1101/065 په نوم یادیدل. 


( ) 68:00 هته ) ( کا ریوس متود ) : په عضوي مرکب کې د سلفر او هالوجنو د مقدار 
دمعلومولو یو متود دی . امتحاني نمونه د غلیظ نایترک اسید او سلور نایتریت سره په یو 
تیوب کې سرغوچ کوی او تودوخه ورکوي. دلته عضوي مرکب تجزيه کيږي . سلور سلفاید او 
سلور هلاید رسوب کوي. دغه رسوبونه یو له بله جلا او پریمنځل کيږي . بيا وچ او تلل کیږي. 
او په دې ترتیب په امتحاني نمونه کې د سلفر او هالوجن مقد ار معلوموي. 


( ۵1/0877( کارنا لایت - کارنالیټ ):د پوتاسیم کلوراید او مګنيزيم کلو راید 
ګډ هایدرات منرال دی . چې کیمیاوي فورمول یی( 1)1.1261..617:0) دی. 


۵٠0 ) (‏ ٥۵7٥(د‏ کاروس تیزاب ): ۷٩( ۵6٠٤6٥‏ )06010501000 وګورئ. 
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( صسه ۵ ٥٥606‏ )( کیروتين ):د کیروتیلوئيد د پګمنتونو له ډلې څخه عضوي مواد دي 
. چې په ګازری او باتنګڼ( تماتر ) کې د ځانګړي رنګ سبب ګرځي. 


( سېسمصصه مه0 (۵٥0607106 ٥-‏ کیروتینوئید ): ترپنټی مواد دی . چې په نباتاتو کې د 
زيړ . سره » نسواري . او نارنجي رنګونو سبب ګرځي. کیروتینوئیدونه په رڼا کې د فوتو سنتیز 
په عمليه کې هم رول لري. 


( که کته کسه هګ)ھهع 67 7 )( وړونکی غاز . حامل غاز ): په کروماتوګرافۍ کې هغه غاز . 


( ) ۵۶0 کارنو ټایټ ): يو رادیو اکتیف منرال دی . چې هایدریت شوی یورانیم پوتاسیم 
ونادیت لري( 01:0 . د ۷0 ) «(,0 لآ )يک ). روښانه زيړ یا لیمویی شين ته ورته زیړ رنګونه 


۵٥٢٥ ) (‏ (کاست ایرن ):د اوسپنې الیاژ دی . چې(4,596- 1,8) کاربن لري. 


٥۵٥۵60157) )‏ ( کته بولیزم ) : په متا بولیزم کې هغه جریانونه په کومو کې . چې لوی 
مالیکولونه په کوچنیو مالیکولونو ټوټې کيږي او انرژي ازاديږي د کته بولیزم په نوم یا دیږي. 
تنفس د کتابوليکي کیمیاوي تعاملونو د لړۍ ښه مثال دی. 


( مه6۵7 هن(٢‏ )( کته ‌لایزس - کتاليز ) :د کتلست په واسطه د کيمیاوي تعامل د سرعت 


٨:5 ۵106 (‏ ته)- ۵٢٧٢‏ )( کتلست - کتاليزاتور) : هغه کيمياوي مواد دي . چې د 
کیمیاوي تعامل سرعت ته تغیر ورکوي . کتلست د کیمیاوي تعامل په پای کې دتعامل د 
حاصلاتو څخه بیرته جلا کيږي . که د کتلست او تعامل کونکو موادو فازي حالت یوشی وي 
دغسې کتلست ته متجانس کتلست او که د تعامل کونکو موادو او کتلست فازي حالتونه 
يوشی نه وي . دغسې کتلست غیر متجانس بلل کيږي. په لاندې مثالونو کې په لمړی تعامل کې 
(ع) ۷0 متجانس کتلست اوپه دویم تعامل کې )۱ غیرمنجانس کتلستونه دي: : 
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نند 
1- (ع)د250 وت (ع)د0) د (ع).ږ250 


2 (یمھ 
رو)ږ) ٨٩‏ ( )21:0 - 2102 


مثبت کتلثتونه د کیمیاوي تعامل سرعت زیاتوي . داسې کتلستونه د کیمیاوي تعاملونو د 
فعالولو انرژي راکموي . نو ځکه کيمیاوي تعامل په لږه انرژۍ پیل او ژر صورت نیسي. منفي 
کتلست د انهیبیتور په نوم هم ياديږي. داکتلستونه د کیمیاوي تعامل د فعالولو انرژي زیاتوي 
یاني دلته د کیمیاوي تعامل د پیل کیدو لپاره ډيره انرژۍ ضرور ده او تعامل ورورو صورت 


()۵٩۵ 66 0۷٥67 ) (‏ کتلستي اړونکی ) :. هغه اله چې د موټرد انجن د هواکښ په سستم 
کې دهوا څخه د ناپاکۍ دلیرې کولو لپاره ایښودل کيږي د کانورتر په نوم یاديږي. د پترولي 
انجنونو څخه کاربن مونو اکساید . د نایتروجن اکسایدونه . او هم د هایدرو کاربنونو پاتې 
شونې هوا ته شړل کیږي. . چې دغه مواد د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. نو د هوا ککړتيا د مخنيوي 
په غرض د موتر د انجن د هوا کښ په سستم کې درې خولی کتلستي اله ايښودل کیږي . چې په 
دې اله کې د پلاتین ۳9 ) او پلاديم ) ( 10 ) کتلستونه د هایدروکاربن د پاتې شونو اود کاربن 
موتو اکساید د پوره سوځیدو لپاره اود رودیم (1 ) کتلست د نايتروجن د اکسایدونو بیرته په 
زو اوو ) بدلولو لپاره ستعمالیږي. دا ډرې ځولې کنلسټي اله په لوګي کې د هايدرو کاربڼ 


اود کاربن مونو اکسايد مقدار( 857 ) اود نایتروجن د اکسايدونو مقد ار( 626 )راټیټوي. 
( صسعسم ظمم هصصسصسته )2 عوهکلهن (۵٥۵1766٨‏ کتلستی کراکنگ ): کراکنګ وګورئ 
( ه0 ۵7۵0ز) - (۵٥۵0076٥‏ کته فوریزیس ):الکترو فوریزس وګورئ. 


( صسمه کهه مصسهص)- ٥۵٢٥٥۵٥٥‏ ( کتی کړل - پیرو کاتیځین): پیرو کته ځين یا -1,2 
7066 وګورئ. 
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( ) منصه (٥۵٥٥ ٣1‏ کتی کول امین ): هغه امینونه . چې د کتی کول کړۍ |(011 )باتم) ) 
(لري لکه: ۵46٥3106 , 107۵07603110٥‏ , منص 40 اونور. 


( 7ه -6: ۵7670 )- ٥۵16160106667‏ (کتی تومتر ):ځانګړی ډول تلسکوب یا مکروسکوب دی 


(000٥ -0٥۵507 (‏ کتود ): هغه الکترود چې احياوي تعامل پکې صورت مومی د کتود 
په نوم یاديږي. د الکترولیز د الې کتود (- ) دی . دلته کتود ته کتیونونه جذبيږي او احیا کیږي 


دا ورز١٧‏ 


07٥86 3887۵ (‏ ۵۳)- 8ه ٥۵00016 م۲٥ ٥5‏ ( کتودی دفاع ): ٥٥م‏ ٥١م‏ لهنمتلتمه: 


وګورئ. 


( ۵7107ل)- 0 کتیون ): مثبت برقي چارج لرونکی ایون دی . چې د الکترولیز په بهیر 
کې د(-) الکترود( کتود ) پرلورځي. 


( ستصسهصستی0)- ٥‏ ن۵ )( کنرنيتونه ): 600606013026 , ۵0001165 وګرورئ. 


( ګصمه حم ه‌عکمهھ هسعهمصحعھص)- دامه و ه060 ۵٥0٥٥‏ ( کتیونی ديتر جنټونه ): دیتر جنټ 


وګورئ. 
( ) 075 66016( کتیونی رنګونه ):075 وګورئ. 


() ه۵817 (کتیونی کڼډ ونه ): 60060010086 وګورئ. 
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( وص ز() کی (۵٣٥6‏ کاستک ): قوي القلى د کاستک په نوم یادیږي. 


( مصسه« یم۲2 حناع ها هم (۵٧566‏ کاستک پوتاش ) پوتاسیم هایدروکساید وګورئ 


(۵٧566 5003٥ -)۲ ٣ 6 «۵8 (‏ کاستک سودا ): سودیم هاید روکساید وګورئ. 


(٥16٥76: ) (‏ سیلستین ): د سترانسیم سلفیت(,5:50) یو منرال دی. 


( حصهمصهسد نس هسمسھصمته() ٥٥١٥‏ ( برقي حجره ): هغه اله ده . چې کیمیاوي انرژي پکې 
په برقي انرژي اوړي . یا په بله وینا هغه اله چې خپل سري کیمیاوي تعامل پکې صورت مومي 
١‏ و له دې کبله د برق جریان منځ ته راځي د ګلوانیک یا ولټائیک حجرې په نوم یادیږي .ګلوانی 
حجره له دوه الکترودونو څخه جوړه وي نو ځکه د ګلواني حجرې الکترود ته نيمه حجره هم 
وایی. یو فلز . چې د الکتروليتي محلول سره په تماس کې وي يو الکترود جوړوي. د ګلواني 
حجرې دواړه الکترودونه یا د نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه او یا د مالګې د پله پ ه واسطه 
90 . چې په لاندې شکل( ۱۱۴ مخ ) کې ښودل شوی دي.دلته په شکل کې د (د مس - 

) دوه ګلواني حجرې ښودل شوې دي . په پاسنۍ حجره کې الکترودونه د نیمه قابل نفوذ 
ووس باون سه د ( 0:086 5۵1 ) په واسطه یو بل سره تړل 
شوي دي. څرنګه چې جست د مسو په پرتله فعال فلز دی . نو کله چې دغه فلزونه هریو دخپلې 
مالګې په محلول کې کیښودل شي نو داچې جست ډیر فعال فلز دی . دلته د جست ډیرایونونه 
(7۶7) د جستي ميلې څخه د بت سلقیت د اوبو محلول ته داخلیږي او د ور 
الکترونونه په جستي میله کې پاتې کیږي او له دې کبله جستي میله منفي برقي چارج (- 
پيداکوي. اود میلې او محلول تر منځ د برقي چارج ټاکلی توپیر ( تفاوت 10707 
پوتانسیل په نوم یادیږي رامنځ ته کیږي. د بلې خوا مس چې لړ فعال فلز دی »نو کله چې د مس 
میله د مس سلفیت 


داوبو په محلول کې کیښودل شي » نو دلته لږشمیر د مس ایونونه( ٠"‏ ) د مسي میلې څخه د 
مس سلفیت د اوبو محلول ته داخليږي. یعنې دلته د مسي میلې او محلول تر منځ د برقي چارج 
تفاوت ( د الکترودي پوتانسیل قیمت ) د جستي الکترود په پرتله کم وي. او س که مسي او 
جستي الکترودونه د یو هادي په واسطه سره وتړل شي . نو دلته الکترونونه د جستي میلې څخه 
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د مسي میلې په لور( د لوړ الکترودي پوتانسيل څخه د ټیټ الکترودي پوتانسیل په لور ) ځی 
او په دې توګه د نن نننسوا71ررد د70 17دک0ک0کنا0اد درد 


"نې ې ٤‏ رب ٩‏ ڼ) ې لو7 


د ګلواني حجرې محرکه برقي قوه(ا ) د دغې حجرې د الکترودونو د الکترودي پوتانسیلونو ( 
, 1( ) د توپیر( (تفاوت ) سره مساوي کیږي .یعنې ليکو چې. 


)0 - مل( ح کا 


د پوهانو د پریکړې پر اساس د () )د قیمت د محاسبه کولو لپاره د ګلواني حجرې د شیماتیکې 
لیکنې له مخې د ښيي لاس الکترود څخه د کيڼ لاس د الکترود الکترودي پوتانسیل تفریقوي. 
د بیلګې په توګه که د مس اوجست د الکترودونو ستندرد الکترودي پوتانسیلونه په ترتبب 
سره(۷ 0,34 ا و 0,761- )وي .نو د لاندې دوه ډوله شیماتیک لیکنو له مخې د (مس -جست) 
ګلواني حجرې د محرکې برقي قوې ستاندارد قیمت په ‌لاندې ډول حسابوي. 

الف - وم |ود "شش | مد 27 |(6)ه7 

7۷ سح( ۷ 0,7/6-) - 0,341 سح وپڅ 
ب- له( مد "لا مدرم ال 


7- ح ۷ 0,34 - 0,76۷- سح 2 
ګلواني حجرې د څو ځانګړتیاو له مخې په ګروپونو ويشي: 


1- هغه عمومي جریان . کوم چې په ګلواني حجره کې تر سره کيږي او د هغې له له کبله په 
حجره کې د برق جریان منځ ته راځي .دې مشخصې له مخې ګلواني حجرې په کیمیاوي او 
غلظتي حجرو وشل کیږي کا (مس-جست ) حجره چې پاس وڅیړل شوه د کیمیاوي حجرو 
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په ډله کې راځي . داځکه چې د برق جریان په د غې حجره کې د لاندې کيمیاوي تعامل په 
نتیجه کې منځ ته راځي: 


خو لاندې حجره غلظتي حجره ده .دا ځکه چې ددې حجري د کیمیاوي تعامل نتیجه ( محصله ) 
صفر ده اود برق جریان د حجرې په دواړو الکترودونو کې د نقرې د ایونو د غلظت ( فعالیت ) د 
مساوي کیدو له کبله منځ ته راځي. 


(٥)عڅ‏ | ۹ه د(١١١۱‏ هود ١‏ ۹ه د١١١‏ وڅ | (و)چع4۸ 
به) 31 غلیظ محلول بو )32 ریق محلول 
ښی || کین 
د دې حجرې د فعالیت پر مهال د د کيڼ لاس په الکترود کې د نقرې له میلې څخه د( بعھ ) 
ایونونه رقیق محلول ته داخليږي. میله ورو ورو کوچنۍ کيږي او هم منفي چارج پيداکوي. د 
ښی لاس په الکترود کې د ( چھ۸ ) ايونونه د غلیظ محلول څخه د نقرې میلې ته ځی او هلته 
احياکيږي د لته د نقرې میله ورو ورو ډبلیږي. يعې لیکو . چې 
مھ ب م1 ۴چ هکين 


لیدل کيږي چې د تعامل عمومي نتیجه صفر ده اود برق جریان په دې حجره کې تر هغه وخه 
بورړ ښخ درا مړو کرو اري ایو اغ ( فعالیټ ) په دواړو الکترودو کې یو شی ( 
مساوي ) شی 


بع 892:)۸‏ نع هم81 


2 که په یوه الکترو کیمیاوي حجره کې د برق جریان د رجعي کیمياوي تعامل په نتیجه کې منځ 
ته راځي . نو دغسې حجره د رجعي یادويمي حجرې په نوم او که په الکترو کیمیاوي حجره کې د 


1 


برق جریان د غیر رجعي تعامل په نتیجه کې منځ ته راځي . نو دغسې حجره د غیر رجعي یا اولي 
حجرې په نو م بياد يږ ي. اا همممه , الم بصقصعتم , ال ول , ال 1601 هم وګورئ. 


(رسهسحصصسهن)- 0 :ه1101( سلو لوئید ):د سلو لوز نایتریت او کامفور څخه جوړه رڼه. اور 


٥11:: 6-7:75 (‏ ( سلو لوز ): یو پولي سکراید دی. په ترکیب کې یی زیات شمیر د 
ګلوکوز مالیکولونه شامل دي . د نتباتاتو د حجرو دیوالونه د سلولوز څخه جوړ دي . د 


سلولوزجوړښتي فورمول یی لاند ې دی. 
ته حتقکق تله حکصقک 
تن 0 15 تد 


آار) (ا) 


1۱۲1) ( 


لن 
56 8101 م217 1-4 


م6 لل 


تن 


د سلولوز د هایدرو لیز څخه ګلو کوز او بيا د ګلوکوز د تخمر څخه ايتایل الکول لاس ته راځي. 
.( دم ) 18 مسبګِ ()را ٢‏ په 0 دلا ,لم ) ( 
(ک7٥:038 ۵٥٥۵٥-06700‏ ٥11011)(سلولوز‏ اسيتيت ): سلولوزايتانوئیت وګورئ. 


٥٥1101056٥ 130312 ) (‏ ( سلولوز ايتانوئیت ) : د سلولوز . غلیظ سلفوریک اسيد . 
ايتانوئیک انهايدرايد لاي سنا 
ثیت جوړيږي . .نه ماتیدونکې ښیښې ( شبشه یی ناشکن ) او غوړ ځلانده مواد ( ( لاکونه ) د 
سلولوزايتانوئیت څخه جوړوي. 
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( کهمحصعص کهسدمصسصسهص)ک ۵٥٥‏ نص 110101٥‏ ( سلولوز نایتریت ‏ سلولوز نيترات ): د سلولوز 
اوغلیظ نایتریک اسيد دتعامل څخه لاس ته راځي . سلولوز نايتریت یو استر دی . چې د 
(ږ 0٨۷0‏ ) ) ګروپ لري او نترو مرکب نه دی کوم چې د ( 0 ))-٧۷‏ ګروپ لري .نو ځکه سلو لوز 
نایتریت او نترو سلولوز توپیر لري. د سلولوز نایتریت څخه هم چاودیدونکي مواد جوړوي. 


51 و8 ٢‏ بب ور 


چصیتّیق 0 زک 


ععهااااهءه هعانوز 


1 ه٥‏ - ۹ 
٤‏ 0 
من : چتی تن مږنه 
7 : : 
١ 0‏ م8 وی : سي 
0 ۷ 0-ا - ٧٧‏ آک يع 
میدټصټ ټيس 0 وت ټھج پلو لا شه 
٥0‏ 0 هُ ۱ پس ون 
مي" 8:٧۸‏ , ۱ 
1 لا سيرے || په جعجت چو 

. 0 0 0 


وغه ۲٠۱٢٢‏ هوه ١۱١١۱۱١اهفل‏ 
(ه هټ صیتیک«حوۍو) 


8ه آظتطض7ض۸|10 : : 

( 6606-4097 ( سمنت ) : سمنټ ډیر ډولونه لري . چې خورا مهم ډول یی د پورتلیند 
سمنټ دي. د پورتلینډ سمنټ د کلسیم سلیکیټ( 01 ن۹ه) |او الوم ون (هغه مالګې .چې 
د 011(41) ل۸ | ایون لري ) د ګډولې څخه عبارت دی 107000 
کلسیم کاربونیت ته د څاورې (چې المونیم سلیکیټ لري ) سره یو ځای تودوخه ورکوي. بيا د 
دغې ګډولې څخه ډیر ميده پوډر جوړوي او په دې توګه پورتلینډ سمنټ لاس ته راوي. دغه 
سمنټو ته چې اوبه ورسيږي نو د خمیرې په څیر کتله ترې جوړيږي . کومه چې د اوږدې مودې په 
دوران کې سختيږي او هایدریټ شوی الومینیت او سلیکیټ ورکوي. د سمنټو څخه په ودانیو . 


پلونو او بند ونو په جوړولو کې کار اخلي. 


( 7 ممصکصهس)- 87/086 ()6٥‏ سنتریفيوژ ): يوه اله ده . چې په هغې کې د مايع موادو د 
ګډولې اجزا او هم د جامدو موادو د ګډولې اجزا د ګډولې د اجزاو د کثافت د تویيرلهامله وله 
بله جلا کیږي .امتحاني ګډوله ته تیوبونو کې اچوي . تیوبونه د واحد دوراني مرکز په دور 
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چورلي .لته د ګډولې درنې ذرې د دوراني مرکز څخه لیرې ( د تیوب په قاعده کې ) او سپکې 
ذرې دوراني مرکز ته نژدې ( دتیوب په خوله کې ) ) جمع کیږي .اوپه دې توګه د ګډولې اجزا یو له 
بله جلا کیږي. 


٥ -0٣8 0:06۵ (‏ ۵ (کرامیک ):د کلالۍ خټه . مینا او کاشی مراد د کرامیک په ډله 
کې راځي. 


(ء٠))-‏ 000س00و ٥-0‏ 007072707070007 .تومي 
٢ ۸‏ ).د ويلي کيدو د رجه( دی )ده بیع کېبی 


8 پيژندلې دی. 


٥6 ) (‏ ( سیروسیټ ): سرب معدنی مواد دي چې د ( :7060 ) مرکب لري. 
( مه تع ٥٥٢٥۵0٥ -)٣‏ (سیتان ):هکذا ديکان وګورئ. 


( هوى مه شمھه مهم حع طصصهھ ٥٧۵6٥‏ ( د سیتان عدد ): دا عدد په ستندرد ډیزلي انجن 

کې د سون دموادو د ژرسوځيدو ( ژراو اسانۍ اور اخستو ) کچه ښيي سيتان) نارمل هکذا 
دیکان ) چې ژر او په اسانۍ اور اخلي ( ژرسوځي )د سیتان عدد يی۰٠١٧‏ منل شوی دی. او - 
امیتايل نفتالين . چې په اسانۍ اور نه اخلي دسیان عد د یی صفر منل شوی دی .ې دواړو 
موادود ګډولې دسیتان عد د د صفر او سلو ترمنځ یو عدد دی. فرضا د یو ډول ډیزلو د سيتان 
عدد (۴۰ ) دی .د دې معنی داده . چې دغه ډیزل په ستندرد ډیزلي انجن کې د ١‏ -متايل نفتالین 
او نارمل هکذا دیکان د داسې ګډولې په شان سوځي په کومه کې چې د سيتان حجمي فیصدي( 
۰ ده. 


( سه س)- هن )( څُنځیر ): په یو مالیکول کې د عین اتومو څنځیر ته د اتومو چین یا ځُنځیر 
و یی . که د یو ځُنځیر هر اتوم وړاندې او وروسته اعظمي دوه همجنسه اتومونه ګاو نډیان ولري 
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» نو دغسې څنځیر د مستقيم ځنځیر په نوم يادیږي. لکه په نارمل پنټان کې د کاربن د اتومونو 
مستقيم (-0-0-0-0-0- )ځنځیر . او که د یو مالیکول د اتومونو په ځُنځیر کې یو 
یا څو اتومونه له دوو څخه زیات همجنسه اتومونه ګاوڼيان ولري . . نو دغسې ځنځیر څانګيز یا 
منشعب ځنځیر بلل کيږي. لکه د ایزو پنټان په مالیکول کې د کاربن د اتومونو څانګیز ځُنځیر. 


مه 


١ 
ه-‎ 


مه0 


( یسسهمهم سمصمصه)س- 6٥۵6٥‏ منهط ( ځنځيري تعامل ): هغه كيمياوي تعامل دی . چې د 
هر حاصل حاصل یی پرلپسۍ تعامل کوي او په لږ وخت کې د لمړنیو موادو زیات مقدار 
مصرفيږي. نو ځکه ځنځيري تعاملونه زیاتره چاودنې را منځ ته کوي. د اولترفیولت وړانګو تر 
اغیزلاندې د کلورین او هایدروچن تعامل . یو ځنځيري تعامل دی . چې لاندې ښودل کیږي. 


7 
۳۱ ې 1# )مب رل 


٨) ۳ 7۴‏ ميا مې 17) 


11 ب رل )د‎ ٢) ٣ ٣ 


( سهتهس۵۳٥)-‏ ۵104007 ( چالسیدونی ):د کوارتز څخه جوړ منرال دی. 


( ) 3167065 ( چالکونائیدونه ): د يو فلز اود ۷۱٧(‏ )نیم ګروپ د عناصرو بينار ( دوه 
عنصره ) مرکبونه لکه اکسایدونه . سلفایدونه . سلینایدونه او تیلورایدونه د چالکونایدونو په 
ډله کې راځي. 

( سصصصسهسسصهت- عانصزم کم مه , م6 ل63) ( چا لکو پا یرایټ عهالکو پیریټ ) 

مس او اوسپنې ګډ سلفایډ څخه جوړ 0/65 ) ژيړ ځلانده منرال دی. د افغانستان د لوګر د 
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ولایت د عیلک د مسو په کان کی د چالکوپايرایټ او بورنایټ منرالونونه د ددغه کان د مسو 
اساسی معدنی مواد دي. 


( 7 )۵11 ( تباشیر ): د بحري مکرو سکوپیک ژوندیو د اسکلت څخه جوړ سپين رنګه 
مواد دي چې د تر کیب زیاته برخه یی ( :۵60 ) جوړوي. دا مواد باید دهغه تباشیر سره غلط 


نشي په کوم . چې پر توره تخته ليک کوي. دلیک تباشير د کا لسيم . لفيټ څخه جوړ دی. 


( صرهغ م86 م0 ۵308)) - 0۵٥‏ له هو مھم م1856م 0 13086 ( فاز ي اوښتون . فاز ي 
بدلون- د حالت بدلون ):د یوې کیمیاوي مادې د جامد . مایع او غاز فازونو یو په بل اوښتل د 
فازي اوښتون یا فازي بدلون یا د حالت د بدلون په نوم یادیږي. د بیلګې په توګه د کنګل ویلې 
کیدل . داوبو بړاس کیدل او با اوبه کنګل کيدل اود بړاس مايع کیدل او هم د خالصې کیمیاوي 
مادې یو ډول کرستلونه د همدغې مادې په بل ډول کرستلونو اوښتل ټول د فازي اوښتونو په نوم 
۵:6٥ )(‏ ( چارکول ): د کاربن سورۍ سورۍ کتله ده . چې د عضوي موادو د تخریبي 
تقطبر ( 414 6 ) څخه لاس ته راځي ای لر سکاره ( چارکول ) د سون 
دموادو په توګه په کاريږي . د چارکول ټول ډولونه سوری سوري مواد دي .چې د غازونو د جذب 
اود مایعاتو د پاکولو او رڼه کولو لپاره ترې کار اخلي. 


( 33087)- 031286 ( چارحج ): برقي چارج د کیمیاوي موادو یو خاصيت دی . چې د هغې 
پربنسټ د موادو تر منځ د جذب او دفع متقابل اغیز تشريح کیږي .كيسياوي واد د اتومونو او 
اتومونه د الکترونو . پروتونو او نیوترونو څخه جوړدي. نیوترونونه برقي چارج نه لري. د 
الکترون او پروتون برقي چارج کمیتا یوشی ( ١‏ /1,602.10 ) دی . خو د الکترون چارج منفي 
اود پروتون چارج مثبت منل شوی دی. په عادي حالت کې په کیمیاوي موادو کې د الکترونو او 
پروتونو شمیریو شی وي او کيمیاوي مواد د برق له لحاظه خنثی وي .که د کيمیاوي مادې څخه 
الکترونونه کم کړای شي . نو په هغې مادې کې د پروتونو شمیر زیات پاتې کيږي اوهغه ماده 
مثبت چارج اخلي . که پر یوی خنثی مادی الکترونونه ورزیات شي » نو هغه ماده منفي چارج 
پيداکوي. که مثبت چارج لرونکې ماده بلې مثبت چارج لرونکې مادې ته ورنژدې کړو .نو دغه 
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مواد یو بل شړي ( یو بل دفع کوي ) )۱ و که دوه مادې . چې یوه یی مثبت | و بله یی منفي چارج لري 
یو بل ته نژدې کړو .نو هغوې یو بل جذبوي (یو بل سره نښلي ). په یو سستم کې له یو ځای څخه 
بل ځای غه الکنروو جبان ته در جريانوانی. 


( 3308718 حکهتصه هم)عه تصهم6م131) ( چارحج وړونکی ) :به ذرې چې په برقي جریان کې 
برقي چارج وړي د چارج ٢"‏ ذرو په نوم یادیږي . لکه په فلزونو کې الکترونونه . په 
الکتروليتي محلولونو کې ( ۰  (‏ ) آیونونه په غازونو کې الکترونونه او مثبت ایونونه چارج 


وړونکې ذرې دی. 


( 30271 حته ‌مسهفمکمص-حوصعمنله يه (د چار ج کثافت ): 
الف- د یو جسم په یو واحد حجم کې د برقي چارج مقدار ته د چارج حجمي کثافت وایی. 


/٥)(‏ (شیدایت )د سودیم یا پوتاسیم کلوریټ او نترو مرکبونو ګډوله . چې قوي 
چاودیدونکي مواد دي د شیدایت په نوم یادیږي. 


( ٥7ه)- ٠٥1366‏ ( شيلیټ ): هغه کامپلکس مرکبونه دي په کومو کې . چې لیګاندونه د 
مرکزي اتوم ( دفلز د ایون ) ) چاپيره د مرکزي اتوم سره په دوه یا زیاتو نقطو کې نښلي اود مرکزي 
اتوم چاپیره ( د مرکزي اتوم په شمول) د اتومونو کړۍ جوړويلکه په لاندې شلیت کې چې د 
اوسپنې ایون د 1.10 مالیکولو په واسطه احاطه شوی دی او یو شلیت یی جوړ کړی 
دی. 


د٢‎ 


ېک 
دوه 


م6 ))0 
(٠6160001 ٥۵٥600 ) (‏ شیلې تروپک تعامل ):شيلې تروپک تعامل یو ډول جمعي تعامل 


دی . . چې په هغې کې د یو مالیکول د ځنځیر په سرکې يوه د پای( 7 ریکه شليوي او پرځای پی 
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د بل مالیکول د يوه اتوم سره د سګما ( 6 ) دوه اړیکې جوړيږي . . چې په دې توګه د دغه غیر 
حلقوي مرکب څخه حلقوي مرکب جوړيږي عضو له د ( هنلك ېى تنم ) تعاملونو په ډله کې 
راځی.( 76۵6040 716 616610 ) وګورئ. 


( مقعصقه 00-00:6٥‏ ل6 ( کيمیاوي اړیکه ) : هغه قوي قو ه چې په مالیکو ل‌ 
یا کرستل کې اتومونه یا اور راو و و2 1 
اتومونه که خپل ولانسي الکترونونه شریک ( ګډ ) کړي یا د دغه اتوموالکتروني اربیټالونه د 
دوارواتو ونود فمنټو جابیره ګډ مالیکولي اربیټال جوړ کړي یا یو اتوم دهغه سره مل بل اتوم 
ته ولانسي الکترون ورکړي » په خپله په( « ) اود ده سره مل بل اتوم په (-) ایون بدل شي او بيا 
دغه( - )او( - ) ایونونه د الکتروستاتیکې جذب قوی په واسطه یو بل جذب او یو ځای شي په 
دغو حالاتو کې د دغو اتومونو ترمنځ داسې ټینګه اړیکه جوړيږي . چې دغه اتومونه په ډیر زور 
هم یوله بله نشي جلا کيدای دغسې | ړیکه د کیمیاوي اړیکې په نوم یادیږي لاندې د درې ډوله 
کیمیاوي اړيیکو جوړيدل تشريح کیږي. 

1- (متکثصن 085348 س)- 0 ه5 6 یوني اړیکه) : دوه عنصره چې برقی منفیت يی ډیر توپیر 
لري ( لکه د 1۸ نیم ګروپ فلزات اود ۷11۸ نیم ګروپ غیر فلزات ) ددغسې عناصرو اتومونه 
چې سره نژدې شي » نو دفلز اتوم د غیر فلز اتوم ته الکترون ورکوي او په پایله کې د فلز اتوم( 
برقي چارج اود غیر فلز اتوم ( -) برقي چارج پيداکوي. دلته د (« )او () برقي چارجونو ترمنځ 
د الکتروستاتیکي جذب قوه ددې سبب ګرځي چې دغه ایونونه سره ټینګ یو ځای کړي .او په 
دې ترتیب د دغه اتومو ترمنځ ایوني کیمیاوي | ړیکه جوړيږي . داچې ایونونه کروي چارج 
لرونکې ذرې دی . نوهرایون له هرې خوا څخه خپل مخالف العلامه چارج لرونکې ایونونه ځانته 
راکاږي( جذبوي ) او په پایله کې یو کرستلي جالۍ چې په هغې کې د مثبت ایونو چاپیره منفي 
ایونونه او د منفي ایونو چاپیره مثبت ایونونه په متناوب او منظم ډول ځای نیسي جوړيږي . 
ایوني| ړیکه لرونکي مرکبونه زیاتره جامد مواد دی او کرستلي جوړښت لري. د دغسې موادو د 
ویلي کیدو اود جوش نقطې لوړې وي. دغسې مواد د الکترولیتو په نوم یادیږي .الکترولیتونه 
که په اوبو کې حل شي »نو په ایونو ټوټې کیږي . او په ويلي شوي حالت کې هم ازاد ایونونه لري. 
نو ځکه د الکترولیتونو محلولونه او مذابې دواړه برق ښه تیروي. 
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2- طتوصت 5:88 ۲۵۵۵7687 ٥۷۵٥ ٥00-)‏ ( کر ولانسی اړ یکه ): د همجنسه اتومو او همدا 
ډول د هغه غیر همجنسه اتومونو تر منځ کو ولانسي ړیکه جوړیدای شي چې برقي منفیت یی لٍ 
تو پیر ولري. د دغسې عناصرو اتومونه چې سره نژدې شي . . نوهغوۍ ځپل ولانسي الکترونونه 
( چې سپینونه یی مخالف الجهته وي ) په خپل منځ کې شریکوي ( ( ګډوي ) او بيا د دواړو 
اتومونو هستې د شريکو الکترونو ساحې ته( چې د منفي چارج کثافت یی لوړ دی ) جِذبيږي او 
په دې ډول د لا 557477777474 ړیکه جوړیږي. که دوه اتومونه یو یو 
الکترون په خپل منځ کې شریک ( ګډ ) کړي دلته د دغه اتومو تر منځ یوه ستوې کو ولانسي 
۱ ړیکه جوړيږي لکه د 11 په مالیکول کې د ( 1-٤‏ ) کو ولانسي اړ یکه. که دوه اتومونه دوه 
دوه ولانسي الکترونونه په خپل منځ کې شریک کړي دلته د دغو اتومونو تر منځ دوه غبرګه کو 
ولانسي اړ یکه جوړيږي لکه د ږ0 په مالیکول کې د ( 0-0 ) دوه غبرګه کو ولانسي اړ یکه. 
او که دوه اتومونه دری دری ولانسي الکترونونه په خپل منځ کې شریک کړي دلته د دغو 
اتومونو تر منځ درې غبرګه کو ولانسي اړیکه جوړيږي لکه د :۷ په مالیکول کې د ( ۷-٧‏ ) کو 
ور یکه ده په عايدرو کاردنونو کې د دارر اد اتومونو ترهځ د یوه ستوې( ٠-٧‏ ) دوه 
غبرګې ( )- )) او درې غبرګې () 6 ) کو ولانسي اړیکو جوړيدل د دوه اتومونو د 
الکتروني و100 شریکيدو )د نظر یی پر اساس لاندې تشريح کیږي: 

که د کاربن د دوه اتومونو یو یوالکتروني اربیټال د الف شکل(۱۳۵ مخ وګورئ ) په شان یو بل 
سره ګډ شي . نو دلته د کاربن د اتومونو هستې يو د بل څخه لیرې واقع کيږي او د هستو تر منځ 
د دفع قوه لږه وي نو ځکه د دواړو اتومو الکتروني اربیټالونه یو بل کې ډیر ننوځي ( یوبل کې 
ډیر ګډيږي ) ) اود کاربن د اتومو تر منځ مضبوطه کو ولانسي کيمیاوي | ړیک جوړيږي و 
ستوې کو ولانسي( ٠-٢‏ ) اړ یکه د سګما د اړیکې په نوم ياده او په ( 6 )علامه ښودل کیږي. 
اوس که د سګما (6 6 اړیکې وروسته ددغه اتومو تر منځ بله کو ولانسي اړیکه جوړيږي . دا 
دویمه اړیکه د پای د اړیکې په نوم ياده او په( 7 ) علامه ښودل کيږي دلته د کاربن د دوه اتومو 
و اربیټالونه د (ب-شکل) په شان یو بل ته نژدې کیږي ردب - کل کې لېدل کېري چې 
دلته د کاربن داتومونو هستې بو بل ته ډیرې نژدې واقع کیږي نوځکه د دغه هستو تر منځ د 
دفعې د زیاتې قوې له کبله الکتروني اربیټالونه یو بل کې ډیر نشي ننوتلای ( یوبل سره ډیر 
نشي ګډیدلای) او کیمیاوي اړیکه(آ ۶ چې داځل جوړيږي نسبتا سسته وي. اوس که ددې دوه 
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اتومونو تر منځً ددي دوه کو ولانسي اړیکو د پاسه بله کو ولانسي اړیکه جوړيږي (ج شکل ) 
هغه به‌هم د (# ) اړیکه وي. 


06 7 06 ه6 


0ه 10076 ا۱/0)۵٧۳()‏ 


ج-شکل 
د )٥(‏ او( ) اړيکو جوړیدل 


په الیفاتیک او ارو ماتیک مرکبونو کې د (# ) د اړیکې مضبوط والی یو دبل سره توپیر لري. د 
بیلګې په توګه د اتیلین او هالوجنو تر منځ جمعي تعاملونه صورت نیسي اود( ) اړیکه 
ماتیږي . خو بنزین په جمعي تعاملونو کې ګډون نه کوي . او دلته د (# ) اړیکه نسبتا مضبوطه 
ده. په اتیلین کې د (۶) اړیکه د اړوند دوه اتومو تر منځ محدوده ده » خو په بنزین کې د () 
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اړیکه لاامحدوده( ګرځنده ) ده . نو ځکه د بنرین د مالیکول جوړښتي فورمول په لاندې ډولولو 
نو ښودل کيدای شي 


۳ 6 و3 0و 


د کيمیاوي موادو د مالیکولونو هندسي شکل ( فضایی جوړښت )په هغه مالیکول کې د 
کیمیاوي اړیکو تر منځ زاویو پورې اړه لري . په مالیکول کې د کیمیاوي اړيکو تر منځ د زاویو 
اندازه د الکتروني اربیټالو د پیونديدو د نظر یی په اساس لاندې تشريح کیږي. 


4065 174( پیوندي اربيټالونه ): په ځینو حالاتو کې د یوه اتوم څو الکتروني اربیټالونه 
چې شکل او انرژي یی توپیر لري په خپل منځ کې پیوند يږي ( په خپل منځ کې ګډ يږي ) اود 
هغوۍ څخه نوي داسې الکتروني اربیټالونه لاس ته راځی چې شکل او انرژي یی یو شی او هم په 
خپلو منځو کې یو دبل په نسبت داسې واقع کیږي . چې ټاکلی فضا یی جوړښت منځ ته را وړي . 
او بیا چې دغه پیوندي اربیټالونه د بل اتوم د الکتروني اربیټالو سره کیمیاوي اړیکه جوړوي . 
نو د لاس ته راغلي مالیکول فضا 57047 همدغه پیوندي اربيټالو د فضا یی جووؤښت پر 
بنست جوړيږي . لاندې د یو اتوم د (8 ) او ( ۶) الکتروني اربیټالونو پیوندیدل . اود لاس ته 
راغلیو پیوندي (57, 857 ,8 نکک070د7447447 0 ٣5157‏ 


اوس د "5 ) پیوندي اربیټال پر بنسټ د متان . امونیا اوبو فضا یی جوؤښتونه داسې تشريح 
کيږي. د متان . امونیا او اوبو په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه ( 0, ۷ ٠,‏ ) په پام کې 
نیسو . د (۱۷, ٥.0‏ ) د اتومو په ولانسي الکتروني پوښونو کې د (5 ) او ( ۶) اربيټالونه 
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څلور پیوندي ( 7ځ5) اربیټالونه » جوړوي چې د دغه څلور واړو پیوندي اربیټالونو تر منځ 
زاويي ( )٩۰. ٨٢‏ درجې دي. .د متان په مالیکول کې د کاربن د اتوم څلور واړه( ( "5) پیوندي 
اربیټا لونه د هایدروجن د څلورو اتومونو د (18 ) اربیټلو سره څلور کو ولانسي اړیکې جوړوي 
.د غو اړيکو ترمنځ زاویی هم (28, 9 ) درجې دي. د ( :۱۷1 ) په مالیکول کې د نایتروجن د 
اتوم درې ( 57 "0757 درې اتومونو د ( ۶۹) اربیټال سره درې کو ولانسي 
اړیکې جوړوي اود ( برارويیال اا بڼلۍ پانی کېوي . ناپیلی اربیټال خپل څنګ ته 
٢‏ ) 
۸ 


۰ چې په نتیجه کې د ۱٧۲1:‏ په مالیکول کې د 57 زاویه کوچنۍ ( ۳ ۰ درجې ) کیږي. د 
اوبو په مالیکول کې د اکسیجن دوه( موو ) اربیټالونه ناپيلي پاتې کیږي . چې دغه اربیټالونه 
هم په خپل منځ کې او خپل څنګونو ته کیمیاوي اړیکې دفع کوي .نو د دفع د دغې زیاتې قوې له 
کبله د اوبو په مالیکول کي 


۸ 
د 1017 زاويه ډیره کوچنۍ (۰۵ ١۴‏ درجی ) شوی ده. 

د کو ولانسۍ موادو برقي خواص د دغه موادو په مالیکول کې د کو ولانسي اړیکو په 
قطبیت پورې اړه لري. د همجنسه اتومونو تر منځ کو ولانسي| ړیکه غیر قطبي ده .که د يوې 
مادې په مالیکول کې ټولې اړیکې غیر قطبي وي . » نو ددغې مادې مالک ولونه هم غیر قطبي او 
ډایپول مومنت یی صفر دی. د غیر هم جنسه اتومو تر منځ کو ولانسي اړیکه قطبي وي. د لته هغه 
اتوم چې برقي منفیت يی زيات دی د کو ولانسي اړیکې شريکه الکتروني جوړه ځانته را نژدې 
کوي او په پایله کې د زیات برقي منفیت لرونکي عنصر اتوم یو څه منفي(6-) او د لږبرقي 
منفیت لرونکی عنصر اتوم یو څه مثبت( (۰6) چارج پيداکوي. او کومه کيميا وي ړیکه چې د 
دغسې اتومو تر منځ جوړيږي قطبي اړیکه بلل کيږي. لکه د مالګې په تیزاب( 11 ) کې د 
هایدروجن او کلورین تر منځ کیمیاوي اړیکه (11....17 1) قطبي ده .که په یو مالیکول کې یو 
کیمیاوي اړیکه او هغه هم قطبي وي 0:700 . قطبي مالیکول په لاندې 
ډول ښودل کيږٍي. 


و1 


۸ 


قطبي مالیکول 


د قطبي مالیکول او هم د د قطبي کو ولانسي اړیکې د قطبیت اندازه د ډایپول مومنټ ( ١‏ 

واسطه ښو دل کیږي .د قطبي مالیکول او (قطبي اړیکې د 
٨٤م‏ ج ی٨‏ 

دلته 0 " 10 ٥‏ ) د الکترون چارج او د مالیکول د مثبت او منفي قطبونو تر منځ 

فاصله ( تقریبا د مالیکول قطر 1" 10) ښیی. د ډای پول مومنت واحد دیبای دی. - 11 ) 

 . «(‏ 0,333.107 کيږي. ډایپول مومنت وکتوري کمیت دی .پس د یو مالیکول د ډایپول 

مو منت په هغه مالیکول کې د قطبي اړیکو د ډایپول مومنتو د وکتوري جمعې څخه لاس ته 

راځي . لکه د کاربنډای اکساید او اوبو مالیکولونه هر یو دوه قطبي اړیکې لري . . خو ددغه 

موادود فضا یی جوړښتونود توپیر له کبله کاربنډای اکساید غیر قطبي (0 حم )| و اوبه قطبي( 

1,841 ٢م‏ ) ماده ده 


( 5 ).2 ټھ ق۳ ٥ق-‏ 
0 0 - 6 0 
۳٣ 6 15‏ 1 
81 81 
("1.84 جح مر ٢ج‏ یم حم 0۷۹۱ چ حم جموحم 


1-3 همهم هه ه) ( کرو اردنیشني | ړیکه. دونر اکسپتر اړیکه ): د ساده کو ولانسي 
اړیکې د جوړيدو پر وخت دوه اتومونه خپل ولانسي الکترونونه سره شريکوي اود شراکت 
کيمیاري ان یکه (کو ولانسي کیمیاوي اړ یکه ) ) منځ ته راځي .په کوواردنیشني کو ولانسي 
اړیکه ( دونر اکسپتر کیمیاوي اړیکه ) ) کې یو اتوم چې يوه جوړه ناپيلي الکترونونه لري او بل 
و (خالي ) الکتروني اربیټال لري په پام کې نیسو . که لومړی اتوم د ناپيلو الکترونو 
جوړه د دوهم اتوم په خالي الکتروني اربیټال کې د شراکت يه ډول کښيږدي . نو دلته د دواړو 
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اتومو تر منځ کیمیاوي اړیکه جوړيږي . دا ډول کیمیاوي اړیکه د دونر اکسپتر یا د 
کوواردینیشني کيمیا وي اړیکې په نوم یادیږي .هغه اتوم چې ځخپل د ناپيلي الکترونونو جوړه 
د کيمیاوي اړیکې د جوړولو لپاره د هغه بل اتوم په خالي الکتروني اربیټال کې ږدي د دونر په 
نوم او هغه بل اتوم .چې د ناپیلو الکترونو جوړه په خپل تش( خالي ) الکتروني اربیټال کې 
رانیسي د اکسپتر په نوم یادیږي. دونر اکسپتر | ړیکه د غشي ( - م-) په واسطه ښودل کيږي.. د 
دو لر کسپتراريکي څز بیلګې لاندې و رکړل کیږي. 

مثال کرو ال په اريو کې را ېول بي -- 077007 87 
وروسته د (" #7 ) ایون چې تش(خالي) الکتروني اربیټال لري د اویه مالیکړل سره د د 
اکسیجن یی د ناپیلو الکترونو جوړه لري تعامل کوي اود هایدرونیم ایون جوړوي. 


٨ 
ؤا-ن - 18 تا نه و‎ 


د هایدرونیم ایون جوړيدل 


81 8٨ 


١ ١ 
با لچ ۷م ې چو‎ )١ ۷ تا(‎ 


١ ١ 
: 8 


6 174708642 , ۱000 06631116 , ۱000 011660167 , ۱000 6 ادهمم و ګورئ.: 
لل له ن۵ ( کيمیاوي حجره ٥1:)‏ وګورئ. 
(سھى مهم تمه سسمس- ممفھمصنطصه له نهظ ( کيمیاوي ترکيب ) : کيمیاوي تر کیب 


ښيي .چې یو مرکب دکومو عناصرو څخه جوړ اود جوړونکو عناصرو تر منځ کوم تناسب وجود 
لري. د کیمیاوي موادو د کیمیاوي ترکیب په هکله لاندې قوانین وجود لري. 
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1-هغھی هم مغ عکصص همصګمصعوی ه8 صه 33 ) مه٥اندکه‏ صمصی امھاکوھی له 1۵۲۷ م186 () 
د تر کیب د ثبات قانون ): په یو مرکب کې د شاملو عناصرو د برخو تر منځ نسبت ثابت دی » او 
دا مهمه نه ده چې دغه مرکب په څه ډول جوړ شوی دی . لکه چې په اوبو کې د هایدروجن او 


6 : 2 اکسيجن : هايدروجن 
اود هاید روجن او اکسیجن د اتومو نسبت: 
1 :2 اکسيجن:هايدروجن 


دی. یعنې د اوبو کیمیاوي فورمول( 11:0 ) دی. اوس که اوبه د هر ډول کیمیاوي تعامل څخه 
لاس ته راشي ترکیب به یی همدغه وي. 
2- (ص0 38 تصصعسهصه سصھېم)- ۲٥٢0700‏ 01616 0۶ 18۲ 11(د زیاتو نسبتونو 

یاد د مضاعفو نسبتونو قانون ): 

که د ۸ او 3 عناصر په ځپل منځ کې له یوه څخه زیات کیمیاوي مرکبونه جوړوي »نو دلته د (8 ) 
د عنصر د مختلفو کتلو ترمنځ نسبت ( کوم چې د ۸ د ثابتې کتلې سره مرکبونه جوړوي ) د 
ساده او ټا مو عددونو نسبت دی . لکه په کارببنډای اکساید او کاربن مونو اکساید کې د 
2 ګرامه کاربن سره 32 او 16 ګرامه اکسیجن تر کیب کيږي پس لرو چې: 


172 ے 32 : 16 داکسجن دکتلونسبت 


"6٧‫٤ 0۴01660 73‏ ۵667 21۵ )هه 1613۲٧ 0٥ 0۷۵1601 2۲٥001706‏ (د معادل 
نسبتونو قانون ):کیمیاوي عناصر د معادل وزنونو په نسبت یو د بل سره ترکیب او مرکبونه 
جوړوي. لکه چې د هایدروجن معادل وزن(١‏ ) . د اکسیجن معادل وزن( ۸) . د کلورین معادل 
وزن(۳۵۰۵) اود کلسیم معادل وزن( ) دی. ددغوعناصرو په مرکبونو کې د د غو عناصرو د 

کتلو نسبت په لاندې ډول دی. 


6 : 2 جح 8 : 1 جح () : 1 - 160 
1 2 تچ 1-325 ح 4() :11 ار لآا)ا 


1 : 40 ح 3335: 20 جح 1): ۵ - )۵ 


989 6:0۵ ( کیمیاوي نيټه ټاکنه ): د پخوانیو ژوندیو موجوداتو د ژوند د تاريخ معلو 
مولو یوه طريقه ده. که د مړه شي د وجود د تخریبي تعاملونو له ډلې څخه . د کوم کیمياوي تعامل 
. چې سرعت یی ډیر کم او معلوم وي په پام کې ونیول شي . نود دغه تعامل د حاصلاتو او 
لوو موادو د مقدارونو د نسبت له مخې د دغه مړه شوي شي دژوند ڼيټه ( تاريخ ) 
معلومیدای شي .د بیلګې په توګه د خاوری لاندی شویو هډوکو فاسفیت د ځمکې لاندې اوبو د 
فلوراید د ایون په واسطه تعويضيږي او د دې تعامل سرعت ډیر لږ دی . که د موندل شویو 
هډوکو د چاپیریال په شرایطو کې ددغه تعامل سرعت معلوم او بيا په هډوکې کې د فلورايد 
اونور پاتې فاسفیت د کتلو نسبت پيداشي. نو ددغه نسبت له مخې د نوموړي شي د ژوند نیټه 
( تاریخ ) اټکل کیدای شي. د پخوانیو ژوندیو موجوداتو د ژوند د نيټې معلومولو بله نسبتا 
دقيقه لار په لاندی ډول ده. 

دژوندي شي د وجود امینو اسید ( 1 ) اپټیکي ایزومیر وي . خو کله چې ژوندی شی ومري د 
وجود امینو اسید یی په ( پنیکي ایزوهیر اوړي 1 و کله چې د ) ۳و( ) ايزومبرونز 
مقدار یو شی یا مساوي شي(٥:170::00 ٢‏ .و بیا دغسې مخلوط اپتیکي فعالیت نه 
ښيي . .و که په موندل شوي هډوکی کې د ( .1 و( ایزومیروتو د تلو ندیت معلوم شي 
ددغه نسبت له مخې د اړوند شي د ژوند 007 


(لیصصوصصدمر مهه سکصسمس )حممنانمه له ( کيمیاري معادله ): كه کيمیاوي 
تعامل د موادو د کیمیاوي فورمولونو په واسطه وښودل شي . نو دغه افاده د کيمياوي معادلې 
په نوم یادیږي .د بیلګې په توګه که اکسیجن او هایدروجن په خپل منځ کې تعامل وکړي اوبه 

لاس ته راځي .دغه تعامل په لاندې ډول افاده کیږي. 


)211 - 0 ې 211 


133 


ږ ورتنۍ افاده د اکسيجن او هايدروجن د تعامل معادله بلل کیږي. د کيمياوي معادلې عمومی 
شکل لاندې وګورئ. 


(ل ٢د‏ )يب ٢د‏ څهه 


په پورتنۍ افاده کې د ( ۵.٠.‏ ) اول د(, 8,رھ )اورا موادو د مولونو شمیر ښېي ود 
ستیکومتریک ضریبونو په نوم یادیږي. په پورټڼۍ افاده کې د ( «- ) غشې د غیر رجعي تعامل 
لپاره لیکل کيږي. که یو تعامل رجعي وي » نو بيا د اوليه موادو اد تعامل د حاصلاتو تر منځ 
دوه غشي یا د (م») علامه ایښودل ه کیږي. کيمیاوي تعادل وګورئ. 


فص مصمصصهم هص هه ددسمص)حممنمصننموه لهعنم ار مياو ي تعادل ) :. په رجعي 
تعاملونو کې د تعامل حاصلات بيرته تجزيه کيږي او لومړني مواد جوړوي. د رجعي تعامل په 
پیل کې د مستقیم تعامل ( «- ) سرعت( ۷۰) نات اوومغکیمعانا سه ) سرعت .۷ ) لر 
وي. . خو دوخت په تیريدو سره د مستقيم تعامل سرعت ورو ورو کميږي اود معکوس تعامل 
سرعت ورو ورو زیاتیږي .او بالاخره د ټاکلي فشا رلاندې اود تودوخې په ټاکلې درجه کې داسې 
لحظه را رسيږي . چې د مستقم او معکوس تعاملونو سرعتونه یوشی(۷ ۷ )شي .لته ويل 
کیږي چې کیمیاوي تعامل د تعادل په حال کې دی .د تعادل په حال کې په تعامل کې د شاملو 
موادو غلظونه ثابت پاتې کیږي » خو که خارجي شرايط ( 1 ) تغیر وکړي او یا په سستم کې 
دکومې مادې مقدار لږ او ' یا زیات کړو . نو دلته کيمياوي تعادل ړنګيږي .که د تعامل عمومي 
شکل په لاندې ډول وي: 

ی۷٧‎ 

0 

( 1ل د یک بې ۵۵ ٣‏ شه 


ے 


۷۰ 


نو د تعادل په شرایطو کې ليکو: 
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س-ب 0 
7۳۴ غلھ) :اا - زک 


6۴6 ) و! - دږ 


څل ل) جح 8 )۶ هب 
7۴ 01/2 ۴( ) ح يَ!1/ رک 


)١ 7 


"87 )ها 


په وروستۍ افاده کې( ک) د کيمیاوي تعامل د تعادل د ثابت په نوم یادیږي ۰ ) قیمت د هر 
کیمیاوي تعامل لپاره ثابت او یواځې د تودوخې د درجې د تغیر سره تغیر کوي. د لوی قوس | | 
په منځ کې د اړوند مادې د تعادلي حالت غلظت ليکل کیږي. 


(تصه‌ممصصصھعد ظسص‌مکسصمو: ) »۲م ل۵٧نمېپه‏ له نصهط ( یار ي معادل ): ٥۱٥06‏ نصپه 


57 وګورئ. 


5 1 6 (کیمیاوي وسيل ): هغه کيمياوي ماده ده . چې د غره او یا دځمکې د طبقو 
تر منځ د یو ژوندي شي د وجود څخه پاتې وي. فوسیل د ځمکې د د طبقو د جوړيدو پر مهال د یو 
ژوندي شي شته والی ښېي .د پیلګې په ت وګه هغه فو سپلونه چې د ځمکې په ځینو طبقو کې پيدا 
شوي دي داسې ښېي . . چې د ځمکې پر مخ د ٠۰(‏ ٣)ميلونه‏ کالو راهیسې ژوند وجود درلود . 


(مسسعههم عسصصدسمسر )حممن هه له نص هط : کيمیاوي تعامل د یوډول موادو څخه د 
بل ډول داسې نویو مواد و جوړيدل . چې د لومړنیو موادو څخه یی خواص توپیر ولري د 
کیمیاوي تعامل په نوم یادیږي. 
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(وصسعته 2صسسم«ومرمهمممءععمنصصمصلنصه طص ( یار ي لو مینيسنس ): لو مينیسنس 


وګورئ. 
(عسس ح 0 00 :):600( شیموسورپشن ):ادسورپشن وګورئ. 


7( کيميا ):د کیمیاوي عناصرو اود هغوئ څخه د جوړشویو مرکبونو د څېړنې پوهې 
ته کیمیا وایی . په کیمیا کې د کیمیاوي عناصرو او کیمیاوي مرکبونو خواص . ترکیب . 
اوجوړښت او همدا رنګه کیمیاوي تغیرات ( کیمیاوي تعاملونه ) څیړل کيږي . په کیمیاوي 
تعاملونو کې د اتومونو خارجي الکترونونه ( ولانسي الکترونونه ) برخه اخلي , اود اتومونو 
هستې په کیمیاوي تعامل کې تغیر نه کوي. 


ات 3( چینایی خاوره ): کاولین وګورئ. 
6 66( چاینيزوایت ):زنک اکساید وګورئ. 


نل هه( چیرالټي ):د ښيي او كيڼ لاس فضایی جوړښت درلودلو خاصیت د چیرالټي په نوم 


امه نانلھعطه , امعصصصعه بانلهه٣‏ ( دچيرا الټي عنصر . د چيرا الټي مرکز ): په مالیکول 
کې دهغه عنصر اتوم کوم چې مالیکول ته دا امکان ورکوي چې د ښيي او كيڼ لاس فضایی 
جوړښټ ولري د هغه مالیکول دچیرالټي مرکز بلل کیږي. لکدامتریکاثره چې د مالیکول 
د چیرالټي مرکزدی. 


80 شتین ): یو پولي سکراید دی. جوړښټي فورمول یی لاندی ورکړل شوی دی. 


م36! 


دا دا 
سا سل 
۸٨‏ و ۸٨‏ هو 
0 5 سی ې 
٤‏ او : ول 
ساسح اى 0 0 0 
20 ۲ نع ٧۲‏ 
0 ما 
يښ يل 
)0 


40( کلورال ): ٥0:3031‏ 10:0 0766: وګورئ. 
56 کلورال هاید ریټ ) :0000210:06003060701- 2,2,2 وګورئ. 


(سته مه نسد) (107٥665‏ کلوريټونه ):د کلورک اسیدونو مالګې د کلوريټونو په نوم یاديږي . 


لرونکې مالګې په لاندې ډول نومول کیږي. 
لحطهمصعط (1))‌عدعتصتلطه - 160)0) 
ح لت . (111)ععهمع‌لطهف - «ِ100) 
(۷ )م٥2‏ ‌لطلق - وس100) 


ع هح ملف . (۷11 )م۴دعتلطل ‏ - بې10) 
که د کلورين اکسید یشنی درجه نه وي ښودل شوي » نو دلته د :10 ایون لرونکې مالګه مطلب 
دی. 


) ۵66 10( کلورک اسید ): د کلورین اکسیجن لرونکی تیزابونه د کلورک اسيد په نوم 
یاديږي . چې د کلورين د اکسید یشني درجې د مشخص کولو په صورت کې داسې نومول کیږي. 
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هع مصمصص ههئوصععهد قصصجصهسجان د عمه له صوجطږ. که (1)ل ‌ نه لط - )10 
ین نه ه‌لط . 264۵ (111)‌ نه هله -د()ل)1 
همی همهموم صصومی -ح 4 نف هل ضه‌لط . د(٧‏ )لع ضه‌لط - ))1 
هح هکهکص هحدصجمومی ح4 نه عضهلط هح .۵ ‌ن ه(۷11 )لع خه‌لط - ب()ل)1 


(7 هم-1006( کلوراید -حکلورید ):هلاید وګورئ. 


(1٥360-00890‏ کلورینیشن ): پر یو مالیکو ل باندې د کلورین اتوم نصبول 
د کلورینیشن د تعامل په نوم یادیږي. ( هالوجنیشن وګورئ ). د اوبو د مکروبونو د وژلو په 
خاطر په اوبو کې د کلورین حل کول هم د کلورینیشن په نوم یاديږي. 


6م همه اط ( کلورین - کلور) : د دوره يی جدول د (۸ )۷١٧‏ نیم ګروپ یو فعال 
غیر فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی ( )٧۷‏ ۰ رللزواکدور د 
07 د ویلې کیدو نقطه یی د سانتیګراد ( ۸ )-١‏ درجې اود جوش نقطه یی د سانتيګراد ( 
۷ ۴- - ) درجې ده د وما اا . |کسیدیشني درجې یی ( )١‏ او 
( 7ج , 5 , 73 ,۳1) دي. د چښلو د اوبو د کلورینیشن اود اور کږي بر کړض 
د سنتیز لپاره په کار راځي. کلورين پر ۱۷۴۳ کال کارل شيلي پیژند لې دی. 


(هصو: مه سه رصع)- 0:006 (176٥‏ کلورین دای اکساید ): ژيړ بخن یا سره ته ورته 
چاودیدونکي غاز (ر,ږ10) ) دی کثافت یی ( تمه / ع 3,09)دی. د ویلې کیدو نقطه یی د 
سانتیګراد 59,9۱ )او د جوش نقطه یی ( 9,9 )ده 


(همهس عمصمه) حم ھن ره م مهم ه٥ل‏ )( کلوراین مونو اکساید- کلورين اکسايد ): ډای 
کلورین اکساید وګورئ. 


166-000 ( کلورایټ ‏ کلوریت) : شين رنګه ورقي سلیکاټي منرال دی( کلوریټ) 
وګورئ 


6 10703 (کلورو اسیتک اسيد ): کلورو ايتانوئیک اسید وګورئ. 
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(ته تصه6هت0)-6 107060260( کلوروبنزین ‏ کلورو بنزول ):لمبه( شغله ور )کیدونکې 
مايع ( یلا )ده .نسبي کثافت یی ( ٢١‏ ء ١د‏ ویلې کیدو نقطه یی ( ۳۴ .) 
سانتیګراد اود جوش نقطه یی (۸۵ 0 )سانتیګراد ده په صنعت کې د محلل په توګه کارول 


(سه‌ممم همس )همه 0020 , 0:66 010:700010-1,3)-۲(2-کلورو بوتا ۳۰٣‏ ډای ین . کلورو 
پرین ) : بې رنګه مايع ده 11 - 11 -1))) - :1 ) دجوش نقطه یی(۵۹ )سانتیګراد او 


(مه نده مهس )-6 4 لطل احطاه , (107٥0036‏ کلوروایتان . ايتايل کلوراید ):لمبه( 
شغله ور) کیدونکې بې رنګه غاز ( مل ) دی.د ویلې کید و نقطه یی(۴١٣٧٣۱-‏ ) سانتيګراد 
اود جوش تقطه ی٣‏ ۰) سانتیګراد ده. د تقرا آيکابل سرب( ( چې په پطرولو کې په کار راځی 
)د لاس ته راو ړلو لپا په کاریږي. : : 


6 00366 لص , (107٥03016 3۵6٥60‏ کلورو ایتانوئیک اسید . کلورو اسیتک اسيد 
): که د ایتانوئیک اسيد د ميتایل د ګروپ هایدروجنونه په کلورین تعویض شي نو درې ډوله 
ایتانوئیک اسیدونه . چې کیمیاوي فورمولونه اود 16۵ قیمتونه ( په ۲۵سانتيګراد کې ) ) یی 


لاندې ورکړل شوي دي لاس ته راځي. 
توق / لهو - هڅ1 . 3 ند 
اص ولا 0581 حګصضص) 
45382 13 يي 08 ) لاحمګض) 
))٥08 ., 5,0 452‏ ح)سض 
17 2.3 : ح تت 


لتصصصمھ :06702 هلصا 1070٥0: , ۷٧71‏ ( کلورو ایتین . وینایل کلوراید ) 
بی رنګه غاز ( 1161 - :11 ) دی . نسبی کثافت یی( ۹۱٩٩‏ ۰۰ ) د ویلی کیدو نقطه یی ( 
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56 -) سانتیګراد . اود جوش نقطه‌ یی )۱١-.۳۷(‏ سانتیګراد ده د کلورين او ایتیلین 
د تعامل څخه په دوه پړاونو کې په لاندې تر تیب لاس ته راځي. 


ال)يلا)-)ا) جب ري ل) حرل1ل) ٣‏ يل) 


)- 
())--يلل) سب (|)ب11)-1)ر1ا) 


د وینایل کلوراید د پولیمیرایزیشن څخه پولی وینايل کلوراید ( 7۷۴ )لاس ته راوړي. 


)۳٢(‏ )010701070704 ( کلوروفلورو کكارين ) : د کلورين او فلورين سره د 
هایدروکاربنونو مرکبونه دي . چې د هاید روکاربن یو یا ټول د هایدروجن اتومونه په کلورین او 
فلورین تعویض شوي دي. تجارتي نوم یی 0:60 دی د 6:012 کیمیاوي فورمول ل6 ) 
دی. فریونونه کیمیاوي غیر فعال اود تودوخې تر لوړو درجوپورې ثابت مرکبونه دي. د سړونکو 
غازونو په توګه په يخچالونو کې او هم د محلل په توګه په کاريږي . د تودوخې د مقاومت او 
کيمیاوي عطالت په وجه د اتوموسفیر لوړو طبقو ته نفوذ کولای شي .لته د فوتو کیمیاوي 
تعاملونو په واسطه تجزيه کيږي اود اوزون سره تعامل کوي. ( 15۱ 0706 وګورئ ) چې له دې 
کبله د اوزون په طبقه کې سوري رامنځ ته کیږي اود لمر وړانګې د فلتر کيدو پرته ( د اولترا 
فیولت وړانګو سره یو ځای) ) ځمکې ته راځي اود نړیوالې ګرمۍ او وچ کالۍ سبب ګرځي . د 
همدې تعامل له کبله ددغه مرکبونو په هکله نړیوال ذهنیت خراب شوی دی. 


( 00۷ 0ت- (167/١‏ کلوروفورم ): تری کلورومتان وګورئ. 

(سهکهم ه مهس )- ٥ھف١عهلطه‏ اجطاعصھ ٥0٥۵06‏ ه1( کلورومتان . متایل کلوراید ): بی 
رنګه لمبه( شغله ور) کیدونکی غاز( 11:61 ) دی. نسبي کثافت یی(0,9 ) د ويلې کیدو نقطه 
یی(۱٠.-٩۷٧١)‏ سانتیګراد اود جوش نقطه یی .۲٢(‏ ۲۴- ) سانتيګراد ده .د بې هوشه کولو لپاره او 

هم د سړونکې مادې په توګه کارول کیږي. 


(سمصس( هم من ) حلم مع 10:6 ( کلورو فینول ) : تیزابی مرکبونه دي . د فیئول د 
کلورونیشن څخه لاس ته راځي. د مونو کلوروفینول کیمیاوي فورمول(011 ٠1,61‏ ) دی د 


1۹40 


ال پتیک و الککتي. او هم د حشرو ضد موادو په توګه کارول کيږي . د متانل سره 
کاندنسیشني پولیمیرونه جوړوي. 


20٥-2 0٠ 4 ٥۰(‏ 1:0 ( کلورو فوس ) دمالونو دکنو ضد مواد دي د مچانو اود نباتاتو د 
پرازیتونو ضد اغیزمنه دوا ده. دګرمي وینې لرونکو حیواناتو لپاره لږه مضره ده. په اوبوکې 
حليږٍي کیمیاوي فورمول یی لاندې دی 


01 0 
١‏ نج 
53- 011 وح 
0-جح) 
کلوروفوس 


(77 )107471 (کلوروفايل حکلورو فيل ): عضوي ماده ده . چې په نباتاتو کې 
پيدا کیږي. د کلوروفیل(۵) او کلوروفيل ( )٥‏ پګمنتونه د نباتاتو شين رنګ منځ ته راوړي. 
دکلوروفیل د مالیکول په ترکیب کې مګنیزیم شامل دی . د نباتاتو په شنو پاڼو کې اوبه او 
کاربندای اکساید د کلوروفیل او رڼا په موجودیت کې ( رڼا د کلوروفیل د مالیکول په واسطه 
جذبيږي ) تعامل کوي او قند جوړیږي. دغه پروسه ډیر پړاونه لري . چې نتیجه یی کيدای شي په 
لاندې ډول افاده شي. 


0 اق ()رل او (( 1 | وچ 2110 ې (٨‏ ) 


یلت ٍ. سي 
یت 6 
.. 7 0۱ اه 6 
٧‏ ۳ 
م۲280 ٧‏ 
سو 7 اا ړ 
)م٠ ١‏ 


8 
مس ې1 ٢ک‏ وسرب پا 
ږاا 006 00-0 ٧٣٣۷٢٧۷ ١‏ 


٧۱٥٥٥٨٧۷١ د‎ 
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6 17( کلوروپلاتینک اسید ): سوربخن کرستلی تیزاب 11:21 ) دی 
6( کلورو پرین ): 012606 2-0010700010-1,3 وګورۍ. 
6 کلورو سلفان ): 00:16:70 010067 6ل وګورۍ. 


6 1070( کلوروس اسید ): ۵6٠6٥‏ (0010:36)111 وګورۍ. 


1٥ 7‏ (چاک دامپ )0802 01061 وګورۍ. 


11 1)( کرلی کالسیفیرول ):1 ۷11۵018 وګورئ 


9( کولستیرول ) : یو ستیرول دی . چی د حیواناتو او نباتاتو په نسجونو کې 
پیداکیږي .کولسترول په ازاد ډول | و هم د غوړيو د تیزابو سره د استر په ترکیب کي پيدا کیږي. 
کولسترول په کلمو کې د غذایی موادو څخه جذب او هم په ځیګر کې جوړیږي .د وينې د پلازما 
د لیپو پروتینو اود لیپید سپروتين کامپلکس( ( چې د حجرې غشا جوړوي ) ) په ترکیب کې شامل 
دی. ډول ډول ستیروئیدونه لکه 36:0 0111 . د شهوت هورمونونه 00 ٌ20328 
د کولسترول څخه جوړيږي. د کولسترول څخه مشتق 00707001656:01 -7 د انسان په بدن کې 
د لمر د رڼا په مرسته په ویټامین ( :1 ) بدليږي . په وینه کې د کولسترول زیاتیدل د( 
55 ناروغي( دشریانونو پرداخلي دیوال لیپید جمع کیږي او په پایله کې شریانونه 
تنګ اود وینې په جریان کې ستونزه رامنځ ته کیږي ) منځ ته راوړي . د کولسترول جوړښتي 
فورمول په ستیروئید کې وګورئ. 


(سکهصسه م حععنھصه ۵ ( کرومیټ -کرومات ) :هغه مالګې دي چې د بهکګ) ایون لري. 


(عم( همه هه مت)- اه 827 ٥4‏ ( کروماتوګرافی ): د غازونو یا مایعاتو د ګډو لې 
او هم د محلول د اجزاود پیلولو یو متود دی . چې په ۳ 0087770701 معغَال 
سوت پېژندلی دی. میخایل سوت کالومن کروماتو ګرافي منځ ته راوړه .په دې کروماتوګرافۍ 


142 


کې یو اوږد ښیښه یی نل د یو ادسوربنت(جاذب ) لکه الومینا او یا د ایونیتونو څخه ډکوي. او 
عمود یی دروي. بيا امتحاني ګډوله د یو قیف په واسطه د نل پاسنۍ خولې کې ورو ورو اچوي. 
دلته د ادسورینت (ساکن فاز اسو الد و زار هه 
ګډولې هغه جز . چې په پر دې ادسوربنت ښه جِذبيږي د کالوم په سرکې او هغه جز چې پر دې 
اختورشت ښه نه جِذبيږٍي د کالوم په پای کې جذب اویا هم د جذبيدو پرته د کالومن څخه وځي. 
او په دې توګه د ګډولې اجزا د کالومن په مختلفو برخو کې جذب او یو له بله جلا کيږي که 
امتحاني ګډوله مايع محلول وي . نو داډول کروماتوګرافي د مايع کروماتوګرافي په نوم اوکه 
غازوي نو د غاز کروماتوګرافي په نوم یادیږي. په وروستیو کلونوکې د کروماتوګرافۍ ډیر 
ډولونه منځ ته راغلي دي . چې د ایونو د تبادلې کروماتوګرافي . کاغذ کروماتوګرافي یی 
مثالونه دي . کروماتوګرافي د موادو دپیژندنې . پاکونې او بیلونې( جلا کونې ) لپاره کارول 
کیږي. 


( :۵ه م« )حصهله (7٣٥‏ کروم الوم ):پتاسيم کروميم سلفیټ وګورئ. 


6 00679( د (د کروم اوسپنې معدني مواد ( :د اوسپنې او کروم ګډ اکساید ( . 160 
) دی. . چې کرومیمي فولاد ورڅخه لاس ته راوړي. 


40 6 سور کروم ): قلوي سرپ کرومیټ( 004 )٥0.‏ دی . چی د سورپګمنت 
په توګه کارول کیږي. 


01۷ 6 زي ړ کروم): سرب کرومیټ دی . چې د پګمنت په توګه کارول کیږي. 


(ه7017 1٠6‏ 008ص« )- (701006٥ ۵۳6٥‏ کرومک اسید ):د کرومیټ د مالګو اړوند یو 
فرضی ( 170001631 ) تیزاب(,11:)0) دی. 


صصصبصعصه قنسسمسه مر )ک علض رطمه 70016 ( کرومک انهایدراید ): کر ومیم(٧۷)‏ 
اکساید وګورۍ. 
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(ک مهه موه 70016 ( کرومیک مرکبونه ): د کروم( 6 مرکبونه دې لکه چې 


٥7 (‏ م )1:66 ( کرومایټ -کرومیټ): د کروم د معدنی موادو اساسی منرال 
0 ه۲٧)‏ دی 


-۳٢‏ (٥0م:‏ )700 77))( کروميم کروم ) ): سخت نقره یی رنګه فلز . انتقالي عنصر دی. 
اتومي نمبر یی( ۲۴) . اتومي کتله یی( ۹۹۸ ۵۱). نسبي کثافت یی( ۰۱۹ ۷) . د ویلې کيدو 
نقطه یی ) ( "1857سانتيګراد .د جوش نقطه یی ٧٧۷٢(‏ ) سانتیګراد ده .د مالګې دتیزاب اود 
ګوګړو د تيزاب سره تعامل کوي اود کروم(11) ) مالګې جوړوي. دکروم( (111) )او کروم( )۷٧(‏ 


مرکبونه یی ثابت دي. کروم پر ٧۷٧۷‏ کال ۷۵0006117 پیژندلې دی. 


)١۱(‏ هه م محعصصه )۵ نه (11)صسهنه ه7 ( کرومیم(11) اکسايد ): توررنګه په اوبو کې 
ناحله پودر دي. کیمیاوي فورمول یی( 70)) دی 


۷٥۵) 111(‏ هم ۰ ۳6 0ه )- ٥60ن07‏ (111)صسنصسهعص ( گروم (111) اکساید ): شنه کرستلی په 


اوبو کې ناحله مواد(:0:) ) دي. دویلې کیدو نقطه یی ۲۴۳۵ سانتيګراد اود جوش نقطه یی 
۰ سانتیګراد ده. د شنه پګمنت په توګه کارول کیږي. 


(۱۲۷ )مهم مھ وصمه)کعلنونه صسننصمعط , م0٠‏ اه (۷ 1)مسنص عا (کر ومیم ( )1٧٤‏ 
اکسايد . کروميم ډای اکسايد ( : تور رنګه په اوبو کې ناحله پودر(,0 ) دي. د ویلې کيدو 
نقطه یی ۳۰۰ سانتیګراد ده. یو غیر ثابت مرکب دی. 

معصه)- ٥0٥‏ نطمه عنصوصخصه ,01۱06 صسصسنصهعصال , 0106 (۷۱ ) 0س090100ع) 
۷٧((‏ )3م( کرومیم ( )۷٧‏ اکساید . کرومیم ترای اکساید . کرومیک انهایدرايد ) 
دامرکب ( :(6)) سور رنګ لري .د ویلې کیدو نقطه یی ۱١١‏ سانتیګراد ده یو قوي اکسیدانت 
دی .په اوبو کې حليږي او کرومیک اسيد جوړوي .د تودوځې په" ۰سانتیګراد کې اکسيجن له 
لاسه ورکوي او په( (:(ا ) اوړي. 
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٥ ٢0850 46‏ ه7 (کروميم پتاسیم سلفیت ): سره کرستلى ماده( ږ0 15 
() رلا 4ر. د(ب0ک)يک)) ده .۸10105 وګورئ. 
٠‏ سصنصمعه ۵ ( کرومیمی فولاد ): دا فولاد د( ٣۲۵-٨‏ )کروم لري. 


( مهه مت)- ٥هن‏ 00 ها( کروموفور ) : د اتومونو داسې ګروپ دی . چې د رنګي 
موادو د رنګ سبب ګرځې . په عمومي ډول د اتومونو هغه ګروپونه . چې لامحدوده یا ګرځنده ) 

( 061411740 الکترونونه لري د "55 رول لوبوي .د زو ګروپ( -1-- ) , د نترو 
ګروپ (.1۷0- ) . نتروزو ګروپ ( -) او کاربونیل ګروپ ( 6-0 «) د کروموفور 
ګروپونو په ډله کې راځي. 


((11 )سهېم سعمصعمه ‌می)ک مهه مهه 17000041 ( کروموس مرکبونه ): د کروم(11 ( 
مرکبونه دي لکه کروموس کلوراید ((د))) 


0006 , 08107106 771 ( کرومايل کلورايد . کرو میم| کسي 


7( سینابر ): د سيماب(11 ) سلفايد منرال دی. 


( 4 نه عنهمم 4م ارمعنام 3 ) نه 00030016 ( سینامک اسيد . ۳- فینايل پروپینو یک 

سيد ): سپين کرستلی . ارو ماتیک کاربوکسایلک اسید ا 1-001 - 1 جِللم ) 

دی. نسبی کثافت یی( 1,248). د ویلی کيدو درجه یی )٣۳١-۱۳۵(‏ سانتیګراد اود جوش نقطه 
۳ کرد دد. 


وم 67)- (00٥66‏ ستریت - څترات ):د (660 3 076 ن) مالګه یا استر دی. 


(وکمى صسسمهسممن)- ن۵ 876 ( سیترک اسیدح د لیمو تیزاب ) : هایدروکسی 
کاربوکسایلک اسيد دی. په سیتروس ميو و کې پید اکیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


05 دل -ن- ند لم 11666 
| 
لن 
د ن٠‏ د ععضوعت) 
(1:6٥ 6907‏ کلایزن کاندنسیشن) : د استرونو خاص ډول تعامل دی. دلته د 


استر دوه مالیکوله په خپل منځ کې تعامل کوي او کیتو استر جوړوي. 


٤٤۴ ٢ 1٣)‏ )لن دلل)ن دل مس عمل()()ل د)2 
| 
0 
ددې تعامل میخانیکيت د الډول تعاملونو په څیر دی اوسوديم ات اکسايد پکې د کتلست 


(م/35کھی همه مصعصھیم1ر مصعوصمصصهمر )حمهنھمېه 8٧0165‏ 80ك ٥0٥-‏ ی6 )130 ( د کلاپیر ون - 
کلاوزوس معادله ) : دامعاد له د خالصې کیمیاوي مادې د فازي اوښتون ( لکه د ذوب او غلیان 
عملې ) پر مهال د خارجي فشار دتغیر (8 ٠)سره‏ دفازي اوښتون د تودوخې د درجې د تغیر( 01 
اندازه ښيي .د کلاپیرون -کلاوزوس معادله د اسې شکل لري. 


دلته ( ) هغه مقدار تودوځه ده .چې د یو مول خا لصې کیمیاوي مادې د فازي اوښتون پر 
مهال جذب یا ازادیږي. 1 د تودوځې هغه درجه ده » چې د متعادل فازي اوښتون په جریان کې 
ثابته پاتې کیږي. که د فازي اوښتون په جریان کي جارجي فشار د )٠  (‏ په اندازه تغیر وکړي 

1) هم د ((41) په اندازه تغیر کوي. ٧۷‏ د فازي اوښتون په پایله کې ددغې مادې د حجم 
٥‏ ٢1(د‏ کلارک پروسه ):د اوبو سختی وګورئ. 
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6 کلاترات ) : یو جامد مخلوط دی . په کوم کې . . چې د یوې مادې کوچني 
مالیکولونه د بلې مادې د کرستلي جالۍ په تشو ځایو کې ځای نیسي. د اويوکنګل په سلفرډای 
اکسايد او زینون کې کلاترات جوړوي. 

م6 )0 (كلاودايت ):د ارسنک(111) اکساید منرال 0 ۸5,0) د 


6567 166086 ( کلیمنسن ارجاع ): دکاربونايل ګروپ( 0 ))) تر (11)) 
پورې د ارجاع کولو یو متود دی. دلته د جست د املګم او رقیق هایدروکلو رک اسید څخه کار 
اخلی 


مصسسله 470۰ )(ز د کلیوسیوس کالومن ): دحرارتي نفوذ په واسطه د ایزوتوپونو د بیلولو 
یوه اله ده. ددې الې یو ډول یی د يرش متره لو ړعمودي کالومن لري چې په منځ کې یی برقي ګرم 
سیم حرکت کوي د ایزوتوپونو غازي ګډوله د دغه سيم په واسطه ګرميږي دلته سپک 
ایزوتوپونه د درندو ایزوتوپونو په پرتله ژر د کلومن سر ته نفوذ کوي او له ګډولې څخه یی جلا 


کوي. 


65 10566 ( کلستر مرکبونه ): داسې مرکبونه دي . چې یو ګروپ د فلز اتومونه 
پکې د فلز- فلز کیمیاوي اړیکې په واسطه په خپل منځ کې تړاو لري. که اتومونه د یو عنصر وي 
. نو دغسې کلستر د ایزوپولي مرکب په نوم او که اتومونه د مختلفو عناصرو وي . نو دغسې 
کلستر د هترو پولي مرکب په نوم یادیږي. 


٩٥٠‏ ( کواکروویت ): د ماکرو مالیکولو ( نشایستې . پروتینو ء لیپید او نکلوئیک 
اسید ) یو اګریګات دی . چې ثابت کالوئيدي جوړښت او ژوندۍ مادې ته ورته خواص لري. 


(فمصسسهګږه هس)حمهنهلنو ٥‏ ( کر اګولیشن - پرم کیدل ) ): کالوئيدي ذرې یو بل سره نښلي 
او لوی کتلې جوړوي . دغه پیښه د کواګولیشن یا پرم کیدو په نوم یادیږي. لکه د وینې پرم 
کیدل او نور . په ایوني کالوئیدي سستمونو کې که ایوني مواد سستم ته ورزیات شي 
سستم ایوني قوه تغیر کوي . کالوئيدي سستم بې ثباته کیږي او کواګولیشن کوي . 
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( 11013667 وګورئ . په ځینو سستمونو کې تودوخه هم د کواګولیشن سبب ګرځی . لکه 
دی ورول لواو وي 


مع (٤٥٠۵‏ کول غاز . دسکرو غاز): د سون غاز دی . چې د سکرو د تخریبي ( دسترکتیف) 
تقطیر څخه لاس ته راځی. کول ګاز( ۵۰۰) هايدروجن . ٩۳۵(‏ ) متان او ۸٨۰‏ کاربن مونو اکسايد 
لري. 


(۵٥ ۶‏ کول تار یا تارکول ): هغه قیر چې د سکرو د تخریبي ( دسترکتيۀ )طخلا 


ته راځي د کول تار په نوم یاديږي. تارکول د یو شمير عضوي مرکبونو لکه بنزين . نفتالين . 
متایل بنزین او فینول ګډوله ده. 


6غغ ۵ کوبال امین ): ویټامین(18 ) کامپلکس وګورئ. 


(٥31-067۰ 7( - ٥6‏ کوبالټ ): انتقالی فلزي عنصر دی. نسبی کثافت یی ( ۹٩‏ .د 
نمبر یی( ۲۷) او اتومی کتله یی ( ۹۳۳ . ۵۸ ) ده د کوبالت اکسیدیشنی درجې (2 ۳3,۳ ) 


(11) مته مه سهنه)- 06 نه(1)11 ٥‏ ( کربالت (11 )اکساید ): جامده کرستلی ماده ) 
(0٥)ده.‏ 


(111 )87-7 6ه مه ه)- 0 نره (111 ٥٥٥16)‏ ( کربالت (111)اکساید ): توره جامده 
ماده (:(0 یه )ده 

۲۰٠٢-۴تلابوک‎ ":۱٢۲رت‎ ۵ کوبالت لرونکی فولاد ):داوسپنې الیاژ دی . چې له‎ (٥ ٥ 
۱ : تنکستن ۴ کروم وناد لري‎ 
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. ۱٧٧-٨ 
کاو‎ 

6 »))0 
(سسمجره )هم١٥‏ ( کردين ): سپين کرستلي پوډر دي او فزیولوجیکي خواص مورفین ته 
ورته دي د درد ضد نیشه یی مواد دي . چې د یو ډول بوتو څخه لاس ته راځي. کیمیاوي فورمول 
یی(11::0:۷: ٥‏ ) اوجوړښتي فورمول یی پاس دی. 


(٥) 78‏ ک وکائین ):یو الکالوئید دی. دیو ډول نبات د پاڼو څخه لاس راځی. په اوبو 


او عضوي محللونو کې لږ حليږي . دنیشه یی موادو څخه دی . کیمیاوي فورمول یی ( 
)٧‏ دۍ 


6 )کو انزايم ) یو عضوی غیر پروتیني ماليکول دی . چې د انزام د مالیکول سره یو 
ځای کيږي او په بیو کیمیاوي تعاملونو کې کتلستي عمل کوي. 


(صه (٥6-0‏ کافيين ): یو الکالوئيد دی . چې د چای په پاڼو اود کوفی په دانو کې 
پیداکیږي. سپینه کرستلي ترخه ماده ده . جوړښتي فورمول یی لاندې دی 


| ٥ 
زې‎ ٢د‎ 
)لص‎ 

یس 
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((فسىنه007)- 66100( کرهیژن ):د جذب هغه قوه چې د همجنسه مالیکولو تر منځ عمل 
کوي . د کوهیژن په نوم یادیږي. 


و4 


٥0386 8256‏ ( د سکو فلزونه ):د ( 18 ) ) نیم ګروپ فلزونه لکه مس . نقره او طلا . . چې 
دد هون ند مر دود و .پو 
ځکه ژر یی زنګ نه وهي. د مس ولانس( 11 . 1 ) د نقرې ولانس( 11 . 1) اود طلا ولانس(. 1 
1)دی. 


٥(کوک‏ ): یو ډول سکاره دی وچې د ډېرې د سکرو د تصفیی څخه لاس ته راځي. 


ېون ))0 ( کول شي سيین ): یو ډول الکالوئید دی . چې د حجرې ويش ( 01۷560 ٥٥٥‏ ) 
ورو کوي . نو ځکه دسرطان مرض په تداوۍ . جینیتک » سایتولوژۍ . اود نسل ګيرۍ په 
څیړنو کې کارول کیږي. 


نسجونو کې پيداکیږي. 


(مسحکمومصی صسصسهسګه ند ه-061 7000 :٥‏ 120 ( کرلیګاتیف خواص ) : دمحلول 
هغه خواص دي . چې قیمت یواځې د حل شوې مادې د ذرو (اتومونو . ایونونه او مالیکولونو ) 
په شمیر پورې اړه لري اود حل شوې مادې په طبیعت پورې اړه نلري .که د محلول ازموتیک 
فشار . د حالص محلل په پر تله د محلول د انجماد د نقطی ټيټيدل اود غليان د نقطي لوړيدل. 


سو ( کالیګیشن ): د دوه او "رر 7 "5700 یوې 


کلوراید 00 
٠بلا)‏ سب () ,ې .1 


(فمس صمصصصھګه حت ‌مصنه تص)- 0647 1140 ( د ټکرونو کثافت ): د ذرو جریان دی 
کوم چې د یو چاپیریال څخه د تیريدو پر مهال په یو واحد وخت کې د هغه چاپیریال د یو واحد 
حجم د ذرو سره ټکر کوي. 
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687 کولودیون ): د سلولوز نایتریت نازکه پرده ده . سلولوزنایتریت په ایتانول یا ایت 
اوکسي ايتان کې حلوي دا محلول د سامان پرمخ اچوي او محلل تبخیروي چې په پایله کې د 


(هتصصحدهم عمهصسرسمصصئع)ععللنھ ٥1170‏ ( کالوئیدي ژرنده ) : ځانګړې ډول ژرنده ده . 
چې کیمیاوي مواد د کالوئيدي ذرو ( چې لوی والې یی له یو مکرو متر څخه لږ وي ) په اندازه 


کوچن ۍکوي. 
(عصوصوسم مهوصمرسه سته)-6 ٥110 0:٥11‏ ( کالوئیدي میسل ):میسل وګورئ. 


(سترسه سته»)4 ٥114‏ ( کالوئیدونه ): هغه د سپرشني سستم دی چې د خپرې شوی( حل شوې 
) مادې د ذرو قطر یی ( می "107-107 ) وي. دکالوئيدي سستم دخپرې شوې مادې ذرې د 
مالیکولو څخه لوی وي . دفلتر له کاغذه تیريږي او په عادي میکروسکوب کې نه ليدل کیږي. 
کالوئيدي سستمونه د معلق سستمونو ( املشنونو او سوسپنشنونو ) په پرتله ثابت دي . مګر 
دا سستمونه هم د وخت د تیريدو سره بدلون مومي. په اوبو کې د نشايستې محلول او وینه د 
کالوئيدي سستمونو مثالونه دي.(6116 1006 وګورئ ). 


کندرلھممه مت نصنه اه( کلریمتریک تحلیل ): د محلول د رنګ د شدت له مخې د محلول 
غلظت معلومول د کلریمتریک تحلیل په نوم یادیږي. دلته دامتحاني محلول رنګ د یو ستندرد 
محلول ( معلوم غلظت لرونکي محلول ) د رنګ سره پرتله کوي اود امتحاني محلول غلظت 


مس حصهن ٧‏ , ناه ( کرلومبیم نیوبيم ):د کولومبیم پخوانی نوم 
نييوبيم دی. 


(فس)ښ همه عصمهم صصمتھع )- دصام هوه ۵۱صهعطه مه٧(‏ کالومن کروماتو ګرافی ): 


کروماتوګرافي وګورئ. 
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(عمسهم ۳۵ )- ٥05000‏ ( سوځیدل . احتراق ):د اکسيجن سره د موادو چټک کیيمیاوي 
تعامل دی . چې تودوخه او رڼا پکې ازاديږي. لکه د تیلو او لرګیو سوځیدل. 


0 ه٠‏ شریک ایون ): که په اوبو کې د ( ( )یر ) د مالګې محلول وي اودې محلول ته د 
( 1161 ) مالګه ور واچول شي . دلته دغه دواړه مالګې شریک ایون( ) لري.که د ( )1 ) 
مالګه په اوبو کې لږٍه حل کیږي » نو کله چې د 1١1(‏ ) مالګه ( د 17 ایونونه ) په دغه محلول 
کې ور زیاته شي » د( (()1) )د مالګې انحلالیت نور هم کمیږي . 


048 عادي مالګه ): سودیم کلوراید وګورئ. 


٢ 6 ۳۲ 967‏ کامپیتیتیف انهیبیشن ):انهیبیشن وګورئ. 


٥٥1669717‏ ( کامپلیمنتري . بشپړونه . تکمیلونه ) : د ساده ذرو مختلف خواص 
کيدای شي د ددغه ذرو په هکله د مختلفو نظریو په واسطه تشريح شي . چې دلته دغه نظریات 
یو بل بشپړوي .له د الکترونو د ډیفرکشن نظريه . چې الکترون یوه څپه (موج) .اود د فوتو 
الکترک افکت نظريه ء چې الکترون یوه ذره معرفي کوي .لته د الکترون څپه ایز او ذره ایز( 
موجي او ذره یی ) نظر یی يوبل تکمیلوي. 


نسصعصسصسمهه عسصهسصهع)عمههصمصه ام ( کامپلکس مرکبرنه ) 

کامپلکس مرکبونو عام تعریف نشته. دعادي مرکبونو سره د کامپلکس مرکبونو ظاهري توپیر 
دا دی . چې کامپلکس مرکبونه پیچلی ترکیب لري. ټول کامپلکس مرکبونه یو مرکزي فلزي 
فيا اود لی وي د هف چا وهو انر رشت مال ولونه د کيهادې اريکرانا 
د الکترو ستاتیکي جذب قواو په واسطه نښتي وي. دغه مرکزي اتوم ته کامپلکس جوړونکی 
ایون وایی . د کامپلکس مرکبونو مرکزي مثبت ایون اکثره د دوره یی جدول د نيم فرعي 
ګروپونو عناصر ( لکه ٥‏ انتقالي عناصر ) وي. هغه ایونونه او یا خنثی مالیکولونه . چې د 
کامپلکس جوړونکي ایون چاپيره د هغه سره مستقيم نښتي وي د لیګاندونو په نوم یادیږي. د 
مرکزي ایون چا پیره د لیګاندونو شمیر د هغه ایون د کواردینیشني عد د په نوم ياديږي . 
لیګاندونه د مرکزي ایون سره دومره ټینګ نښتي وي . چې د حل کيدو پر وخت له هغه څخه نه 
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جلا کیږي. سویسي کیمیا پوه ورنر وایی . چې کامپلکس مرکبونه د دوه برخو یعنې داخیلي 
کرې او بیروني کرې څخه جوړ وي. د کامپلکس داخیلي کره د لوی قوس 1 په منځ کې لیکل 
کيږي .او کوم ایونونه چې په داخلي کره کې شامل نه وي د 1 | نه بهر لیکل کیږي بهرایونونه 
د حل کيدو پر وخت د داخلي کرې څخه جلا کیږي او په بیروني برقي ساحه کې دد اخلي کرې 
نکيل لوو هش عش کادر کر وروی که ارو اوي هنول کې په ېل کا 
پاتې کیږي لادی يو اتيونی اوختتی کاهېلکسونو منالوتموکړل کړې دي. 


(ح 2 ۶۲ | . (بې 8 اه . 601 1ء(0حظ)نلھ) 
خنثی کامپلکس . اتيوتي کامپلکس . کتيوتي کامپلکس 
د کامپلکس مرکبونو ځيني ډیر معمول فضایی شکلونه لاندی( ۱۵۴ مخ ) کې ورکړل شوی دی. 


رحصمګحدصه همع کهومتکصههمعسصصمر) حکنوګکلھ‌مه عنصنمهئم لم وه ) (کامپلکسو متری 


تحليل ):د کامپلکس مرکب د جوړيدو د تعامل پر بنسټ حجمي(تتري ) تحليل دی. 


٥0:00:60 -) 1۲٥۵: 6 88.79‏ ( کمپو نئنت ) ): یو سستم چې د څو کیمیاوي موادو څخه جوړ دی 
په پام کې نیسو .هغه کيمیاوي ماده چې ددې سستم څخه جلا موجودیدای شي ددې سستم یو 
جز بلل کیږي. په اوبو کې دمالګې محلول یو سستم په پام کې نیسو . دلته اوبه او هم مالګه 
ددغه محلول څخه جدا جدا موجودیدای شي پس اوبه او هم مالګه ددغه محلول د جوړښت اجزا 
دي . ولې پو هیږو چې مالګه په اوبو کې د ( )۷۵٧(‏ او ( 1)) د ایویونو په بڼه وجود لري . دلته 


( ۵١)اوهم(‏ 1 د سور د او مستقل نشي موجوديدای پس د تعریف پر 
اساس د 11٥7‏ ) او 1 ) ایونونه ددې سستم اجزا نه ګڼل کیږي .دبلې خوا مالګه په اوبو کې 
صرف حل کيږي اود اوبو سره کیمیاوي 0 پس دلته مالګه او اوبه ددی سستم 
کمپوننتونه هم دي یعنې ددې محلول د جوړښت د اجزا شمیر ددغه سستم د کمپونلتونو د شمیر 
سره يوشی مساوي ) دي ۰ په بله وینا په اوبو کې دخوړلو د مالګې محلول دوه کمپوننته 
سستم دی. اوس لاندې کیمیاوي تعامل په پام کې نیسو : 


183 


9 بک (ع)ی1 ۳ (ع):لا 


ښکاري چې ددغه سستم د جوړښت د اجزاو شمیر درې دی .ولې ددغه درې اجزاو څخه 
صرف دوه یی( انتخاب یی زموږ په خوښه دی ) اکولای شی د بورننۍ سا ربمن ته 
راوړي. پس د دغه سستم د کمپوننتونو شمیردوه دی. که د پورتنې سستم د اجزاو تر منځ يوه بله 
معادله( یو بل شرط )هم وي یعنې 


اا)حامل|1) 


په دې شرایطو کې پو رتنی سستم یو کمپوننته دی . یعنې دلته یواځې ( 111) کولای شي د 
پورتني سستم ترکیب په پورتنیو شرطونو منځ ته راوړي. که د یو سستم د اجزاو شمیر په () 
اود سستم د اجزاو تر منځ د معادلو شمیر په 1 ) وښودل شي . نو ددغه سستم د کمپوننتونو 
شمير( )٥‏ په لاندې ډول حسابيږي: 
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3ېب حون 00٥‏ مهه 


ادڅنمصه 1م همه و1۲۱ ععصعسام اه«مه ې۳ ل1 
5 
لد 7/١١‏ 
تن و 7 7/1۱١‏ 
آَ هه - ۸ . / 
هم مد - : 
ار پا - / 
ها ٢‏ 7 
-به:أ ول -)ه 3 


ېنو همه 


دد تیا زا ورلن 

2۶ : ۴ وچ وچ 9 
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(عمسم سه هه)-0 00 ن٥‏ ( مرکب ): هغه کيمیاوي ماده ده . چې د کیمیاوي عناصروتر 
منځ د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې دکیمیاوي عناصرو تر منځ په ټاکلي نسبت ترکیب شوی 
وي .که د ګډولې اجزا په اسانۍ وله بله جلا کیدای شي نو د مرکب اجزا په اسانۍ يو له بله 
نشي جلا کیدای. 
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(٥:668 66‏ د کمپتون افکت ): کله چې د لوړې انرژي لرونکي فوتونونه ( لکه د ٤‏ 
وړانګې اود ۷ وړانګې )د زاو الکدروتوتږ سرده ټک په پا بله کې وشیندل شی . دلته د 
فوتونو یوه برخه انرژي کميږي او دازادو الکترونو انرژي زیاتیږي .داپیښه پر ۱۹۲١‏ کال 11. ۸ 
لممامصوه) )پیژندلې ده ۰ فوتولود کمې شوی انرژۍ اندازه ۷٣-۷.(‏ )۱ ده. دلته( ط) د 

پلانک ثابت . ۷٧‏ ) د فوتون فریکونسي د تکر دمخه او( (۷ ) د فوتون فريکونسي د ټکر وروسته 


( .۷۱-۷ )ده. 


کاکعنصعصلق ٥ ٥4‏ ( کمپيوترایز شوې کيمیا ):دکما په علمي څیړنو کې د 
کمپيوتر کارول د کمپیترایز شوی کیمیا په نوم یادیږي. 


(عهه ٥000006 -) ٥:7:‏ ( کامپلکسيونونه ) : امينو پولی کاربوکسایلک 
اسیدونه دي . چې په مالیکول کې یی د نایتروجن د اتوم سره د سر 
(ز" 001 - 1۷ - ) څو ګروپونه وصل وي . کامپلکسيون 1) يعنې د 
(0ه۵ 66 ٥01307106061٥716‫ه‏ ) سودیمي مالګه چې د تریلون ( ن ( 8) په نوم هم یاديږي 
007ص 0700700020020 
2-015 :00-27د 
3 2 - وو - بر 


١ ۱‏ 
تم يګ 1006-6755 


(ه سصصھصه ممصصو صصسه»0)-40 ٥٣60‏ ( غلیظ ): هغه محلول چې د حل شوی مادی مقدار 
پکې نسبتا زیات وي. : 

0 ثھثھ 5 ده ( غلظت ): د یو محلول په ټا کلي مقدار کې د حل شوې 
مادې مقدار د هغه محلول غلظت ښيي ه000 د حل شوې مادې د مولونو 
شمیير د دغه محلول مولري غلظت . په سل ګرامه محلول کې د حل شوې مادې د ګرامونو شمیر 
ددغه محلول فیصدي غلظت ښيي. ٥17‏ هم وګورۍ. 


٥6861 1‏ ( غلظتی حجره ):۴15 وګورۍ 
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نو 50557د مهن همعه0) ( غلظتي ګرادي اديينت . د ۲ 
ون نند د هه 


(فسع 0-006 ۵6: ه0١٥‏ (تراکم ):دغازیا بړاس مايع کیدل د تراکم په نامه یادیږي. 


(فصته تحص ه0 :18071 ۰76م6۶ه00ېه‫26:٥)- ٥0607723600‏ راهم 0:06:56 (ترا کمی 
پولیمیرایزیشن ):0017067 وګورئ. 


(قصمصهم نظلعصهصسه0,:6۹)- 1360002 00۵06153608 ) ( کاندنسیشنی تعامل ) : هغه 
کیمیاوي تعامل دی . په کوم کې چې دوه مالیکوله سره یو ځای شي او یو لوی مالیکول جوړ 
دراو فجونالکل لکا فلاسرروي له کو اوق اول د 
کاندنسیشني تعامل څخه چې یو پولیمیر او اوبه لاس ته راځي. 


0۳ 0 0۳ 0۳ 
0 
8 . چا )- | 
رو ٣۸٢-ت-٢اې‏ 


٧٥٣ ۱۶٩۶00٩6 رعا‎ ٢ 


67 کاندنسر . مایع کونکی ): یوه اله ده . چې بخار په مايع اړوي. 

نېسجمک سه صصتصه)- و6٥6‏ 6ه ٥٥4065‏ ( کاندکترمترک تتر ): عادي 
اندیکاتور ( معرف ) د رنګه محلول د تتر لپاره کار نه ورکوي . دد اډول محلول غلظت په 
کاندکتومترک ډټر معلوموي حم سر هر ٢‏ 21000707 
عال تد هه سر عالکونکيماې رمل ندارت رسیږي د ».نود مستم برقي 


٧ 


٥٥0060۷18 67‏ (د اوبو برقی هدایت ): ۱۷۵٧6۶‏ 0151160 وګورئ. 


يود :د کلسیم او پتاسیم پرمنګنیت( (منګنیت ۷٧1‏ ) ګډوله ده 


(سصهعه م7 ٥8 7٥6٥ -)00٨‏ ( سورکانګو ) : كيمیاو ي فورمول یی ( ۵:2 :5 لا رل ) 
دی. په خنثی او کم تیزابي (15,2آع) چاپیریال کې یی رنګ سور او په تیزابي ( 3 ح1اع) 
چاپیریال کې یی رنګابي ګرځي اود معرف په توګه په کاریږي. جوړښتي فورمول یی لاندی دی 


)ل٧‏ نن --ه )۳ل 
2 


203 2 


1)08 01) 6 ۶5)ی٥(ع0‎ ١٤0٢( 
وګورئ.‎ ۵٥٥٤٥ :) (کانج وګیټ تيزاب‎ (6 6 


46( کانجوګيټد ) ): په یو مالیکول کې . دوه غبرګې ( ( دوګانه ) یا درې غبرګې ( سه 
ګانه ) کیمیاوي اړیکې دي چې تر منځ ې ردب شری ربکا کيیاري اريکه ړئ له 
په (01606 -1,3 - ٥010‏ )ماليکرل ( 1-1-0711 - 11 ) کې کانجوګیټ اړیکې. 


6606( (کاجو ګیشن ): په کانجوګیټ سستم (رلکهيآ)- )٢-ٍ‏ را ) ) کې د 
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0 6( ( کانجوګیټ محلولونه ) : هغه مایعات . چې يوپه بل کې محدود 
حلیږی کانجوګیټ محلولونه جوړوي . لکه اوبه په فینول کې یا فینول په اوبو کې کانجوګیټ 
محلولولونه دي 


(عصص‌م حم ٥مفګهم‏ صه۶ مهه مصمهسې )مهه مصه)۱ 0٥٥0100٥‏ ( د تودوخی کانسو 
لیوت درجه .د انحلال بحرانی درجه ): د تودوځی هغه درجه ده . په کومه کی چې دوه یو په بل 
(سه کصه ته ٥٥۵٥0۵٥١-008‏ ه٥‏ ( کانستانتان ):د مس(۵۰ -۲۰۰) او نکل(۵۰-۴۰؛) الیاژدی 


چې برقي مقاومت یی د تودوخې د درجې سره تغیر کوي . نو ځکه د ترمو کوپل په جوړولو کې 
کارول کیږي. 


( مه موکمسده )حصصصلنصم عمنانهم -امھهام مه٥‏ ( دتودوڅي په ثابته درجه کې جوش کيدو نکې 
مايع 700:00٨:)‏ وګورئ. 


90 6 1 (ثابت نسېتونه :01001035010 601641 وګورئ. 


0:1۵٤ 56‏ (د تماس پروسه ) : د وناديیم او وناديیم پنټا اکساید د کتلستونو په 
موجودیت(450) کې د ( ږ50) څخه د ( :50) دجوړيدو تعامل ته د تماس پروسه‌وایی. 


لاس ته راغلی سلفر ترای اکساید په سلفوریک اسید کې جذب او اوليوم ( 17:5:07) لاس ته 
راځي. بيا اوليوم رقیق کوي او د ګوګړو تیزاب 11:50 ) لاسته ر اړوي. 


مکعق ۱١000-)1٥0 13800803٥8‏ 00366 0ه ) کو و ار دینیت اړٍ یکه ): هه لهو نصعلف 


وګورئ 
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مه صمره مه عسمصعهسعصصمر مه )حا مه مصمصوصه 00٨082‏ ( کو ۱ ر دینیشني مر کبو نه 


): هغه مرکبونه دی . چې په مالیکول کې یی کواردینیت اړیکه(دونر اکسپتر کیمیاوي اړیکه ) 
وي. 0004 06707631 وګورئ. 


(مسهمه ١‏ مصسمصهوصصورح ه1 )کح صصهم 073600٥‏ ها( کرار دينشنی عد د ): په 
کامپلکس مر کب یا کرستل کې هغه شمیر ذری ( اتومونه . ایونونه او مالیکولونه ) » چې 
مرکزي اتوم ( یا ایون ) چاپیره اود هغه سره مستقیمې اړیکې ولري دهغه اتوم ) ٢0‏ د 
33 ې ( کواردینیشني عد د ) 01 یادیږي که په ,٧۳ب‏ کې د 
کواردینیشني نمبر( 6) او په (با(٢٢۳‏ )ي1 کې( 4 


(٥005067 1٥1607 06(‏ کر پو ليمیر ): پو ليمیر وګورئ. 


۳( )) 6 م٥‏ ( کاپر . مس ):د(18) نیم ګروپ کیمیاوي عنصر دی. اتومي نمبر یی ( 
)٩‏ اتومی کتله یی ( ۵۴ . ٣۳‏ ) . نسبي کثافت یی ( ٠) ٨ ۹٢٩‏ د ویلې کيدو درجه یی (۴. 
۳٣‏ ود عرش درطه ی ۲۵۳۷ سافکيکاد دد رلا ( ٢‏ دی رشا په 
تیروي . نو ځکه دبرق سيمان د مس څخه جوړوي مرکبونه یی لاندې وګورئ. 

(() ۵ کسمهست)- 0٥‏ له (() مت ن٥‏ ( کاپر )١(‏ کلوراید ) : سپینه جامده ماده 067 ) 
(ده . د ویلی کيدو درجه یی(۴۳۰) سانتیګراد . دجوش درجه يی( ۱۴۹۰) سانتیګراد ) ده. 


(11 )سم سسجمس )لن هلل (11 )م٥‏ ( کاپر )١(‏ کلوراید ): نسواري زيړبخن پوډر ( 
67 ) دي. نسبی کثافت يی( 3,386) د ویلې کيدو درجه یی( 620"6) ده 


(6هع:6 ظسصرمس)حععمداع ى م٥٥(‏ کاپ ر ګلانس ):د مس(۱) سلفايد ( 5د )) منرال دی. 


(11)مکتمم که تسس)ح )۵ نه (11 (٥0)‏ کایر (١۱)نايتریټ‏ ): یی رنګه اویه جذیون 
جامده ماده( 311 ر(ږ()١))‏ )ده 


(() سه مع سنه)- ٥)1( 0٥‏ م٥‏ (کاپر (١)اکساید‏ ): سره په اوبو کې ناحله جامده ماده 
(0 )ده : 
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(١1۱)سهم‏ ممصسصه)- 46۵ نه (6)11 (۳٣‏ کاپر( )١‏ اکساید ): توره په اوبو کې ناحله جامده 
ماده( ۱0)) ده : 


(کوم حسم ممصتف)عع66 17م 000( کا پر پا یرایت -هالکو پیر يت): 08166071766 وګورئ. 


(11)س٥ه‏ ۸ ته0حسمي)عحعماه صمله: (11)ه م٥٥‏ ( کاپر(١١۱)‏ سلفیت . نیل تو تیا تيا ):ابي رنګه . 
جامده کرستلي ماده ( 0.60 )) ده. د تودوخې په( ۱٠١(‏ )سانتيګراد کې ملو مالنکرله 
اوبه له لاسه ورکوي! و پاتې یومالیکول اوبه په( .۱ )سانتيګراد کې له لاسه ورکوي. 


"3 ""0 0 131 ( تخریب کيدل . خوړل کيدل ): د یو فلز کيمیاوي یا الکترو 
کیمیاوي خوړل کیدل ( زنګ وهل ) د کروژن په نوم یادیږي.د :816060170660170 
58 وګورئ. 


٥04-0‏ ( کوروندوم - کوروند ): د المونیم اکساید منرال دی. د سختۍ درجه 
یی(١)‏ ده. د سوهانونو او چاقوګانو د تیره کولو څرځونه ترې جوړوي. 


(عه:)- :1( کولومب - کولون ): د برقی چارج نړیوال واحد دی.( 18002.56 - 16 
( 


076 .ا , 70 ( کرمارين . ١‏ - بنزو پایرون ): ښه بوی لري بې رنګه 
کرستلي ماده (ږ0ء 1م ) ده. په( ۰) سانتیګراد کې د سودیم هایدرو کساید په موجودیت کې 
هایدرولیز کيږي او کوما 00 6 هه00)) جوړوي. 


: 
/ 
۲ 6 
اد 
۷ه 
مه 


۶ (٢ هه‎ 3۳۱٧ 06 
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6 کومارون ): 0607۲097 وګورئ. 


(صعتعصق ۵8 (0٥1601 0 04-00٥3:‏ کر و لانسي اړیکه ): 900 61641 وګورئ. 


نمصیى ومد قمصصتصعتهھصهم)کحله ٥ه 0۷۵1606٥‏ ( کر و لانسي کرستل ) : هغه کرستل دی 
٢-747077-77-٢ ٢٢-7772‏ .لل که د 
الما سو بوزون نايترايه کرستلونه. 


(مه ۹5ص 0٥٥667‏ )- ۲۵0/5 0۷۵1601 ( کر و لانسي شعاع ) : په دوه اتومه مالیکول کې د 
دواړو اتومونو د هستو تر منځ د فاصلې نیمایی د اړوند اتومونو د کو ولانسي شعاع په نوم 
یادیږي .د بیلګې په توګه د کلورین په مالیکول( ما ) کې د کلورین د اتومو د هستو تر منځ 
فاصله «١(‏ 0,198) ده .پس د کلورين کو ولانسي شعاع( ( "0,099 -2 / 0,198 ) کيږي ) 

6 ) یوه ستوې اړیکې اوږدوالی (0,154010 ) . د (') حا ) دوه غبرګې اړیکې اوږدوالې ( 

76 اود کاربن د درې غبرګې() ج)) اړیکې اوږدوالې ( "01.117 کېږي .پس په 
یوستوې! ړیکه کې د کاربن کو ولانسي شعاع 0ل په دوه غبرګه| ړیکه کې د کاربن کو 
ولانسي شعاع 90 روو په درې غبرګه | ړیکه کې 70 کيږي. 


(عصصعه ص06)- ۵18 ( کراکنګ ): د تودوخې (()5007 -400 ) په واسطه د زیات کاربنه 

ایړو کاربنونو ټو ټې کول اود هغې څخه د لر کاربنه هایدروکاربنونو ټوټې لاس ته راوړل د 
(ع) مللرل) ۳ ()) للم ج () )یلا ) 

5ح1 کریوسولز ): 0860015 060071 وګورئ. 


6( کرستو بالایت ): د سلیکان(1۷ ) اکساید یو منرال دی. 


(وصصصصصھهد قم عصمتمې)ه0٥٢٣/م‏ ل8 ( بحرانی فشار ): د مايع په بحرانی حالت کې 
د هغې فشار د دغې مايع د بحراني فشار په نوم یادیږي.( د تودوخې بحراني درجه وګورئ ). 
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7"آ۷#و هه ٧3/6 -) 1٥17766607‏ 1ه706)( بحرا اني حالت ): د یو ې مايع هغه حالت چې د 
مايع او بړا س کثافت یی یو شی وي دهغې مايع د بحراني حالت په نوم یادیږي. په بحراني حالت 
کې د دمص 0ه 7۷070 ده دزن دغه 
مايع د بحراني حجم په نوم یادیږي.( بحراني درجه هم وګورئ. ) 


رهمګ‌مفصحهم مصه‌مصمصو: )ته م۱ له نا( د تودوخې بحراني درجه ) : که 
مايع ته تودوخه ورکوو » نو د تودوخې د درجې د لوړيدو سره د مايع د مالیکولو کنتیکي انرژي 
زیاتیږي. اود توودوخې په یوه درجه کې د مايع د مالیکولو متوسطه کنتيکي انرژي اود مايع د 
مالیکولو تر منځ د متقابل جذب پوتانسیلي انرژي مساوي کيږي . چې د تودوځې دغه درجه د 
مایع د تودوخې د بحراني درجې په نوم یادیږي .که د مايع د بړاس دتودوخې درجه د بحراني 
درجې څخه لوړیږي نو دغسې غاز( بړاس ) د فشار په واسطه په مايع نه بد ليږي او ددغه غاز 
عراصض اد ایډیال غاز خواصو ته نژدې کیږي 3 تودوځې په بحراني درجه کې د مايع فشار د 
بحراني فشار . او حجم یی د بحراني حجم په نوم اود مایع حالت د بحراني حالت په نوم یادیږي. 


(سمه 6ه ٥٥‏ 06م )- ۷۵٤‏ له 6 ) ( بحر اني حجم ): په بحرا اني حالت کې یعنې کله 
چې د مايع د تودوځې درجه . دتودوځې بحراني درجه او فشار یی بحراني فشار وي . په دغه 
حالت کې د مايع حجم د بحراني حجم په نوم یادیږي. 


6 اومه تیل ): پطرولیم وګورئ. 


56( کريو هایدریت ): د اوبو او یوې بلې مادې(لکه مالګې ) د ایو تکتک مخلوط د 


٥7 7(‏ )۳/6( کریولایټ ):د سوديم المونييم فلوراید منرال(۷۵:۸1۳) دی. 


ټومسمی ممص هتصهکصمم )حامھوکمهه 0٥٥00٥‏ ( کريسکر پیک ثابت ): ۹/0560ت 


وګورئ. 
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(٥٥0 -) 1٥-89‏ کریوسکوپی ): د خالص محلل په پرتله د محلول د انجماد د 
نقطې د راټیټيدو له مخې د حل شوی مادی د مالیکولي کتلې محاسبه کول د کریوسکوپي په 


نوم یادیږي. 


یتسه ی0 001)- زا( کرستال ) : هغه جامد اجسام . . چې د جوړښت واحدونه ( اتومونه . 
مالیکولونه . ایونونه ) یی په منظم تکرار په فضا ( کرستلي جالۍ ) کې موقیعیت ولري د 
کرستل په نوم یا دیږي .یا په بله وینا کرستل څومخې منظم شکل لرونکې جامده ماده ده اين 
مادې ټول کرستلونه داسې نمو کوي . چې د کرستلونو د مخونو تر منځ زاویی یی یو شی وي که 
څه هم د کرستلونو ظاهري بڼې توپیر ولري .د کرستلونو ځينې ځانګړ تيا وې: 

الف - کرستلونه ټاکلی حجم او ټاکلی هند سي شکل لري. غازونه ټاکلی حجم او ټاکلی شکل نه 
نن سی سر 

ب- که غازونه او مایعات ایزوتروپک دي . کرستلونه ان ایزو تروپک دي. يعنې په کرستلونو 
کې د داخلي نظم په وجه د کرستلونو ځینې فزيکي خواص په جهت پورې اړه لري. 


(معطصهم هوکم هصکصصصصهھیى وم مهم ) ح وه ٧:6‏ 8۰10 ل ٥۱‏ رن( د کر ستلي ساحې تیوري ) 
:د کرستلي موادو د برق تیرولو قابلیت د کرستلي ساحو د تیورۍ پر بنسټ داسې تشريح کيږي . 
چې ګویا همغسې چې په مالیکول کې له اتومي اربیټالو څخه مالیکولي اربیټالونه جوړيږي . په 
کرستل کې د اتومي اربیټالو څخه کرستلي اربیټالونه ( کرستلي ساحې ) ) منځ ته راځي .کرستلي 
ساحې د انرژيکي دیاګرام په واسطه په لاندې( (رشکل ) کې ښودل کیږي: 

هغه الکترونونه . چې کیمیاوي اړیکې جوړوي په ولانسي ساحه کې ځای نیسي . او کوم 
الکترونونه » چې په برقي هدایت کې برخه اخلي په ازاده یا د هدایت په ساحه کې وي .کله چې 
کرستل په برقي ساحه کې کیښودل شي . » و د هدايت د ساحې الکترونونه د برقي ساحې په لور 
حرکت کوي اود کرستل څخه د برق جریان تیریږي .په حقيقت کې د کرستل ولانسي ساحه 
دکرستل د اتومو د ولانسي اربیټالونو څخه جوړه ده . او ولانسي الکترونونه پکې وي که 
ولانسي ساخ په الکترونو بشپړه ( ډکه ) وي . یعنې په اتومي ولانسي اربیټالو کې دوه دوه 
الکترونونه‌وي » نو ددغه الکتروني جوړو تجزيه( يو له بله جلاکول )اود 
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د کا 8 لا للا طا کا 7 الا در صا و ایر يو۱ ړو دؤا 
:77 1ک ظالھ ل2 کر اور يو ' 
717 ېص9ېۍه 8 ه8 و وو و و و ووو 


د کرستلي ساحو انرژيکي دیاګرام 

1-ولانسي ساحه .- د هدایت ساحه .ج ۸- مملوعه ساحه 
هدایت ساحې ته یی پورته کول ډيره انرژي غواړي . دلته د ولانسي ساحې اود هدايت د ساحې تر 
منځ ممنوعه ساحه(٣‏ ۸) وجود لري . که د ممنوعې ساحې انرژي ( ۵ ) زیاته‌وي . . و دغسې 
کرستال په عادي شرایطو کې بریښنا ( دبرق جریان ) نه تیروي .که دممنوعې ساحې انرژي لږه 
وي . . نو دغسې کرستلي مواد نیمه هادي وي. اود برق هادي موادو کې د ولانسي ساحې اود 
هدايت د ساحې تر منځ ممنوعه ساحه نه‌ وي .د کرستلي ساحو دتيوري پر اساس یوه بله تیوري . 
چې د لیګاندونو دساحې د تیوري په نوم یادیږي منځ ته راغلې ده 531 
کامپلکس مرکب کې د لکا وره ساحې تر اغیز لاندې د کامپلکس جوړونکي ایون د (۵ 
اربیټالو انرژیکي سویی تجزیه ( یو له بله جلا ) کیږي 00007200777 
سپکترونو ځانګړتیاوې د لیګاندونو د تیورۍ پراساس توضیح کيږي . 


(عهکصصه‌م مع ‌مصکسسسهخصم )عم 116 ٥۱۵1‏ نا( کر ستلي جالۍ ): په کرستل کي ذرې ) 
اتومونه ء ایونونه . مالیکولونه ) په ځا نګړي نظم په ټاکلیو ځایو کې ځای نیسي . . چې دغه 
جوړښت د کرستلي جالۍ په نوم او کوم ځایونه . چې ذرې پکې ځای نیسي د کرستلي جالۍ د 
غوټو په نوم یادیږي .د چې د کرستلي جالۍ په غوټو کې کوم ډول ذرې اود کومو قواو په واسطه 
یو دبل سره تړاو لري . کرستلي جالۍ څو ډوله دي. 

الف فلزي کرستلي جالۍ : د فلزي کرستلي جالیو په غوټو کې د فلز مثبت ایونونه د فلزي 
کیمیاوي اړيکو په واسطه یو دبل سره تړاو لري .لته د فلز ولانسي الکترونونه د مثبت ایونو تر 
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منځ تشو ځایو کې د الکتروني غاز په بڼه په ازاد ډول حرکت کوي . له دې کبله ده . چې فلزونه 
برق او تودوځه ښه تیروي! و ځلا هم لري. 

ب- ایوني کرستلونه: د ایوني کرستلي جالۍ په غوټو کې د کرستل مثبت او منفي ایونونه په 
منظم تناوب ځای شوي اود اپونۍ کیمیاوي اريکو په وامطه پر دبل سره نښتي رې .ې ډول 
موادو د د ویلې کیدو نقطې لوړې او داډول مواد د مذابې او محلول په حالت برق ښه تيروي . 
خوپه جامد حالت کې برق نه تیروي .د مالګو او یو شمیر اکسایدونو کرستلي جالۍ د ایوني 

کرستلي جالیو په ډله کې راځي. 

ج- کو ولانسي کرستلي جالۍ : دې جاليو په غوټو کې خنثی اتومونه ځای لري او اتومونه د کو 
ولانسي کیمیاوي اړيکو په واسطه یو دبل سره تولواوي .دا چې کو ولانسي اړیکې مضبو طې دي 
نو هغه مواد چې کو ولانسي کرستلي جالۍ لري ډیر سخت دي .او ځينې يی برق نه تيروي 
,الماس . سليکان اوجرمانیم په دغه ډله کې راځي. 

ماليکولي کرستلي خالۍ:«مالیکولي کرستلي الیو پهغوټو کې ماليکولونه لکه(, 85:0 
2 .... 117 , د1) ځای لري | و مالیکولونه د واندروالس د قواو په واسطه په خپل منځ کي تړاو 
لري .د کرستلونه نرم اود ویلې کیدو نقطي یی ټیټی دي .واد برق او تودوخه ښه نه تیروي. 


(وسھوتصصصھوىمص0)- (0173٥‏ کرستل کیدل ):د مايع یا غاز کرستل کيدل د 
کرستلایزیشن په نوم یادیږي. 


(ل ۵0:۶ صمصصسصی وم )رما مه 5311 ( کرستال و ګر افي ):د کرستلونو د جوړښت پوهه د 
کرستالو ګرافۍ په نوم یادیږي. 


(ممسمصسهن سې0- 4 1لو (کرستالوئید ): غیرعضوي مالګې او ځينې فلزي 
اکسايدونه د کرستالوئيدي موادو په ډله کې راځی. 


6 8 ( کرستلی جوړښت ): کرستل وګورۍ. 
1 (مکعبی کرستل ): هغه کرستل دی . چې واحدي حجره یی د مکعب شکل لري. 
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55 6( د کومین پروسه ):د بلزین څخه د فینول د جوړولو صنعتی متود دی. دلته د 
بنزین دبړاس اود پروپین ګډوله د فاسفورک اسيد له پاسه د لوړ فشار لاندې د تودوځې په ( 
۰) سانتیګراد کې تيروي او کو مین لاس ته راوړي. 


((حلل )لل بللم ) ب مل )- 1ل بلل)٠‏ للم ) 


کیومین په هواکې اکسیدایز کیږي او کیومين پر اکسايد 11::0:11))) :1لو )جوړيږي . بيا 
کیومین پر اکساید درقیق تیزاب سره معامله کوي چې فینول ( 11:011,)) او اسیتون ( 
بت 0)) ترې لاس ته راځي .دغه ټوله پروسه د کومين د پروسې په نوم یادیږي. 

م1 سوه (کو پر امو نيم ایو ن .د (11) هن601 0706: 1٥۵0:‏ ایو نذ دې کيمياو ي 
فورمول يی" :00۷13 | دی .0000006 وګورئ. 


((۱1 )2و تصصه صسمه هه)-00۰ ٥‏ موه (١۲٠006‏ کر "8 ک مرکبونه ): دمس(11) مرکبونه 
دي لکه ٠)‏ (کوپرک کلوراید ) او نور 


6 کوپرایټ ):د 0:00 یو منرال دی. 


(٥161‏ کوپرونکل ):د مس او نکل( ۴۰۰) یو الیاژ دی. د کروژن ضد مقاومت یی زیات 
دی. 


١(‏ )مهم فسمصسممعه)-00۰ 0 مه ٥‏ م٥‏ ( کوپروس مرکبونه ): د مس(1) مرکبونه دی 
لکه(61٠))‏ او نور 


000 (کيوري )د رادیو اکتیويتۍ پخوانی واحد دی( رادییشن وګورئ ). 


سممم همهم صه)حصصعهه مها عضه , امنه‌م عا( د کيوري نقطه . د کيوري د 
تودوځې درجه ): د تودوځې هغه درجه ده .چې فیرومګنت ماده په پارامګنت مادې اوړي 3 
اوسپنې د کيوري نقطه ۴۰ سانتیګراد ده. 


1 


06- (00:001- 0( کيوريم ) : داکتانوئیدوله ډلې څخه یو رادیو اکتیف عنصر دی . 


اتومي نمبر یی ۹٩‏ اود دډیرثابت ایزوتوپ دنیمایی تجزيه کیدو عمریی( 10. 1.64 - 17 ) 
7 کاله دی. 


(َحَهعهوسر)-06/ ٣هر‏ ( سيان اماید حسيان اميد ):1- غیرعضوي مالګی دی چې د (ٌ 


"رم ) ایون لري. کلسيم سیان امید(: ٥۵‏ ) وګورۍ. 2 - بې رنګه جامد کرستلي امید ( 
٧‏ ) او یو ضعیف تزابي مرکب دی ٠(.‏ )11۱ ) دشتان مده مالګو اړوند تيزاب دی 


(هه 2 سه مھ رسصهھ‌مھمصسمر)حسومه :1م 06 نص همه ( سیان اماید پروسه ):د موادو دګډولی څخه 
دچ دراو سرد دي دو د ""ان د د5د ِ())مها| 


(که سه صن)- ۵0306 (سیانیټ -سیانات): د سیانک اسيد مالګه يا استردسیانیټ په نوم 


6 6( سیانک اسید ) : چاودیدونکې ماده ( 1106۷ ) ده . جوړښتي فورمول یی ) 
(-11-0 دی . د فلومینک اسيد په نوم هم یادیږي .دې تيزاب ایزومیر ( 0 )11-١-)(-‏ د 
ایزو سیانک اسید په نوم او مالګې! رامتررل‌يئ: اوز مبانیت په نوږیادېري. 


مرصصهسع)- ۵00ر (سیاناید حسیانید ) :د هایدروجن سیاناید 11۷ (هايدرو سیانک 
اسید ) مالګې . کومې چې د ( ( ۷ ) ایون لري د سیانید یا سیاناید په نوم یاديږي . 
سیانایدونه شدید زهر دي. د (۷)) ایون د وینې په هوموګلوبین کې د اوسپنې د ایون سره 
کامپلکس جوړوي اوله دی کبله وینه د وجود نسجونو ته اکسیجن نشي رسولای او په پایله کې 
حیوان مري. 


6 (سیانو کوبال امین ):ویټامین بي کامپلکس وګورئ 
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(ومصرم مصهصص)حم دهع ۵0٥‏ (د سیانوګروپ ):د(0-) ګروپ دی. (0110515 وګورئ ) 


۵٥6 06‏ ( سیانورک اسید ) : د سیانک اسید ترای میر :1160 ) دی .سپین 
کرستلونه لري. په اوبو کې حل کيږي. جوړښتي فورمول یی په لاندې ډول اټکل شوی دی.. 


)۵00116 606 


):1 )( سایکلامیت ): د ( 11-00:17 -,,11) ) مالګې د سایکلا میټونو په نوم یاديږي. 
دلته(- ,1 )د سایکلو هکذان ګروپ دی. پخوا سوديم سایکلامیټ او پتاسیم سایکلامیټ 
د )8٣/:0:701(‏ په شربتونو کې د خوږې په توګه کاريدل. 


(وقصمصصهمشسمههه عم هه ىمصسمر)-0۰ 0 نه مھم 5/01٥‏ )( کړ یږ لرو نکي مرکبونه . حلقو ي 
مرکبونه) : هغه مرکب . چې په مالیکول کې یی د اتومونو کړۍ وي د حلقوي مرکب په نوم 
یادیږي. که د اتومونو کړۍ د یو عنصر د اتومونو څخه وي داسې مرکب هومو سايکلک (لکه 
بنزین - »له - او سکلو هکذان -11ه) -) او که کړۍ د مختلفو عناصرو د اتومونو څخه 
جوړه وي( لکه پیریدين 11:۷ - )داسې مرکب د هترو سايکلک په نوم يادیږي. 

(وسهم‌کستعصص)- 0 7۵0ر ( کړۍ جوړیدنه ): د پرانستی اتومي ځنځیر لرونکي مرکب 


څخه د حلقوي مرکب جوړیدل د کړۍ جوړیدنې په نوم یادیږي. 


) 6( سایکلو ) داکلمه د یو مرکب کړيتوب ښېی. لکه سکلو هکذان( 11,2 ه)) چې د هکذان 
د کړۍ کیدو څخه لاس ته راځي. 


و1 


(ممصهصس‌ممنمصسص)-۰ ۳131106 ( سايکلر الکانونه ): مشبوع حلقوي هایدروکاربنونه دی 
چې عمومي فورمول یی( :011 ) دی. لکه سایکلو هکذان او نور. 


8 
پل 
)٢|‏ و 
۱ 
ےم پک 1 
اّ8: 
٣‏ دي زا 


(سموسبه 6 مصعس0- 07:0( سایکلو بوټا داې ين ) : غیر ثابت حلقوي مرکب ( 


لال ) دی. جوړښتي فور مول یی لاندی دی. 


1 ! 
7 
)-- 
۱1 
که ا/ 
ړو و 
6ل 


رسمس حم ېره که ممسمر)- عهمممننې , 07606٥ -1 ,4-07006, 10720٥0006‏ ٥86هل‏ ئ) 
( سایکلو هکذادای ین-١ء‏ ۴- دای اون : بلنزوکینون . کیلون ): زيړه جامده ماده(«(ا,لل)) ده 
ويلي کيدو درجه یی( ٧١‏ ) سانتګراد او جوړښتي فورمول یی لاندی (1 ) دی 


.6۵0:6061.2-00 هز یی یو ایزومیر(2) دی. 


1/70 


ئد 


)1( )2( 


(سمصصسصت)عمهمننې , ه1,4-0101- ٥060٥‏ ١هر‏ (1 ) 
2-6,, 1 -6 026630160 ې (2) 
0٥٥6-0000 (‏ را( سایکلو هکذان ): بی رنګه مايع سایکلو الکان( 611 ) 


دی . د ویلې کیدو درجه یی )"6,5 ) اود جوش درجه یی ( 81 ) ده . جوړښتي فورمول یی 
لاندی دی. سایکلو الکان هم وګورئ. 


8 
پر 
ر(٢)‏ ۴ 
١‏ 
0م یک 1 
8 
م6 )0 


) 161(76 نه )( سایکلو نایټ ): قوي چاودیدونکې ماده د.0٥‏ 11:۷)) ده. جوړښتی 
فورمول یی لاندې دی. 


واي نا 
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.)):1 1: سايکلو اکټا ټټرا ین ):زيړ . مايع . حلقوي مرکب دی(‎ ()9/ 0 -066006٥-57 
د جوش نقطه(۱۴۲) سانتیګراد او جوړښتي فورمول یی لاندی دی.‎ 


.ه٨»٨ھ»0٨»0»0»0‏ مھ 


(عه هکسه مهس )سه هن١۵‏ ههه ( سایکلو پنټا دای ین ): بی رنګه مايع سايکلو 
الکین( »11 ) دی. د ویلي کیدو درجه یی( 97,27-) اود جوش درجه یی ()"40) ده جوړښتي 
فورمول یی لاندې دي. 


0) ٨6 
په سایکلو پنټا ډای ین کې د ( آم) الکترونو شمیر د اروماتیک مرکبونو (1)) په پرتله لږدي‎ 


بڼوشکقها کټا واي اووفاش کر رتو کراض تاريء خړ کپ يکل پننا وان 
له مالیکول څخه د هایدروجن یو اتوم لیري شی . نو لاسته راغلی ایون 006010160071 له يې ) 
(| ( عِلل)) کې د ( آم) الکترونو شمیر د اروماتیک مرکبونو په اندازه کیږي . نو ځکه دغه 
ایون اروماتیک خواص لري. اروماتیک مرکبونه وګورئ. 


07110 هم0 () سایکلو پنټا ډای ينایل ایون ): سايکلو پنټا ډای ین وګورئ. 


(عه هه هت 6-00 ۳2700۵0( سایکلو پروپان ):بی رنګه غاز( »11 ) دی. د جوش 
درجه یی( 34,5- -) ده جوړښتي فور مول یی لاندې دی. 
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0) 0۷6 


٤٠) (‏ /) (سايستین ):امیلو اسيد وګورۍ. 


1 


٧‏ 108160( د ډالتون قانون ): یو ليتره بالون اوپه دغه بالون کي د ( ١‏ )غازونو 
ګډوله په پام کې نیسو. په دې لوښي کې د دغه درې واړو غازونو د ګډولې ټول فشار. په دغه 
ګډوله کې د ټولو غازونو د جزئي فشارونو د مجموعې سره مساوي کيږي. يعني لیکو چې: 


٢ک‏ و با وو اوو تح اا 


دلته ل۳) په دغه یو لیتره لوښي کې د ګډولې عمومي فشار او( 1# سو )٣‏ د ٣٢ ١(‏ ( 
غازونو جزئي فشارونه دي .هغه فشار چې د ګډولې هرغاز یی په ځانله توګه په دغه یو لیتره 
لوښي کې منځ ته راوړي د د غه غاز جزئي فشار بلل كېږي. 
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1 1(30161(دانیل حجره ) : اولي الکتروکیمیاوي حجره ده . چې مثبت الکترود یی د مس او 
منفي الکترود یی د جستي ملغمې څخه جوړ دي .جستي ملغمه( (املګم ) ) د جست سلفیت(یا 
رقیق سلفورک اسید ) سی رس ونی لوی ود واد وون ې 
بل لوښي کې ږدي . په کوم کې چې د مس میله د کاپر سلفیت په محلول کې ایښودل شوې ده. د 
دانیل د حجرې محرکه برق قوه١ ١١١‏ ولت ده. 


60 6۴ د تورتم تعامل . رڼا ته نه اړ تعامل ): فوتو سنتیزس وګورئ. 


656 0( د نيټې معلومولو متود ): د تیږو اونورو پخوانۍ زمانې شیانو د عمر د 
معلومولو متودونه دي. 


(مکعمصه ممصمرحصصمه م٥‏ صه5)- 10301٥ ٥٥٥4‏ (دونر -اکسپتر اړ یکه ): کيمياوي اړ یکه 


وګورئ. 


(اله1ه:6 2وععصصمه٨هد)سعامعھمه‏ اه 1006 ( د 0 - بلاک عناصر ): د دوره یی جدول د نيم 
فرعي (18 تر ۷۱118 ) ګروپونو عناصر یعنې د ( 1۷ ) پیریود لس عنصره( 7 -6) . د (۷) 
پیريود لس عنصره(64-) . د )۷٧(‏ پیریود لس عنصره (1۵8-118 ) د 0- بلاک په عناصرو کې 
راځي. ددې عناصرو د بیروني الکتروني پوښ د (5) الکتروني اربیټال ډک( )٥57‏ دی. اود هر 
پیریود د پیل څخه د پای په لور د اتومي نمبر د زیاتيدو سره نوبتي الکترون د هغه پيریود په 0 
عناصرو کې په 1(0-) اربیټال کې ځای نیسي . نو ځکه دا عناصر د ( )٧‏ عناصرو په نوم 
یادیږي. که د ( )عناصر د کيمیاوي اړیکې د جوړولو لپاره یواځې دبیروني الکتروني پوښ د ( 
) الکترونونه وکاروي نو اکسیدیشني درجه به یی (۳2 ) وي . خو دا عناصر په خاصو 
شرایطو کې د (7 5« ) الکترونو سربيره د 1(0-) اربیټال الکترنونه هم کاروي . نو ځکه ددې 
عناصرو اکسیدیشني درجې (2 ) ١‏ ) او له دې هم زیاتیږي. 


(فصصهھ«ه مسسص مهم )- مه10٥‏ ه٥0(ډي‏ اسیتایلیشن ):د یو مرکب څخه د اسیتايل 
ګروپ( -11:)60)) جلاکول د ډي اسیتایلیشن په نوم يادیږي. 
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311,؛4أ701:1 پسر ون (ډيا و يشن غیر فعال کيدل ): د یو پر کی وم ي 
7-7 


وسسمصه ممسسم«ھدعر )حمهمنھمنمه ه0( ډي امینیشن ) : د یو مرکب څخه د امین ګروپ 
جلاکول د ډي امینیشن په نوم یادیږي. 


6( ډیکاهایدریټ ): کرستلی ماده ده کومه چې لس مالیکوله کرستلی اوبه ولري. 


6 ه200 6۵-2 ٥ه‏ ه0( ډيکالین . ډیکا هايدرو نفتالین ): مايع دوه کړیز 
هایدرو کاربن( ))٠1,«‏ دی. د محلل په توګه کارول کیږي. دوه ستیرو ایزومیرونه لري. د زس 
ايزومیر د جوش نقطه یی( 198) اود ترانس ایزومیر د جوش نقطه یی( 185 ) ده. جوړښتي 
فورمولونه یی لاندې دي. 


یملعد 


37 398-003۴ 
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(ه نه صن صس1 مھه«مصھوعهور)- نه ه (066٥0016٥‏ ډیکانرئیک اسيد ) : مستقيم ځنځير لرو نکې 
سپین کرستلي مشبوع کارب وکسایلک اسيد( اا()ل).ه(.1))یلا) ) دی.د ويلي کیدو نقطه 
یی(۰۵١۳)‏ ده. استرونه یی د عطرو په جوړولو اود خوندورو مسالو په تياره ولو کې په کاریږي 


مسصعھصه صموصصس ه6 مهوع م)حممتهاونه هه 0 رډیکا ربو کسایلیشن ):د یومالیکول څخه د 
کاربنډای اکساید جداکول د ډي کاربوکسایلیشن په نوم یادیږي. 


06 (تجزیه ): د رادیو اکتیف هستې په خپل سر تجزیه کيدو او د نوې هستي منځ ته را تلو ته 
د رادیو اکتیف مادې دیکې یا تجزيه واي .که يو اتوم له تحریک شوی حالت څخه بیرته عادي 


حالت ته راشي دې پیښي ته هم دیکې وايي. 


1(دیسي ) په متریک سستم کې د یو کمیت دیو واحد لسمه برخه د دیسي په نوم یادیږي. 
لکه ديسي متر . دیسي ګرام او نور. 


(وسمرمى5#) -٥ه6‏ :10-000( تجزيه . تخریب ):1- د باکتیریا اویا بل مکرو ارګانیزم 
په واسطه د عضوي موادو کیمیاوي تجزيه ده . 2- د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په ساده 
موادو (عناصرو ) د کیمیاوي مادې تجزيه کیدو ته هم تجزيه وایۍۍ 


(صھى هه لله صهوته 00-)٨‏ ۶7م 0٥5١6٥‏ (ثابت نسبتونه ): کیمیاوي ترکیب وګورئ. 


(لومصعھھه م٨۵3‏ 7٥)ع‏ 0 ::023(بې غازه کول) په یوه مایع کې د حل شوي غاز اویا په یو 
جامد شی کې دجذب شوي غاز جداکول د ډیګازنګ عمليه ياديږي. 


416 (ډي جنریټ ): هغه کوانتي حالات . چې انرژي یی يوشی وي د ډي جنریټ په نوم 
یادیږي 0007 په ازاد اتوم کې د عين الکتروني پوښ (د عین عمومي انرژیکي 
سويي ) پنځه ( )٠‏ اربیټالونه که څه هم په فضا کې په مختلفو جهتونو پراته دي . خو بيا هم 
0و 
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6 درجه ): پر مند رجه لوحه تقسیمات د درجې په نوم یادیږي. 


((عسه هم۹ (0٧747٥0 -)٢‏ ډي هایدریشن . ېې اوبو کونه ):د یو مرکب څخه داوبو 
جلا کول او همدا رنګه د یو کیمیاوي تعامل په نتیجه د یو مرکب څخه د ١:١(‏ ) حجمي نسبت د 
هایدروجن او اکسیجن غازونو جلاکول د ډي هایدریشن عملیه بلل کیږي. لکه چې که د 
ایتانول غاز ته دډیرګرم پښ وکاڼي ( سنګ پا ) د پاسه جریان ورکړل شي » نو د ډي هایدریشن 
تعامل صورت مومي او ايتین لاس ته راځي. 


656 (ډي هایدروجینس )هر انزايم چې د یو مرکب څخه د هايدروجن د ازاديدو 
په تعامل کې د کتلست رول ولري دډي هاید روجینس په نوم یاديږي. 


(وسجه مه مممص١سګهص‌د)حمهناه‌مه‌وع‏ 11:07 ( ډي هايدروجنیشن ): هغه کيمياو ي تعامل دی . 
په کوم کې . چې دیو مرکب څخه هایدروجن لیرې کیږي. 


٠,٨(‏ 8 مھ مه ٥:30۵‏ 60م)- ۷۷۵٥‏ 061601260( ( بی ایونه شوې اوبه ): هغه اوبه دی . چی 


ایونونه( مالګې ) ورڅخه لیرې شوې وي. 


نې 00١ر(‏ ډیلیکویسنس ) : د جامد اوبه جذبونکی ( هایګروسکوپیک ( مادې په 
واسطه له هوا ( اتوموسفیر) څخه دومره اوبه جذبول . چې ددغه جامدې مادې غليظ محلول جوړ 
شي . دغه پیښه د ډي لیکویسنس په نوم یادیږي. 


06164-0(دلتا اوسپنه ): اوسپنه وګورئ. 


(فتسهصس0‌مومممصم م)- مم‫فممقفت‌نمعلر ډي پنرفشکنشن ): هغه کيمياوي تعاملونه دي . په 
کومو کې چې د ځمکې نایتریتونه په( .۱۷ ) بدل او هوا ته ازادیږي. 


(عکه هصکهت8 )- 1097 م06 ( کثافت ): دیوشی دیو واحد حجم کتله دهغه شي کثافت بلل کیږي 
.د کثايت واحد ( "ّه/ع) دی 
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4٥-٨‏ ن۵ 042700006161٥‏ (ډي اکسی ریو نکلوئیک اسید ): 121۸ وګورئ. 


وسسمم هممېص)حرمم ٥‏ ته ,اصنهم ومتعه ه8 /ه مه ند دهم06( دانجماد د نقطی را ټیټیدل . 

کریو سکوپي ):د خالص محلل په پر تله د غیر مفرې مادي د محلول د انجماد نقطه ټيټه ده. اود 

دغه ټیټيدو اندازه د حل شوې مادي د غلظت ( د حل شوې مادې د ذرو دشمیر ) سره مستقیم 
۸-٤ . 0‏ 


دلته( )٢‏ د خالص محلل او (دا ) د محلول د انجماد نقطې او ( ۸۶-6-٢‏ ) د محلول د انجماد د 
نقطې را ټیټیدل ښيي .او ) )د کریوسکوپیک د ثابت په نوم یادیږي. د( ) قیمت د هر محلل 
لپاره فرق کوي. ٠٥‏ په ۰۰٠٠ګرامه‏ محلل کې ون ناو ور ځنر 
دی ء چې (/۷ )دحل شوې مادې دګرامونو شمیر او ( )٤‏ د حل شوې مادې مالیکولي کتله ده. د 
پورتنۍ معادلې څخه ليکو . . چې: 


۸) - ٢.) ٧١) ( 
۷-1. ٧٢ 


و قیمت د بکمن د سمسمممو وږو د0 د وروستۍ معادلې څخه د 


۸6 (مشتق ): د (8 ) مرکب که د (۸ ) دمرکب څخه لاس ته راشی اود (۸ ) د مرکب 
بنسټیز جوړښت پرځای پاتې شي ».نو دلته (8) د( ۸ د مرکب مفنتق بلل کېږي .دبيلګې په 
توګه د متان د کلورینیشن څخه مونو کلورو متان ء ډای کلورو متان ء تری کلورو متان او نور 
لاسته راځي . پس مونو کلورو متان . ډای کلورومتان . تري کلورومتان د متان مشتقات بلل 
کیږي. 


(صعسه همهن )-: :ه٥‏ 0( ډي سالینیشن . بې مالګې کول ): ديحر د اوبو څخه د مالګې 
لرې کول اود بحر اوبه چښلو او کرهڼې کې استعمال ته تيارول د بې مالګې کونې په نوم یادیږي. 
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667 ديسي کاتور ): یو سرپو ښ لرونکې لوښی دی . چې کیمیاوي مواد پکې وچ 


0 مه٥‏ 6٠)-0:00600(ډيسورپشن‏ ): د ادسورپشن سرچ په عمليه ده. په اد سورپشن کې 


مواد دیوشي پرمخ جذبيږي اوپه ډی سورپشن کې جذب شوي مواد د جاذب له مخ څخه 


زرهعصهغ مع عمهصعمصهصصګر می عد)-٥‏ 0:013 (06180601٥‏ تخر ببی تقطبر ): د هو ١‏ په نه 
شتون کې دتودوخې په واسطه د عضوي موادو د مالیکولونو ټوټې کول اود حاصل شویو ټوټو 
بړاس بيرته په مايع اړول او جمع کول د تخریپي تقطیر عمليه بلل کیږي. 


69802 د یو مرکب څخه د سلفر لیرې کول ): ځيني سلفر لرونکي عضوي مواد زهري 
خواص لري . نو سلفریی بايد ليري شي. 


(سحمه مهم )- 06٥٥264‏ ( دیترجنټ » د پریمنځلو مواد ): هغه کیمیاوي مواد دي . چې د 
اوبو سره یو ځای د شیانو دخيري . چټلۍ . غوړ او تیلو د ککړتیا بَ لیرې کولو لپاره کارول 
کيږي . صابون . د پریمنځلو سوډا او نور سنتیتک مواد د دیتر جنتونو په توګه کاروي . 
دیترجنتونه په درې ګروپونو ویشي: 

الف-انیوني دیترجنتونه: صابون( 6۵٥‏ ) )او نورسنتیتک صابوني مواد لکه 
لاندی صابوني مواد ( 0.0 تم ,))1 ) په انیوني دیتر جنتونو کې راځي. د دا 
ډول دیترجنټونو . انیون د پاکولو دنده لري . نو ځکه د انیوني دیتر جنتونو په نوم یادیږي. د 
صابون مالیکولونه په اوبو کې الکترولیتي انفکاک کوي . چې د ( )۷٧"‏ کتیون اود 
,")تر ) انیون په اوبو کې ازادیږي. ددې انیون غيرقطبي برخه (»:():7) 
د خيري یاغوړ ( غیر قطبي مالیکولونو ) سره مینه لري . نو ځکه ددی انیون غیر قطبي سر د 
خيري سره نښلي او خیری د خیرن شي څخه را جلاکوي اوقطبي برخه ( 0 0)) يی د اوبو( قطبي 
مایکولو ) سره مینه لري . پس ددې انیون قطبي سر اوبو ته زور کوي . په دې تر تیب د دې 
انیون غیر قطبي سر خیری د خیرن شي څخه راجلا کوي او قطبي سر یی اوبو ته ننوځي اوځیری 
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د ځان سره اوبو ته وړي. په دې ترتیب خیری( غوړ ) دصابون او اوبو په واسطه د خیرن شي څخه 
لیری کیږي. 

ب- - کتیوني دیترجنټونه .ځينې مواد لکه( )۷ ,رآ ).1 ) کتیوني دیترجنټونه دي 
۰ مواد په اوبو کې الکترولیتي انفکاک کوي د( 8 0 
کتیون د اوبو په محلول کې ازاديږي .دی کتیون غیرقطبي برخه يعنې (,(:11:))1) ) قسمت 
دخیري سره نښلي اود 5د ١‏ غیر قطبي سر خیری له ځیرن شي څخه راجلاکوي .او قطبي 
قسمت(::۷))11) یی د اوبو سره مینه لري . يعني دا سر یی د اوبو سره نښلي اود ځیرن شي 
څخه راجلاشوی خیری اوبو ته راکاږي .او په دې ډول ځیرن شي د اوبو اوصابون په واسطه 
پاکیږي. 

ج- غیر ایوني دیتر جنتونه : ځینې کو ولانسي مواد کوم چې قطبي ګروپونه لکه -1,.0لِ- 
15 مل ) لري د اوبو سره هایدروجني اړیکې جوړوي او د دیتر جنتونو په توګه کار ورکوي 


95 060030( دیتونيتنګ غاز ):الکترولایتک غاز وګورئ. 


46 060667128( دیوتیریټ شوی مرکب ) : هغه کیمیاوي مرکب چې څو يا ټول 
هایدروجنونه یی په دیوتيریم((1 ) تعویض شوي وي. 


0 سد(دیوتيريم ):دروند هایدروجن . چې کتلوي عدد یی(2 ) دی. 
6 6 (ديوتیريم اکسايد ):" ۷۷867 169۷7 وګورئ. 
08 ((ډیوتیرون ): د دیوتيريم اتوم هسته () 1 )ده. 


٥ 7‏ 168708( د ديوارد الياژ ): يو الیاژدی چې د مس ( (۵۰۰) ).المومينیم() ( ۴۵۰۰ ) 
زنک ( ۵:۰ ) څخه جوړ دی. 


60 دی وتریفیکیشن) امورف ښيښه په کرستلي ښیښې اوښتل. 
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6 7۶(د يوار جوړښت ) د بنزین مالیکولي جوړښت دی چې سرلیمزدیوار پيشن َ 


کړی و. 
0د کستران ):د ګلو تینوس ګلوکوز پولیمیر دی . چې دیوې ځانګړې باکتیريا په 


87 ( ډکسترين ): یو پولي سکراید دی .د امایلیزد انزايم په واسطه د نشايستتې د 
هایدرولیز څخه د مالتوز دجوړيدو د پروسې منځنی مرکب دی.د دکسترینونو عمومي فورمول 
:لاو للم ) ) دی دامواد د قطبي شوې رڼا د قطبیت سطحه ښيي لاس ته ګرځوي. و که 
ډکسترين په نوم یادیږي. 


1007697 (( ډکسترو روتاتري ):داسې پیښه ده چې یو کیمیاوي مرکب . د قطبی شوي 


٥6٥د‏ کستروز ): ګل وکوز وګورۍ. 


(دمصهسر)عونه/رله نا( ډیالایزس - دیاليز ): که د یو لوښي قاعده د نیمه قابل نفوذ پردې څخه 
جوړه وي او په دغه لوښي کې درو ملعرږی(لففرعغامهه درک اږ کرو 
ماليکولونو (لکه ګلوکوزاوامتواسيدونړ ) ګډوله واچول شي او بيا دا لوښی د اوبو په تشت 
کې کیښودل شي . نو دلته واړه مالیکولونه د نیمه قابل نفوذ پردې پردې له سوریو څخه وځي 
اود تشت اوبو ته ورګډيږي او لوی مالیکولونه په لوښي کې پاتې کيږي . د ګډولې د اجزاو 
داډول جلاکول د ډیالیز په نوم ياديږي . د ژویو د وينې څخه فاضله مواد په بډوډو( 
پښتورګو) کې د «ياليزم په وامنطه چلا کیږي. 


(«کمتصطھههفصم)- 30380607 (ډیامګنیتیز م ):مګنیيتیز م وګورئ. 


(سموتصه6 مصممحَھسر)عمنمه ل۰ انمعطم ,همه عم نم منمهزاار ډای امینو بنزین . فینایلین 
ډای امین - ډي امینو بنزول): دا ماده زیړ کرستلونه او قوي قلوي خواص لري . کیمیاوي 
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فورمول یی ( :۷11 ) ,3ل دی. د ویلې کیدو نقطه یی( )۱١۰۱۴‏ سانتیګراد او جوړښتي فورمول 
یی لاندې دی. 

)٠٣۳١(‏ ډای امینو بنزین بې رنګه کرستلونه دي چې د ویلې کیدو درجه یی( )۳٣‏ سانتیګراد ده 
او (۴۰۱)ډای امین بنزین سپين کرستلونه دي اود ویلې کيدو درجه یی( )۷٧۷‏ سانتيګراد ده. 


٧١) 


٧٢٥ 


1 , 2- 0300100 76 


(سهو د مسصسه هوور)منصمهنلعمهاحصطه ٢ ١٢ ( 1,2-0:0 0:10: ٥60:406,‏ - ډای امين ایتان . 


ایتایلین ډای امین ): بې رنګه بړاس کیدونکې مایع ده . اود امونیاک بوی ورکوي .د ويلي 
کيدو درجه یی ( ۱١١‏ ) سانتيګراد او جوړښتي فور مول یی لاندې دي. 

جلل - محل) 

-- دو 
٧ ١ (1,6- 0006 - 6‏ داي امنو هکذان - هکذا متایلین 
ډای امین. ) : بې رنګه جامد امین. 1 .11 ))۷ :11) دی . د ویلې کیدو درجه یی ( ۴۱) 
سانتیګراد اودچوش نقطه یی( ۴) سانتیيګراد ده 


(0:0000-)۵:٥3(‏ ډیامرونډ - الماس): خالص کاربن او تر ټولو سخت( د سختې درجه یی لس 
) منرال دی. کاربن وګوري. 


6 ډډ یاسپور ):د المونیم اکساید . هایدر وکساید ( 017 . ۸10 ) نه جوړ منرال دی. 
56 ل(ل(ډیاستیز ): امایلیزوګورئ. 


(- 6 ممصسه حکفدحصص)ے 01 10016 0:٥0:01‏ ( ډای اترومک مالیکول ): د دوه اتومونو 
څخه جوړ مالیکول( لکه 112 ,. 1761 ) دی 
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(سسکه تې )-6 (٥77:‏ ډای ازاین ): زاین وګورئ. 

(هسمعمسمهه ههه کهس)کعء مهه محمصسصه 01820( ډای ازو مرکبونه ): د ډای ازو مرکبونو عمومی 
فورمول()17-7) دی. دلته(1) یو عضوي راديکال دی. که() ارو ماتیک راډيکال وي . 
نو ( )يوه تیزابي بقيه( لکه 03,)) یا 0181 وي . لکه فینایل ډای ازونيم کلوراید 
٥114: :61(‏ ).دډای ازونیم ایون جوړښتي فورمول لاندې دی 


ټس 
سعل 


0 0093 11191٩! 
په الیفاتیک ډای ازومرکبونو کې ( ») نه وي لکه ډای ازو متان 11:1۷ ) اونور. د ډای ازو‎ 
مرکبونه په رنګونو اود ډول ډول دواګانو په جوړولو کې په کار راځی.‎ 
58هد 76 (ډای ازونيم مالګه ): بې ثباته مالګې دي چې د ډای ازونیم ایون د مل‎ 
لري.دا مالګې د ( 032007360 ) په تعامل کې جوړیږي.‎ ) 


80 ډډای ازوتایزیشن ): تر( "٤‏ 5) په ټیټه درجه کی د نایتروس اسيد سره د یو 
اروماتیک امین( ۸۶۷172 ) دتعامل په پایله کې د ډای ازونیم مالګه جوړیږي .د عملبه د ډای 


ازوتایز یشن په نوم یادیږي. 
( يللب 01ب دک 1)ې ٥۷ ١‏ جھ مب (۳۲1)1 ۷٥٣۷0‏ )د ۸٧11.‏ 


جوړيږي. 


(ته ص یم موصعھمص مترصص)- ۵۵5٠6 ۵٠6٥‏ (1 ( دوه اساسه تيزاب ): کوم تیزاب چې دوه 
تیزاي هاید روجنونونه لري لکه( :1:0 , ,11:50 ) 
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(سنده ه6 ٢ .١(1,2-0:0/ ٥0:0 ٥:3:6)1,2--‏ - ډای برومو ایتان ): بی رنګه مايع هالو 
الکان ( عقاملک -13:8۶)) دی . نسبی کثافت یی )٠٢٢(‏ . د ویلې کیدودرجه یی ( ۷۹ ۹) 
سانتیګراد . د جوش درجه یی )٣۱۳٣١٣۳١‏ سانتیګراد ده. 


670 مه3ېسې) (0٧70٥‏ ډای کارباید ): کارباید وګورئ. 


زهکمموعصى مھقصهصصسه ه6 ھ77رصر)- انم ه ناو ه هن0( ډای کارب رو کایلک اسيد ): هغه 
کاربوکسایلک اسید دی . چې د کاربوکسايل (001-)دوه ګروپونه لري. لک هکذان ډای 
او ائیک اسید (11006)11:,60011) اونور. 


ملنممد ممنولصمحهل نره همت هل:0( ډای کلورین اکساید . کلورين مونو اکساید ) 


6 06 دای کلوروبنزين ) :داماده درې ایزومیرونه لري . جوړښتی فورمولونه . 
نومونه او د ذوب درجې یی لاندې ورکړل شوې دي. 


0 0 0 
نه‎ ٨0 
0 
12 لی‎ ٢ 


12 


ع۹صمه خص هع ه لطل نْة - 4, 1 . «صححص ن هه لط نة -3, 1 . هصح ححی ته هلص نل -1,2 
او . 6 و 18. ٢٢‏ یا 


١و٢-ډای‏ کلورو بنزین د حشرو ضد دواګانو کې کارول کيږي. 


(1ر1(1 )هممصاه معه لصعنئ‌ارممطونل ه :هل:0( ډای کلورو ډای فینايل تراي کلورو ایتان):بې 
رنګه کرستلي عضوي ماده د166 د( بللم )0 ) ده. دحشرو پرضد کارول کيږي. جوړښتي 
فورمول یی لاندی دی. 


14 


041 1۹ 9 ( 


8160810٥6 6‏ اح م6 م0 ٥٥‏ لمه ال 
زه‌نممصعىۍ ممصه ګر هوم هسمد)- نه ۵ 1070٥023001٥‏ ن0( ډای کلورو ايتانوئیک اسيد ): 


کلورو ایتانوئیک اسید وګورۍ. 


( مهکه ٨‏ هدمه مق همر )-۵4۵نه لص 1060571606 , 670:060:306 0:601 ( ډاىی کلورو متان . 
متایلین کلورايد ): له زهري يې رنګه ماده ( د71 :11)) ده . د سړونکې مادې په توګه کارول 


6 ٥6٥۵ېي‏ :0:10:00 ۲(2,4-01. ۴-ډای کلورو فین اکسی اسیتک اسید ) :2,41 
وګورئ. 


)) هغه مالګه چې د7 :0د‎ :) )۷٧( ته مصصمم )-(1 ٧۷)م۱مصهعص نه ) (ډای کرومیټ‎ )۷٧۱( 

ایون لري. 

1061٥- ۸106 4802‏ ( د ډیلز الډر تعامل ): یوه کیمياوي ماده (۸)چې دوه دوه غبرګې 

کیمیاوي 777د ند نن ړیکه لري په پام کې نیسو .د ماده که د ) 
8 ) مادې سره کومه چې یوه دوه غبرګه کیمیاوي اړیکه لري تعامل وکړي او یو حلقوي مرکب 

ترې جوړ شي داسې تعامل د ډیلز الډر د تعامل په نوم یاديږي. لکه د ډيلز الډر لاندې تعامل. 
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(رظ) (ھ) 
٤:‏ 8-25 
وی / 

٢ ۱١‏ ته یی م-85 

ته هی ۳6 با ۱ ې ١‏ 

85-۴6 )- ۹ ١ ۱ 

2 مم-) 85۴ 1 

18-2 : 


(مهسر)٥0:0:‏ هغه الکین دی . چې د (()سل))دوه اړیکې لري. لکه (ول از - 1ال -1 )سر ) 
.او نور. : : 

(تصعحه ده سه رَدحصسح)-6 :0ه 1:601( ډای ایتانول امین ):ایتانول امین وګورئ. 

( مس( د د)2 عطاه 60:71 (ډای ايتايل ایتر ): ایت اکسي ایتان وګورئ. 


05860 مستهلھه عومنممف: لفنامه هن(1 (ډيفرينشیال سکیيننګ کالوری متري ) د 
کیمیاوي تعامل د تودوځې د اندازه کولو یوه اله ده.( حرارتي شننه یا حرارتي تحليل وګورئ. ( 


ز( 111 )کندبرلعمه لمصمعمطا لام غه/(1 ( ډیفرنشیال حرارتی تحليل ) حرارتی تحلیل وګورئ 


390«( سم)- ن:(1 ( ډیفوژن . نفوذ ): کله چی غازونه . مایعات یا جامدات په ځپل منځ 
کې په تماس کې شي . او ذرې (اتومونه . مالیکولونه . ایونونه ) یی په خپل سر یو په بل کې 
خپرې شي. دا پیښه د نفوذ یا ډیفیوژن په نوم یادیږي. د بیلګې په توګه که د قلم د رنګ څاڅکی 
د کټوري(جام ) په اوبو کې ولويږي . نو دا رنګ په خپل سر د کټوري په اوبو کې ځپریږي( نفوذ 


کوي ). 


نوسدم#ګهصمر کصعصم هم )عامهنلفهتع مه نكکهن(1( د ډیفیروژين ګراديیلت ): د (0660850600هی) 


ګراديینت وګورئ. 


م18 
(که مصتروعصسم)- ٥ه‏ 0 رتا( ډای هايدریت ): کرستلي ماده ده چې په یو مالیکول کې یی دوه 
مالیکوله کرستلي اوبه‌وي .له جيپسم) ( 211۰0 94 )چې د (,0 ۵5 ) ډای هایدریت دی. 
(که سم )حا ه ٥ه‏ ل۵ 06 ن0 (رډای هایدریک الکول ):001 وګورئ. 


(سست هه صصسس)حلمص ۵ه , ٥602646‏ ې 2-0:070701, 1( ١‏ ر٢‏ - ډای هايدرو کسي بنزين . 


کتېکول - پیرو کتیځین ): بې رنګه کرستلي فینول (11,)011,) دی.د ویلې کیدو درجه یی( 
د۵١۱‏ اسانتیګراد اود چرش د رجه يۍ( ۲۴۵ ) سانتیګراد ده . جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


0 


و8 
(صمه کهغو صصس)ععهص عم ٢‏ سه حطنه ٥ه‏ , 0072616٥‏ ېنو عا فطل -2, 1 


(لسس مه ته مص)کلهمنه ٥602٨06, 1٥07‏ سي ه0 رل -1,3 ( -۳٣٣‏ ډای هايدرو کسي بلزین . 
ریزور شینول - ریزور څین): کرستلي اروماتیک مرکب:(611,)011) دی. د ویلې کیدو درجه 
یی )۱٢١١(‏ سانتیګراد ده . سرش کونکې مادې په توګه او هم د رنګونو په جوړولو کې په کاریږي 


٢ 0۳ 


(مسعم 0 ن)-6 ۱١60261‏ ې 071270707 0707٩ ٥60206,163‏ 1,3-0127 
(هکهصعصعر معوصمصمع) نه ه عنه نل همها هې ه0 رل -3, ۲2 ۳۰ -ډای هایدروکسی بوټان 
ډای او ائیک اسید ): تار تاریک اسید وګورئ. 


سصهتحمور )مه ه )0:166 (ډای کيتونونه ): عضوي مرکبونه دي چې د کاربوئيل ( ))٥-60‏ 
«دوه ګروپونه لري. درې ډوله ډای کیتونونه پیژندل شوي دي. 


1 


الف-١ء‏ ۲-ډای کیيتونونه (0-8 -8-00) : داډول کیتونونه د الفا ډای کیتونونو په نوم 
ب- ۳,٣‏ ډای کیتونونه (00-16--,.00-01- ) : داډول کیتونونه د بتا کیتونو په نوم 
ياديږي او تیزابي خواص لري. 

ج-۱ .۰ ۴ ډای یتونونه ( 00-11 0101-,1)-00)-٥٩ل1)‏ د ګاما ډای کیتونونو په نوم 


16٥0) ۷( 6‏ (11) 011630( دوه سرپ(11 )سرب(۷٧1)|اکسايد‏ :. سره پودر دي کیمیاوي 
فورمول یی ر() ۳٢‏ . ر(()٢۳)‏ (ږ(ږ نپ ) دی. 


76 (ډي لوينټ ): هغه مواد دي . چې محلول رقیق کوي. 


(تله76 ۵360 م)ے066 01( رقيق ) : هغه محلرل دی چې د حل شوې مادې مقدار پکې د 


0ه ۵6م 08 3۵)- 18۷ 01000( د رقيق کولو قانون ) : د 18۷ 0110009 0:۷30 


وګورئ. 
(060)- :0نل( ډای میر ): دوه مالیکولي اتحاد د ډای میر په نوم یادیږي. لکه: 


ره بيږ() 2 
ي( م٩ا)-ي1)-)‏ رلا ))2 


(سمصسه , 8307 6 صصسعصصېر )حم ان ,612616 2716 1:60 (ډای میتايل بنزين . زایلین- 


ډای ميتايل بنزين . کسیلول ):د زایلین فورمول( د:1 ).11 ) دی. دامرکب دری 
ایزومیرونه لري. 
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9 لاج 8 
!0 


. 
50260٥0٧" ۱.,3-07/6:/1700:2006 111-0000 06‏ 07160ك-2,؟ 
(9090/-0) (۱90/(-۲) (و9//ډ-ه) 


١ 
م6۶2 515طا0م1.,2-0226‎ ٥6 . م1.,3-0‎ ١551562616 ,. 1,4 محص هقالط مها‎ 
000 م216 11637166 ه7‎ 
135-( پورتني دری واړه ایزوميرونه د پترولو څخه لاس ته راځي. ددغې ګډولې د جوش درجه‎ 

5) سانتیګراد ده. 


(م: 0 د فشسممصسععصنممم)-ح 2ه ٥071‏ :1 (ډای میتايل ایتر ): بی رنګه غاز-0-: 1 ) 
11 دی اود محلل په توګه کارول کیږي. 


(0۵::7 ۷م حصسسصمع)-( )۵ 4نصھدممعه/1ح مه1( ډای میتایل فورم امید ):بې رنګه 
مايع «(11 )1160 ده. د ویلې کیدودرجه یی( )١٢-‏ سانتیګراد . او د جوش درجه یی( ۱۵۳) 
سانتيګراد ده. د عضوي موادو د محلل په توګه کارول کیږي. 


منمککمصصس کضصضععموم)- (067121700101٧10‏ ډای میتایل ګلای اکز يم ): بی رنګه 
جامده ماده د( 7017 :1)) ده. د ویلې کيدو درجه یی( ۳۴) سانتیګراد ده. د نکل سره پوځڅ 
سور رنګی کامپلکس جوړوي . نو ځکه د نکل د پیژدلو لپاره کارول کیږي. جوړښتي فورمول 
یی ‌لاندې دی. 


دلِ٢-۸-‏ ت- کچ-2و11) 


| | 
۱٩0181 8‏ 
ع!عصسکت‌کلع اجطاع حور(ل1 


و 


هت7۹ ) صصعمممسم)- ٥٥‏ له مامام احطاه ها( ډای متایل فتالیت ‏ ډای ميتايل فتالات ): د 
فتالک اسید استر دی. بې رنګه خوشبويه مایع ده. د حشرو (ماشو ) د ډارولو لپاره د وجود پر 
پوټکي وهل کيږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


3 )مھ 
3 )٨ل‏ )مھ 


11211103, 


(0115»0) ل4 نه عم له ادص اه هن0( ډای متایل سلف اکسایيد ) : بی رنګه جامده ماده 
(0 د(3 )ده . د ویلې کیدو درجه یی ( ۸) سانتیګراد . د جوش درجه یی( )۱۸۹١‏ سانتیګراد 
ده. په عضوي سنتیزونو کې د )۳٥۵267(‏ په توګه اوهم د محلل په توګه کارول کیږي. 


( 3م ممم)حصععکنحطم ه1( ډای مورفيزم ): پولي مورفيزم وګورئ. 


(ه لف نه ٥٥‏ نه )- 86٥ 0٠0٥‏ هن(0( ډای نایتروجن اکساید . نایتروس اکساید ): یو بی 
رنګه غاز (۷:0) دی. کثافت یی ( 0:77 /1,978) , د ویلې کیدو درجه یی( 90,8- ) اود جوش 
درجه یی ( 88,5"6-) ده. په اوبو . ایتانول اوسلفورک اسید کې حلیږي. 


6 101026( ډای نایتروجن تتر اکساید ): بی رنګه یا ژيړه مايع یا قهوه یی رنګی 
6 )ود جوش درجه یی( 21.2) ده. 


6 (ډای نکلو تاید ): هغه مرکب دی چې دوه نکلو ټایدونه ولري. 
( . ته مم)-ر(امصهم له 066 کطنة )1:41 (ډای اول .ای هابدریک الکول ): هغه الکول دی چې 
په مالیکول کې يی د (017) دوه ګروپونه وي. لکه ګلای کول( 11.011 .1:011 ). 


( م۵( همسم)- (1:٥۵٥‏ دای اکسان ):بی رنګه زهری مايع ( «()1 لب )) ده. 


9 د ورو‎ ٢ 
بلک يلک‎ 
١ ١ 
يلک تک‎ 
3 


(سصه 01 ېر) 1(10:٥۵٤‏ 
06 (111) 0767 (ډای اکسو نایترک(111)اسید ): نایتروس اسید وګورئ. 


6 1 10:20( ډای اکسیجنايل مرکبونه ): د ( 0.7) ایون لرونکي مرکبونه دي 
دای اکسیجنايل هکذافلورو پلاتینیت(»0:2 71000 


(سمرصمتمه مسس)حع ل0 نام نم1 ( ډای پيپټاید ) : هغه مرکب دی . چې د امینو اسید د دوه 
مالیکولو د تعامل نه لاس ته راځي.( پيپټاید وګورئ ) 
(سسسه تسصه سم عمنمهارم نم1 ( ډای ځینايل امين ) :یې رنګه اروماتیک کرستلي 


مرکب (٨۱‏ ) دی .د ضعيف قلوي او ضعیف تيزاب خواص لري. 


سمصه مې 3 6)ععمهم نام 0:72 ., همه هع صا رم نم1 ( ډای فینايل متانون ح پنزو 
فینون ) : بې رنګه جامده ماده ده کیمیاوي فورمول يی( لم( ملل و ) ) دی .د ویلي کيدو 
نقطه یی( ٩۹‏ ) سانتيګراد ده. ځانګړی بوی لري اود عطرو په جوړولو کې په کاریږي .۰ ماده د 
فريدل گرافت تعامل په واسطه ( کتلست الموتیم کلوراید ) د بئزین اوهم د بنزوایل کلوراید 


څخه ‌لاسته راځی. 


6 , 1(000:210306(ډای فاسفان . ډای فاسفاين ): ژيړه مايع .11 ) ده. په 


هواکې په خپل سر اور اخلي. 
6 ډډای فاسفاين ):ډای فاسفان وګورئ. 


(عحعصه مه٥‏ هد8 )- ۵4٣0‏ ته له م1( ډای پولار اړیکه ): کیمیاوي اړیکه وګورئ. 
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مصګکس٨مم‏ ٨ه‏ صوھ۵تع هدم مص2- د«مصندص )-0000 1006٥‏ له 01-01 ن(1( ډای پو ل- ډای 
پو ل آغیز ):د قطبي مالیکولونو د قطبونو تر منځ د جذب او دفع قواوې د ډایپول-ډایپول اغیزو 
په ډله کې راځي ۰ قواوی د واندروالس د قواوو جزدی. 


191 (فغاناډی پایریدایل . بای پایریدایل ):داسی کیمیاوي مرکب د د 

( ډای پايرب پای پايرب سې ي مر تب دی . چې 
پایريدين دوه کړۍ د ( )-) ار کپ نه وانیو لس اظ ار .ې مرکب د دوه 
ایزومیرونو جوړښتي فورمولونه لاندې دي. 


0 0 22-0 
56 117۵6 د( ډیراک ثابت ):د پلانک ثابت وګورئ. 

0 (1(ډای راډيکال ):بای راډيکال وګورئ. 

(٢ 6‏ (ډایرکت رنګ ):رنګونه وګورئ. 


سم مو )عم ضهص 00:۵( ډای سکرايد- دی سخريد ): د بورې مالیکول دی چې د دوه 
مونو سکراید د مالیکولونو تر منځ د کیمیاوي اړیکې د جوړيدو په نتیجه کې منځ ته راځي. 
لکه سکروز چې د ګلوکوز دیوه مالیکول اود فرکتوز د پوه مالیکول تر منځ د کیمیاوي اړیکې 
دجوړيدو په پایله کې منځ ته راځي 
(وسصه:وم 11503726-٥۵3‏ (ډسچار ج): بې چار ك کیدل: 
-چارج لرونکې بطرۍ څخه چې د برق جریان وځي . دلته ذ خيره شوې کیمیاوي انرژي په 
برقي انرژي اوړي او بطرۍ بې چارجه کیږي. 
۲د خازن څخه چې برقي چارج خارجي برقي دورې ته وځي . خازن بې چارجه کیږي. 


12 
۳-دټیټ فشار لاندې د دسچارج تیوب په غاز کې د چارج لرونکو ذرو بهير ته هم ډسچارج 
وایی. 
(سوحصی سن)- 00:10( ډای سیلان ): سیلان وګورئ. 
69 دس لوکیشن ): کرستل ډیفکت وګورئ. 


م6 40:00 . (۷ )۱۵د ممدهمم مه يو4 رن :0 ه::(1 ( ډای سودیم 


(که) مه 09 مدمه مومکمصصعصصر )ها هدمم ده مم 0۰ نه صسننل هن(1( ډای سودیم ارتوفاسفیت ):ډای 
سوډیم هایدروجن فاسفیټ وګورئ. 


0066-10-67 067۵0 0/01 ه005( ډای سردیم تترابوریټ. لس الیکوله اوبه ) :00:01 وګورئ 


( 306ص (0-٧:00 6)١‏ ډی ايزومیر ):| پنیکی فعا لیت وګورئ. 


.ېه 6 ډډ سپرشني رنګ ( رنګونه وګورئ. 
(ه3٨)‏ مھمهم‌ممم مم)2 د ۵دم ه601 ):10( ډسپر. شني فاز ): ډسپر شني سستمونه وګورئ. 


65 1:6 (ډسپرشنی قواوې ):د واندروالس قواوې وګورئ. 


(ه ٥ه‏ تی 6٥۵۶‏ (006ی6 )۱۱60 دود شني سستم ): که د موادو خورا کوچنۍ 8 
ذرې یو په بل کې خپرې ( یو په بل کې نشر ) شي شي . داسې ګډوله د ډسپرشني سستم په نوم 
یادیږي .د بیلګې په توګه که بوره په اوبو کې حل شي يو ډ سپرشني سستم لاس ته راځي . . چې په 
هغې کې بوره نشر شوې ماده ( ډسپرشني فاز ) او اوبه د انتشا ر محيط (10856 0660005 ) په 
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عصصصسه 31 عسسھمم ) مه ۶٥٥6‏ امهم تم هم00( د پی ځای کرلو تعامل): 9010510601 


80 وګورئ. 


(مسسھمصو صصسصه سم 0 می وس)- 000170086008 م10( ډسپروپو رشنیشن ) : داسی 
کیيمیاوي تعامل دی . چې په هغې کې يوه ماده هم اکسیدایز او هم احیا شي . لکه لاندې 
کیمیاوي تعامل. 


راا ې" م- 20:61 
دلته د مس یو اتوم اکسيدایز(" ) جه م- )او بل اتوم یی احیا شوی(زب ٢ ٢‏ 
٢‏ )شوی دی. 
(مفصسهوصسهمی س)-0 6 نه 10:40 ( انفکاک . ټوټې کیدل ) : دیو مالیکول ټوټې کيدل . . چې 


کوچني مالیکولونه ترې لاس ته راشي د انفکاک د عملې په نوم یادیږي 3 بیلګې په توګه 
هایدروجن ايوداید د تودوخې په لوړو درجو کې په لاندې ډول ټوټې کیږي. 


(ع)ر1 د۳ (ع)رلا ج (ع)2111 


همدا ډول الکترولیتي مواد په محلول کې الکترولیتي انفکاک کوي . چې دا عملبه د 


ایونایزیشن په نوم یاديږي.لکه: 


ې7 )بب 1٢‏ )ه) 


د کم منحله مالګو او ضعيفه الکترولیتونو د الکترولیتي انفکاک عملیه رجعي وي اود 
تودوخې په ټاکلې درجه کې د ډاډول الکترولیتونو د ایونایزیشن عمليه د تعادل حالت ته رسیږي 
.د تعادل په حالت کې ليکو چې: 


14 


هې ):11 به 11:0 ۳ 11 ضعف تزاب 
هک چدې 1 مه 11۸ 
(شلا / له )٣۳٢(‏ هط 


7ج هبه 8081 ضعيفه قلوي 
2-105-11 - 16 


په پورتنیو افادو کې( ٥‏ ) د تيزاب او ( کا ) د قلوي د انفکاک ثابتونه دي .وي د تیزابیت د 
ثابت او دویمي د قلویت د ثابت په نومونو هم یادیږي په ( | قوس کې د موادو د تعادلي حالت 
غلظتونه لیکل کیږي. 


(فصعتهوسسهومی مس مه مسص۹ع)-6ه 07 ۳٥۹۰‏ ۲۱م ۵٥00‏ نه 00550( د انفکاک فشار ): که یو ه جامده ماده 
د تودوخې په واسطه تجزيه شي او د غاز په حالت يوه یا څو مادې ترې لاسته راشي .و تعامل د 
تعادل حالت ته ورسیږي د تودوخې په دغه درجه کې د دغه جامد فاز سره په تعادل کې غا زفشار 
د انفکاک د فشار په نوم یادیږي .له په لاندې سستم کې 


(ع).0) ج (ه) )٥0‏ بب (ه)ږ۵)0) 


د تعادل دحالت د تودوخې په درجه کې د کاربنډای اکساید فشار د انفکاک د فشار په نوم 


(یسصصعمصهوم وى ص)- ه811( ( تقطيرکرل ):مايع چې جوش او بړاس يی بیرته سوړ . 
مايع او جمع شي . دغه عمليه د تقطیر په نوم او لاسته راغلې مايع د دستلات په نوم یادیږي. 
هغه مواد چې په مایع کې حل دي د تقطیر په واسطه جلا او خالص کيدای شي . 1 
76 05070۷6 , 0116600:نل وګورئ. 


٥(‏ 8 هوصصمصه صصصه‌ی دس )-۶ ٧٧۵٥6‏ 16501160( مقطرې اوبه ): د تقطیر په واسطه‌لاسته 


راغلې خالصې اوبه د مقطرو اوبو په نوم یاديږي. 
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"91171۷0006۷۷1 , 0:6:10606 1:10۶ ( ډاي سلفر ډاي کلورايد . سلفر مونو 
کلوراید ):سره نارنجي مايع (ر()52 ) ده جوړښتي فورمول یی (5-01- 1-5 ) دی. د محلل په 
توګه کارول کیږي. 


هنه مسطملسده:7رم , نه ه۵ (٧۷)عنسنم‏ له ن1( ډاي سلفورک(٧۷‏ ) اسید . پایرو سلفورک 
سلفورک اسید کې د سلفر تري اکساید د حل کیدوڅخه لاس ته راځي. 


-() .هرلا بت "9 وه ٥)‏ 


(کقصهصتص5)-00:00366(ډاي تیونیت ):د ډي تیونک اسید مالګه ده اود (",8:0) ایون 


6 10010( ډاي تیونک اسید ): یو غیر عضوي تیزاب(,11:5:0 ) دی. 
6لډ اي تیونایت ): 501006316 وګورئ. 
٥ 06‏ ن1 (ډاي تیرنرس اسید ):4۵ن۳ 3 ع نصنا مهه وګورئ. 


(11۷٣1601 , ۱1۷316۱ -) 681 8۵767 687(‏ دوه ولانسه ): چې ولانس یی دوه وي. 
( :7-030 6)- 06 750- 1٠(د‏ ډ.ل ایزومیر ):اپتیکی فعالیت . راسیمک مخلوط وګورئ. 


1/٥٨03 0106 :7‏ نع صن وګورئ. 
6 ن: 0071817010106 6ل وګورئ. 


60 :عفن مملسکاحصاعهصنه روګررئ. 
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٨۵‏ یا 0 نه :001616٥‏ 0775 :060( ډي اکسي ریبو نیوکلیځیک اسید ): د ژوندي موجود د 
حجرې په هسته کې د د کروموزومونو د جوړښت اساسي برخه ده . چې له یو نسل څخه بل نسل ته د 
ارئي خواصو د لیږدولو دنده لري. ( 10۸ ) یو نیو کلیځیک اسید دی . چې د نیوکلیو ټاید له 
دوه لړونو څخه جوړ دی » په کومو کې چې بوره د ډي اکسي ريبيوز( ( 01:74 ) او قلوي د () 
6 59030106 ,۱1017106 ې ,۵060106) څخه عبار ت دي (- د ( 1۷٨‏ ) سره یی پر تله کړ ئ). 
واسطه تړاو رامنځ ته کیږي . او یو فنري شکله ماليکول ( 111 0600516) جوړوي . د ژوندۍ 
حجرې د د تقسيميدو پر وخت ( ۷۸ (1) داسې تقسیميږي . چې دوه نوي رامنځ ته شوي 
مالیکولونه هریو کټ مټ د لومړني (د موراو پلا ر ) مالیکول په څیر وي .بيا د لومړنيو دواړو 
لړونو تر منځ هايدروجني اړیکې شليږي او دواړه لړونه جلا اود لومړني فتري شکله مالیکول په 
څیر رامنځ ته کیږي. لاندی( ( ۷٧۱مخ)‏ )شکل وګورئ. 


(00٥416 ۵6٥4 , 06‏ دو دیکا نوئیک اسید . لاوریک اسید ): د غوړیو تیزاب 
دي . سپين کرستلونه لري . نسبي کثافت یی ( ۰۰۸) دی . د ویلي کیدو نقطه یی ( ۴۴) 
8 )دی 


6 دوديکین ): مستقیم ځنځیر لرونکې الکين( 11-0112 «(:11:))11) ) دی.د 
پترولو څخه لاس ته راځی اود ( 0٥06710602606‏ ) د لاس ته راوړلو لپاره کارول کیږي. 


6 دوډیکايل بنزين ): دا ماده د بنزین او دو دیکین د تعامل څخه لاس ته راځی 
.كيمياوي فورمول يی( 11:7م)),,:11:))11) )دی 


1 
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د ۵ 1 او ۵١۱د‏ مالیکولو جوړښت پرتله کړئ. 


(تصهصه هم-1107( درلرمایت ):د کلسيم مګنيزيم کاربونیت منرال( . ۵60 
٧.‏ )دی. 


57 دونر . ورکونکی ):۱000 6006001631 36000 00007 وګورئ. 
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16 ,, 10003( دوپا): د امیو اسید (17705106) څخه مشتق ماده ده. 


96 دوپ امین ): یو ( )٥/660013:0106‏ دی . د ادرینالین او نور ادرینالین د سنتیز د 
لومړنیو موادو څخه دی. په مغز کې د ( 060708305107167) دنده لري. 


(عته 67 م0 )- 4-0:٥٥‏ (ډی اربیټال ):اربیټال وګورئ. 


(مکعی مھوصسه ھت)- ٥٥:4‏ 40016( ډېل بانډ . دوه غبرګه اړیکه ): کيمیاوي اړیکه وګورئ. 


کندهصهاعط , (0٥01٥ 06: 64٥‏ ډبل د یکمپوزیشن ): د راډیکالونو د تعویض 
کیمیاوي تعامل دی. لکه: 
(؟)1)ع۸ دې ()ه)ږ0٧١(ا‏ ب- (۹ه٨1۳۴)1)۵ ٣‏ (۹ه),)١٧‏ ۸ 


(عسمه موصسمصد )- 5۵1۱ 000016 (ډيل مالګه ): کرستلی مالګه چې د دوه ډوله انیونو اویا دوه 
ډوله کتیونو څخه جوړه وي. لکه (:1860 :۵۴0 )ونور 

(ته67/م)- 0016 (دوبلیت ): د سپکتري خطونو جوړه چې پر سپکتر یوخط ښکاري.لکه 
هغه خطونه چې د سوډیم((1) خط جوړوي. 


65 0۳(د ډاو پروسه ): دبحر له اوبو څخه د مګنیزيم د جلاکولو یو متود دی. دلته 
کلسیم هایدروکساید دبحر په اوبو کې اضافه کوي او مګنیزیم هایدرو کساید رسوب کوي. 


65 ۶ د ډاون پرو سه ):د سوديم کلوراید د مذابې څخه د الکترولیز په واسطه د 
سودیم د لاس ته راوړلو متود دی. 


6 28-067601 :1070(د سیمابی قطرو الکترود ):007 1201370873 وګورئ. 


1 1(7۷( وچه بطرۍ ): هغه بطرۍ ده چې الکترولیت یی د خمیرې په څیر نه بهیدونکي یا خو 
جامد موادوي .ځينې وچې بطرۍ یو جستي پوښ لري . چې هغه د ځینو مالګو( ( لکه امونیم 
کلوراید هر ) دخمیرې څخه ډک وي او په منځ کې یی کاربني میله ايښودل شوې 
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وي .له جستي پوښ د منفي الکترود . کاربني ميله د مثبت الکترود او د مالګې خميره د 
الکترولیت رول لوبوي .د لاسي راډیوګانو او حساب د ماشینونو بطرۍ وچې پظرۍ دي: 


6 7( وچ کنګل ): جامد کاربنډای اکساید د سړوبی په توګه کارول کيږي اود ستندرد 
فشارلاندې په(-۷۸) سانتيګراد کې تصعید کيږي . نو ځکه د وج کنګل په نوم یاديږي. 


56(ډیفرینسیال سکين کالوري متر ): 30317515 1767031 وګورئ. 
(۸٨‏ ډیفرینسيال ترمل انالیز ): 0317515 106081 وګورئ. 


1 - 06000( 1( دوبنیم )یو رادیو اکتیف . انتقالي عنصر دی .|تومي نمبر یی ۵ دی اتک 
ته نژدې د دوبنا په ښار کې د یو ګروپ پوهانو لخوا په مصنوعي توګه په ډیر کم مقدار ( صرف 
څو اتومونه ) لاس ته راوړل شوی دی. . 


7 285 04 1001608( د دولانګ او پیتی قانون ): د جامد عنصر مولري حرارتی ظرفیت( 
)٧‏ تقريبا (31) کيږي. دلته( ) د غازونو عمومي ثابت دی. 


6 1( د دوماس متود -١:)‏ په عضوي مرکب کې د نایتروجن د مقد ار د پیژندلو یو 
متود دی.٢-‏ د وزن کولو له لارې د بې ثباته مايع د نسبي مالیکولي کتلې د معلومولو متود دی. 


747 زم)- (1016٥‏ دوپلیت ):د کو ولانسي اړیکی د جوړولو الکتروني جوړه د دوپلیت په 
نوم یادیږي. 


887 1:1( دورالومن ):دالومينیم . مس . منګنيز او مګنيزيم څخه جوړ الیاژدی. 


060 0((زدوت فلز ):د مس او جست الیاژ دی . چې نازکه ورقې تری جوړيدای شي اود 
طلایی ورقې په څیر ښکاري. : : 

٠‏ 6 (ډای لازر ): د لازر یو ډول وړانګې دي . کوم چې فعال مواد یی رنګ دی. 

5 رنګونه ): عضوي مرکبونه دي . کوم چې کانج وګیت دوه غبرګې کیمیاوي اړیکې لري. 
دلته هغه ګروپونه . کوم چې رنګ منځ ته راوړي د ( 1:0:6ع0::00:٥١)‏ په نوم اوکوم ګروپونه چې 
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په خپله رنګه نه دي د کروموفور په رنګ جوړونه ښه اغیز کوي د ( 6705 ۵0::0) په نوم 
یادیږي .زو رنګي مواد د ( --۷-) ګروپ لري( ازومرکبونه وګورئ. ) اسيد رنګي مواد هغه 
دي . .. په کومو کې چې کروموفور د تیزابي بقیې ١‏ لکه 150,0 ) جز وي. دا رنګي مواد د 
پروتیني تارونو ( لکه وریښم او وړۍ ) |د رنګولو لپاره کارول کېږي .غورجن رنګي مواد په اوبو 
کې نه حلیږي. دغسې مواد د کیتون( (-00-) ګروپ لري. 


وس مع وممصهم مه عصسصصمصهسمص)حسمهنفطصنانمېه ٧٥16‏ ز(1 متحرک تعادل ): گيمياو ي تعادل 


وګورئ. 


(کسوصسع)- 66 ه107 (دینامایت « ډيناميت ) : لومړنی ډیناميټ الفرد نوبل د 
نتر وګلیسرين څخه جوړ کړي و . د نتروګلیسرين جوړښتي فورمول لاندې دی. 


د( 0- حل) 


١ 
5م‎ 070 


١ 
00م‎ 
م1170‎ 


نترو ګلیسرين ټینګه مایع ده . چې په اوبو کې نه حلیږي. دغه مواد ډیر ژر چوي ( انفجار 


کوي ) . نو ځکه انتقال یی سخت دی. دغه مواد په ځانګړي جاذب کې جذب او ډای نامیټ تري 
جوړوي . کوم چې په اسانۍ وړل کیږي. 


ولک (قسحه مم سم)-: :1/2 ( ډ ی سپروسیم ) : نرم نقره یی رنګه فلزي عنصر دی . د 
لانتانو تیدونو يه ډله کې راځي . سمبول یی ((1) . اتومي نمبر یی ( ۲۲) نسبي کثافت یی 
(۵۵۷. ۸ اتومي کتله یی( د ٧‏ ) » د ویلي کيدو درجه یی ( 0 ) سانتيګراد اود جوش 
درجه یی ( ۲۵۲٢۲‏ ) سانتيګراد ده. 


676 760 ( ډستکتک ګډوله ) : د موادو ګډوله ده چې د ذوب نقطه يی ثابته او 


اعظمی ده. 


-187- 


(فعمه 0 67:٣‏ د هتصصی صه)کامهھهعمهه (6٥1086007‏ د ایېولو سکوپی ثابت ) : 


اییولوسکوپي وګورئ. 


1780 هن 7:0 6 د )0 :00110( ایبولو سکو پي ) ): د خالص محلل په پرتله په دغه محلل 
کې د غیر مفرې مادې د محلول د غليان د درجې د لوړيدو له مخې د حل شوې مادې د مالیکولي 


کتلې معلومول د ایبولوسکوپي په نوم یادیږي .یعنې لیکو چې: 
۸-۴٢‏ 


دلته()- دا - )٢‏ د خالص محلل په پرتله د محلول د غليان د نقطې لوړیدل دي . چې( دا) د 
محلول د غليان نقطه او )١١(‏ د خالص محلل د غليان نقطه ده.(مک1 )د ایبولو سکوپي ثابت او ( 

د حل شوې مادې موللي غلظت ښېي. که په ۰ 47 174747 ) کې د حل شوې مادې 
مقدار (۷) ګرامه وي .نو -٧۷ /٧٨(‏ ) کيږي . چې ٧(‏ ) د حل شوې مادې ماليکولي کتله ښېي. 
2 


۸٨ (‏ /۷۷) م1 - 1 
97 هم وګورئ. 


(٨0:58 01‏ د اډیسن حجره ):د نکل- اوس سپنې اکومولاتوروګورئ. 
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۵٥ - 14‏ 16060:::06061330606/زه ( ايتایلین ډای امین ټټرا اسیتک اسيد ): 
سپين کرستلي پودر دي. په قلویاتو کې منحل . په اوبو کې لر منحل او په ډیروعضوي محللونو 
کې نه حليږي. څلور اساسه تیزاب اود کامپلکسونو مهم مرکب دی .چې د فلزونو د ایونو سره 
شیلاتونه جوړوي. جوړښتي فور مول یی لاندې دی. 


005)-دل) 192-()1)0 


١ ١ 
١ -ر11272-‎ 112-۷ 


١ ١ 
1006-27 0005-حل)‎ 


د دې مادې ډای سوډيمي مالګې ( کامپلکسیون-111- ) په صنعت کې د اوبو د سختۍ د لیرې 
کولو لپاره او هم په تحليلي کيمیا کې له(۲۰) څخه زیاتو عناصرو د پیژندلو لپاره کارول کیږي. 


6 ۱6۱0ی: د کیمیاوي تعامل په پایله کې په مايع کې دغاز پوکڼۍ جوړیدل دي. 


88( اغیزمنتوب. مفیدیت » مؤثریت ): د حرارتی انجن مؤثریت () په لاندې ډول 
افاده کیږي. 
له / -۲٢٧‏ ټی 


دلته( ۹6 ) هغه تودوخه ده کومه . چې په انجن کې تولیدشوي ده او( )٧٧‏ هغه کار دی . کوم په 
دغه انرژۍ ماشین اجرا کړی دی. 


) :1/0166( ایفولوریسنس ): د کرستل هايدریت اوبه له ‌لاسه ورکولو پروسه چی په 
پایله کې یی د کرستل پر مخ پوډري رسوب جوړيږي » د ایفولوریسنس په نوم یادیږي. 


90 الایفيوژن ): د ډیرو کوچنیو سوریو ( چې قطر یی د مالیکول د قطر سره پرتله کيدای 
شي ) د غاز د مالیکولونو یو یو وتل ( چې په خپل منځ کې ټکر ونه کړي ) د ایفیوژن په نوم 
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یادیږي. د غاز د مالیکولونو د ایفیوژن نسبی سرعت د اړوند غاز د کثافت دجذر مربع ( )۷٧‏ 


سره معکوس تناسب لري. 


6ل نه )ه8( البرت انشټین ۱٩۹۵۵-٨۸۷۹١‏ ) : په جرمني کې زیږید لې امریکایی فزیک پوه 
دی . . چې په ١١‏ ۰٠کال‏ د سویس تابیعت پانه اخستې ده په ۱١٩١‏ کال یی د نوبل جایزه اخستې او 
پر ۱۹۳۴ کال بيرته امريکا ته ستون شوی دی. البرت انشټین ډیر نامتو ساینس پوه دی خو 
نوموړي په ۱۹٩١‏ کال د امریکا جمهور ریس روزولت ته خبر ورکړ چې هتلر اتومي بمب جوړوي 
ء هغه وو چې امریکا اتومي بمب جوړ او په دویمه نړیواله جګړه کې یی پر جاپان وغورځاوه. 


6هن ۱۳25060( د انشټین معادلی ): 


: کال انشټين دیوې ذرې د کتلې او انرژي معادلیت داسې وښود‎ ۱۹١۰۵ پر‎ ١ 
8-۴ 
د رڼا سرعت ښېي.‎ ) ١ ( دلته() د ذرې انرژي » ( 19) دذرې کتله او‎ 
د رڼا تر اغیزلاندې دیوې مادې څخه د ازاد شوې الکترون کنتیکي انرژي انشتین داسی‎ ٢ 


وښودله: 
۷-- ادا - 110871 


دلته ( 110037 )د الکترون اعظمي کنتيکي انرژي ») #) د پلانک ثابت . ( (۶) د راغلې رڼا 


فریکونسي او( )٧‏ د کار د تابع په نوم یادیږي. 


٥‏ (تصتله ی 2 د)حصسنمنه1:56١‏ ) انشټينيم ): رادیو اکتیف فلزي انتقالی عنصر دی. اوپه 
اکتانوئیدونو پورې اړه لري.اتومي نمبر یی ( ۹) د ډیر ثابت ایزوتوپ  2700375(‏ ,1 ) 
کتلوي عددیی(۲۵۴) دی. دا عنصر(0810:50 . ۸) پيژندلې دی. 
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4876 م۴ 11856 ( الاستیکي ټکرونه ) : هغه ټکر په په کوم کې . . چې د ټکر وروسته د ټکر 
کونکوذرو عمومي انرژي د ټکر دمخه د هغوذرو د عمومي انرژۍ په اندازه | و ثابته پاتې شي د 
الاستیکي ټکر په نوم یادیږي .یعنې هغه ټکر چې په هغې کې د ټکر کونکوذرو کننیکي انرژی د 
انرژۍ په نورو ډولونو نه اوړي الاستیکي ټکر بلل کې لکن اتومونو تک مګر د 
ماکروسکوپیک ذرو ټکر الاستیکي ټکر نشي کيدای ء داځکه چې لوی اجسام د ټکر پر مهال 
ګرميږي.اود لویو اجسامو د ټکر په نتیجه کې د مالیکولونو دوراني حرکتونه او هم په مالیکول 
کې د اتومو اهتزازي حرکتونه تنبه کیږي. 


(سممه مه عصمسصعه رد مهصساّله صرم)- 67 1۹ 000016 ۳1687631 ( دره پو ښې بر قي طبقه) : کله 
چې یو الکترود په محلول کې کیښودل شي . نو دلته د الکترود پرمخ د یو ډول چارج لرونکو ذرو 
طبقه جوړه اود محل له لورې ددې طبقې مخالف چارج لرونکو ذرو بله طبقه چې د لومړۍ طبقې 
سره موازي ده رامنځ ته کیږي. دالکترود پرمځ د برقي چارجونو دا ډول دوه طبقې د دوه پوښې 
برقي طبقې په نوم یادیږي. 


(3 ۵7 م6 7د)-۰ 37 :٥ه‏ 115 ( الکترو انالایزس- الکتروانالیز ) : د الکترولیز پر 
بنسټ د کيمياوي موادو د مقداري تحليل یو متود دی. دلته د الکترولیز دالې په یو الکترود 
کې د آزادې شوې مادې مقد ار ( (وزن ) معلوموي . په دې طريقه د کیمیاوي موادو په ترکیب کې د 
مبین:: .نکل او سرب مقدار معلوموي او هم دګډولې اجزا یو له بله جلااکوي. 


همو مصص ه صصسمصمسه معهند)حااص له نحمهط ه16٨‏ زالکتر وکيمیاو ي حجره ٥1:)‏ 


وګورئ. 


کص ‌صمصمصصعد عسمومه کصسصمه هه مصمګصىعصعصسد)- ٥٧٥۷۵۱ن٢ه‏ 1 ۳:٥‏ ه166٨(‏ الکترو کيمیاوي 
معادل ): ديوه عنصر هغه کتله ده چې دیو کولومب چارج په واسطه ددغه عنصر ایون لرونکي 
محلول(مذابې د )د الکترولیز په بهیر کې ازادیږي .6 6 13۷۷ ۳٥108‏ وګورئ.) 


(سبوم همهم صکصمه هه معمه ند)حمهه؛ له :۳ ه1 الکتر وما وي لړ ۍه ): 


6 6 066600 وګورئ. 
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(مهسسهمګهن صت)- 07 ۰نه 81600 (الکترو کيمیا ): د فز یکي کيمیا هغه څانګه ده چې د 
کیمیاوي تعاملونو او برقي جریان تر منځ د 000 څيړي . په الکترو کیمیاوي 
حجرو کې د کیمیاوي تعاملونو په پایله کې د برق د جریان رامنځ ته کیدل او په الکترولیز کې د 
برق دجریان په واسطه د کیمیاوي موادو تجزيه کیدل د الکتروکيميا د مهمو بحثونو څخه دي. 


(مسن همه کهسه منهمګعهصد) دمام هعع ٨1:00:03:‏ زالکتر وکروماتوګرافی ) 


الکتروفوریز وګورئ. 


سسمھصم همه صدصسصصصسصمه مګصحوعصد) حمهنمهه نه ې (١16606:‏ الکترو سایکلک تعامل ) 

د یو کانجوګیت مالیکول په دواړو سرونو کې د کاربن د اتومونو ترمنځ د سګما (6) اړیکې 

په (د (د پرانستي ځنځیر څخه کړۍ جوړيدل ) ) او پر ځای یی په کانج وګیټ مالیکول کې د 
۶) اړیکې کمیدل د الکترو سایکلک تعامل په نوم یادیږي لکهلاندیالعتروسايکلک 


دد 
یم 
۷ 


0 


7 ۳ت)- 8160600٥‏ ( الکترود ) : په برقي حجره کې هغه هادي چې الکترونونه ذ يره 
کوي یا الکترونونه لیږدوي 00 په نوم یادیږي .الکترود د نیمې حجرې په نوم هم یادیږي 
.د الکترولیز د الې هغه الکترود چې د خارجي مستقیم برق د منبع د ( « ) قطب سره وصل وي د 
انود په نوم اوهغه الکترود چې د خارجي مستقيم برق د منبع د منفي ( (-) قطب سره وصل وي د 
کتود په نوم ياديږٍي . دلته د محلول ( ( مذابې ) ) څخه کتيونونه کتود ته ځي او احیا کيږي او 
انیونونه انود ته ځي او اکسیدایز کیږي. 


116600 67016 82 


(توصتصه همه مګه«د )حلھنامها هم 816002٥‏ ( الکتر ودي پوټانسیل ): په یوه برقی نیمه 
حجره ( الکترود ) کې یو هادي او ددې هادي ایونونه لرونکی محلول په پام کې نیسو . په دې 
برقي نیمه حجره کې د هادي او محلول ترمنځ ایونونه تګ را تګ کوي اود تودوځې په ټاکلې 
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درجه کې د هادي او محلول ترمنځ د ایونو په تک راتګ کې تعادل را منځ ته کیږي ۰ وخت د 
هادي اومحلول تر منځ د برقي چارج توپیر ټاکلی قیمت لري اود الکترودي پوتانسیل په نوم 
یاديږي . د الکترودي پوتانسیل مطلق قیمت معلومول مشکل کار دی نودالکترودي 
پوتانسیل د مطلق قیمت پر ځای د هغه نسبي قیمت معلوموي او د الکترودي پوتانسیل په نوم 
یی يادوي. ددې کا ر لپاره داسې یوه الکتروکیمیاوي حجره تیاروي . چې يو الکترود یی همدا 
امتحاني الکترود او بل الکترود د هایدروجن نارمل الکترود ( د هایدروجن دنارمل الکترود 
پوتانسیل صفر منل شوی دی 0- »0 ) کاروي. اوددې حجري محرکه برقي قوه ( خا) اندازه 
کوي اوبيا د لاندې معادلې څخه د امتحاني الکترود الکترودي پوتانسیل(.( ) حسابوي. 


ېه - پل ے تا 


په ح ط 
لیدل کیږي چې د امتحاني الکترود الکترودي پوتانسیل( » ) د هغې حجرې د محرکې برقي 
قوې( عوکر سر د و 


(حمته #مه صن مد) هن رل47ه 1۳15 (الکترو دیالایزس - الکترودیاليز ): د الکترولیز په 
یوه ځانګړې اله کې د بحر د اوبو ( تروو اوبو ) څخه خالصې اوبه لاس ته راوړل د الکترو ډیالیز 
په نوم یادیږي .د الکتروليز دغسې اله یوه برقي حجره ده چې دوه( مثبت او منفي ) الکترودونه 
پکې درول کیږي. اود الکترودونو تر منځ داسې پردې چې يا مثبت او یا منفي ایونونه ترې 
تيریدای شي یو تر منځ قطار درول کیږي . کله چې برق چالان شي . نو ایونونه له محلول څخه د 
الکترودو په لور ځي . اود الې په یو قسمت کې خالصې اوبه اوپه بل قسمت کې يی ډیر غليظ 
محلول جمع کیږي. 


(فسصه نه 00:6 ٢‏ 0 ند)-6 81000646606 (١816‏ الکترو لیرمينیسنس): لیومينسنس 


وګورئ. 
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(دسصه مع ست)ععونه راه 810 ( الکترولایزس - الکتروليز ) ) : دبرقي جریان په واسطه د 
الکترولیت تجزیه کول د الکترولیز په نوم یادیږي. د الکترولیز په جریان کې په کتود کې د احیا 
جرو دوو د هدو ( فلزات یا د هایدروجن غاز) په کتود کې 


سه بو ٧١١‏ 


اوپه انود کې | کسیدیشني عمليه صورت مومي اود اکسیدیشني تعاملونو حاصلات په انود 
کړازادبیی 


٨۶ - ب جحږ‎ ٢ 


په دې ترتیب په محلول کې حل الکترولیت تجزيه کيږي اود ایونو څخه یی فلزونه او غیر فلزونه 


(تسهمګو‌ن دد)ح )6 ز1ه 2161 ( الکترولیت ) : هغه مایعات . کو م چې مثبت او منفي ایونونه 
لري اود برق جریان ورڅخه تیريږي . د الکترولیتونو په نوم يادیږي . ویلې شوې مالګې . 
قلویات او تیزابونه اوهم ددغو موادو محلولونه د الکترولیتونو په ډله کې راځي .۰( سودیم - 
سلفر ) ګلواني حجرې برق تیرونکي جامد ایوني مواد هم په الکترولیتونو کې حسابوي .وم 
الکترولیت چې په اوبو کې د حل کیدو پرمهال لږه برخه یی په مثبت او منفي ایونو ټوټي شي د 
ضعيف الکترولیت په نوم يادیږي. 


(فسسوقصمم مر مهوم مصصتصسه مه تد)حمههنه هد:ن ل6 زله ق16٧‏ ( الکترو لیتیکي 
انفکاک ):د قطبي محلل د مالیکولو تر اغیز لاندې شر 
وون 0 .د بیلګې په توګه په اوبو کې 
دمالګې د تيزاب الکترولیتي انفکاک داسې ښودل کیږي. 


٢)م‏ (بلا مه 11.(0 مې 1۲1 
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(()مې ٢‏ ېه 1٢)‏ 
1 1681766( الکترولیتی حجره ): هغه حجره ده چی الکترولیز پکی صورت مومی. 


(فصکه می مهه صصسصسسه مصګصعصسد)حمهنو هه 6٨‏ ز1ه6 ٨16‏ زالکترو لیتي تخریب ): هغه 


تخریب دی . کوم چې دالکتر وکيمیاوي تعاملونو له کبله رامنځ ته کیږي. 


(د٥٨‏ تفص صصسعصسصه مصګن مد)ککھع 06٥٥ ٥۵6۹٤‏ , 6٥ع‏ 6 17ه06 816 ( الکترو لیتي غاز . 
چاودیدونکی غاز ): د دوه حجمه هایدروجن او یو حجم اکسیجن ګډوله . کومه خي د اویو د 
الکترولیز څخه لاس ته راځي . سخته چاودنه رامنځ ته کوي اود الکترلیتي غاز په نوم یادیږي. 


(١166176 6 6‏ الکترولیتی تصفيه )د الکترولیز په واسطه د فلزونو تصفيه کول د 


597 111668101706 ( الکترولیتيکي بیلونه ) تت الکترولیز په بهیر کې د الکتروليز د 
سستم څخه د ایزوتوپونو دبیليدو د سرعت د توپیر له وجې د ایزوتوپونو د بیلونې یو متود دی 
. بیلګې په توګه د اوبو د الکترولیز پر مهال هایدروجن د ديتیریم په پرتله ژر په کتود کې 
ازادیږي او د الکترولیز په سستم کې درنې اوبه (ديتیريم اکساید ) زیاتیږي. 


(وصصصکصتع عسصوصصه ممهصسد)حممفهنقفهرز ‏ 8:60 ٨1668603‏ (الکترو مقناطیسی 


وړانګې ): د الکترومقناطیسي وړانګو د څپو اوږٍد والی په( 0 "107-10 ) واټن کې دی. 


- 1 ته ه۵ صګعګس-)حصصګا ‌م: 0666 (٨1600403‏ الکترو مقناطیسي سپکتر 
٢ 2ّ‏ دس 8 477 ز477 5157 "0 107 
) وړانګو او( 00070707000 ٥٤۹-۹‏ 0 


(وفسګمصصسهکسهمېنه٨د)‏ :810601( الکترو متالورجی ): د برقی جریان په واسطه 
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(هتصه ممصفصتمص ههه د)-ه 14 :ه1166 (الکترو مو تیف فورس » برقی محرکه 
قوه ): د برقي جریان د منبع برقي محرکه قوه )٠..1(‏ دهغې منبع د اعظمي برقي پوټانسيل سره 


(عتوووم مهم کصصمصهحصمصه سرد )حمهته؛ لهع نم ص 0 اه , 616010010۷٥ ٥60761‏ 16(د 
الکترودي پوتانسیل قطار . الکتروکيمیاوي قطار . د عناصرو د نسبي فعالیت قطار ): 
داقطار د عناصرو د الکترودي پوتانسیل د قیمت پر اساس ترتیب شوی اوپه محلول کې » په 
اکسیدیشني - احياوي تعاملونو کې د عناصرو نسبي فعالیت ښېي. : 
لاندې د یو شمیر فلزونو د نسبي فعالیت قطار ښودل شوی دی. 


۸۲۷ د و۸٨« ٣‏ ) د« ( || ) دح 8 د٢۲‏ د 7٨۸‏ دح ٧٤‏ د« ٣‏ )« ٤ا‏ 


دهایدروجن د نارمل الکترودي پوټانسیل قیمت صفر قبول شوی دی . هغه فلزونه چې په دغه 
قطار کې د هایدرو جن کيڼ لاس ته ځای لري احياګري فعالیت یی زیات دی او دتیزابونو څخه 
هایدروجن ازادولای شی 


(صه م20د )- ه166٨(‏ الکترون ) ): داتوم د جوړښت اساسي او ساده ذره ده. ددې ساده ذرې 
د سکون د حالت کتله( 107112 7؛ ٠‏ چارج یی منفي او ( 6 17733 ) 


دی. پوزیترون د الکترون ضد ذره ده. 


21١ 6577‏ ( د الکترون د رانیولو مینه ) : هغه مقدار انرژي ده . چې یو اتوم اویا 
مالیکول یی دبل اتوم یا مالیکول څخه د الکترون د رانیولو پر مهال مصرفوي( ازادوي ). دا 
انرژي په( ) ښودل کیږي. 


(که 2۵۳ عسصصه‌م و ند)-ه هصق 8166600( الکترون رانیول ): دا اصطلاح په لاندې حالتو 
کې کاروي. 
الف- - یو اتوم یا مالیکول . چې اضافي الکترون ران نیسي او په منفي ایون بدلیږي. 
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نف د رادیو اکتیف عنصر د اتوم هسته . چې هستې ته نژدي الکتروني پوښ څخه الکترون 
اا » نو دا الکترون په هسته کې د یوپروتون سره یو ځای کیږي نیوترون جوړوي اود () 
وړانګې ازاديږي . په دې جریان کې د عنصر اتومي نمبر یو واحد کمیږي. 


21600-05٥16‏ ( الکترون کمبود مرکبونه ): د کیمیاوي اړ یکې د جوړولو 
لپاره یوه جوړه الکترونونه په کار دي هدر د 
د کیمیاوي اړیکو په پرتله لږوي د الکترون کمبود مرکب په نوم یادیږي. په داسې مرکبونو کې 
کیمیاوي اړیکې څو مرکزه وي )وګورئ. ) 


(عسمه م نع مھعصصه صمګندد)-ح 018١0‏ ه6 ٨16‏ الکتر ون ډیفرکشن ): داتو : 
یامالیکول په واسطه د الکترونو د ټولګی شندل کیدل دی (011/7۵6607) وګورئ 


(7۶2 ه6۶5 70,۹75 هه 27)- ۱٥۰٢٥٨62315117‏ ( برقی منفيت ) : د يو عنصر د 
ایونایزیشن د انرژۍ (1) اود الکترون د رانیولو د انرژۍ ( ) دقیمتونو دمجموعې نیمایی ته 
دهغه عنصر د برقي منفیت قیمت واي اوپه(# ) ښودل کيږٍي. 


( 1 )1/2- ر 


باید زیاته شي چې یواځې د ایونایزیشن د انرژۍ اود الکترون د رانیولو د انرژیو د قیمتونو له 
مخې د عناصرو د کیمیاوي فعالیت . کیمیاوي خواصو . فلزي او غیر فلزي خواصو په هکله 
پوره سم قضاوت نشي کیدای . ولې برقي منفیت د عناصرو د کیمیاوي فعالیت | وکیمیاوي 
خواصو په هکله مؤثقه مشخصه ده . برقي منفیت عددي قیمت ښېي » . چې په یو مالیکول کې 
دکوم عنصر اتوم د بل کوم عنصر د اتوم څځه الکترونونه رانیولاۍ شي یعنې دهغه عنصر اتوم 
چې برقي منفیت یی زیات دی د هغه عنصر د اتوم څځه الکترون ځانته رانژدې کوي . کوم چې 
برقي منفیت یی لږدی. 


دد (الکتروني غاز ): دفلزونو د کرستلي جالیو په غوټو کې د فلز(- ) اتومونه ځای 
نیسي اود دې اتومونو اړوند ولانسي الکترونونه ( » د الکتروني غاز( 121170717 
عل دد غووږ دا ارد مون لوي 
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ټولې کرستلي جالۍ په غوټو کې د فلز(«) اتومونه خنثی کوي . د همدې الکتروني غاز( ) 


له کبله ده چې فلزونه برق اوتودوخه ښه تیروي. 


(سهه»ه همس« سهمګهو« )- همه :ه6 01 ه815( الکترون مکروسکوپ ): د کو چني شي 
د لیدلو لپاره په اپتیکي مکروسکوپ کې د رڼا وړانګې کاروي . او په الکتروني مکروسکوپ 
کې د رڼا پر ځای د الکترونود جریان څخه کا ر اخلي .د چې د رڼا د وړانګو د څپو اوږدوالی 
ټاکلی حد لري . نو په اپتیکي مکروسکوپ کې تر ټاکلي حده کوچنی شی نه شو لیدلای .ود 
الکترونو د جریان د څپو اوږد والی کولاۍ شو د را د وړانګو د څپو د اوږد والي څخه لاهم کم 
70704-0-000-0-000000-- د 575-| - 10) شیان و ويلو. 
وهه مېمصمه مهرد )رم ه وو 1166000 (ا لکتر ونو ګرافی ): د امتحاني موادو په واسطه 
د الکترونو د ډیفرکشن له مخې د غور و 8 
الکترونو ګرافۍ په واسطه د کرستلونو او مالیکولونو جوړښت څیړل کیږي. 


(دسسصهصهه ::0 6 ممصه‌مصه دد)- 7۸٣‏ ءنوزله‌مه هن نه ۲٥٣٥‏ ۳160601 ( الکتر ون پروب 
مکرو انالیز ): په کیمیاوي موادو کې د یوعنصر ډیر کم مقدار د معلومولو یو متود دی. دلته 
امتحاني نمونه د الکترونو په جریا ن بمباردوي . چې په پایله کې په نمونه کې د شاملو عناصرو 
د (۴() مشخصه يی وړانګې منځ ته راځي چې ددغو وړانګو دشدت له مخې په نمونه کې د 
شاملو عناصرو د مقدار په هکله معلومات لاس ته راځي . په دې متود په امتحاني نمونه کې دیو 
عنصرډیر کم مقار هم معلومیدای شي. 


600306۴55 0ه - ۳1660600 ( الکترون سپین ریزونانس ): دپارا مقناطیسی مادې په 
داخل کې د الکترونو د ځای د معلومولو یو سپکتروسکوپک متود دی. (10806570 وګورئ 
ٌ( 


) :د کوچنیو ذرو ( لکه الکترون‎ )٢٥- دد )- :ه816 ( الکترون ولت‎ ٣٥:77 
َِْ وسو یو اکترون ولت انردي د هغه مفدا وه‎ 


22 


0 6 110020 ( برقی عضوي تعامل ): د عضوي موادو د محلولونو د الکترولیز 
څخه د عضوي مرکبونو د لاس ته راوړلو تعامل د برقي عضوي تعاملونو یو مثال دی. ( 16016 
6۵6 ) وګورئ. 


متس( همګنت ند)ع لن مه6 81( الکتروفايل- الکترو فیل ): یون یا مالیکول. .چې 
الکترون پکې کمبود وي! 020002007207700 میت اتوئونه 
لکه(".0) اوځینې مالکولونه( لکه ,560 ) د الکتروفیل موادو په ډله کې راځي ۰ مواد 
دعضوي مرکبونو په مالیکول کې د منفي قسمت سره نښلي .1 006) وګورئ. 


57 ۱16600021176( الکتروفيلي جمعي تعامل ) ): جمعي کیمیاوي تعامل دی . د کوم په 
پیل کې . چې الکترو فيل ماده د یو مالیکول پر منفي قسمت( لکه دوه غبرګه کیمیاوي اړیکې 
٤-6‏ )برید کوي. دالکینونو سره دهلوجنونو جمعي تعاملونه د الکتروفیلي جمعي تعاملونو 
په له کې راځي. 


660 6 ه166 (الکترو فیلي تعویضی تعامل ): تعو يضي کیيمیاو ي تعامل دی . 
کوم چې پر یو مالیکول د الکتروفيلي ذرې د برید څخه پیل کیږي.د بنزين پر کړۍ ( پر آم ګرځنده 
الکترونو ) د مثبت ایون برید په دغسي تعاملونو کې راځي. 


(ده 0( ه مع صمد) ددع طصھای , ه7 00 11 الکتروفوریز . کته فوریزس ): در قي 
ساحې تر اغیز لاندې په مايع یا د غاز په چاپیرال کې د برقي چارج لرونکو کالوئيدي ذرو حرکت 
ته الکتروفوریزوا یی .د يلګې په توګه که کالوئيدي محلول په( لا ) ډوله تیوب کې واچول شي 
او بيا د تیوب په دواړو ولو کې د بفر محلول هم اضافه شي . دلته د کالوئيدي محلول اودبفر د 
محلول تر منځ د بيلتون پوله رګنډ د ښکاري .وس که د تيوب په دواړو خولو کې يو یو الکترود 
کيښودل شي او برق چالان شي » نو دبرقي ساحې تر اغیز لاندې د کالوئيدي او بفر د محلولونو 
تر منځ د بیلتون پوله په حرکت راځي او په مترګو لیدل کيږي . دلته د ذرو دحرکت سرعت د 
هغوی په چارج او د برقي ساحې په شدت او یو شمیر نورو عواملو پورې اړه لري. الکتروفوريز د 
کالوئيدي سستم د تحلیل اوجلاکونې لپاره کارول کیږي. 
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56 ااالاللکترو پلیتنګ ): د الکترولیز په واسطه يو فلزي سامان ته د بل فلز پوښ 
ورکول د الکتروپلیټنګ په نوم یا دیږي. دلته هغه سامان چې پوښ ورکول کيږي د الکترولیز د 
الې په کتود کې او هغه قیمتي فلز چې پوښ ترې جوړيږي په انود کې ایښودل کیږي. 


( 7 3ه: ٩‏ د)- ۷٥6‏ 6 :ه816 ( الکترو پوزيتیف ): هغه عناصر چی الکترونونه له 
لاسه ورکوي او په مثبتو ایونو بدلیږي( لکه فلزونه ) الکترو پوزيتیف عناصر بلل کیږي. 


(متعصه ٥,8۹‏ :۵ 2ه م6 5د)- ٥۰00‏ 81666031606 (الکترو والنت بانډ . الکترو ولانسی 
اړیکه . ایونی اړیکه ): 0600 606707681 وګورئ 


76 لکتروم ): د طلا او نقرې الیاژ دی . چې( ۵۵۰۰ - ۸٨‏ ) طلا لري. 
)21060 (عنصر ): ساده کیمياوي مواد چې د یوډول اتومونو څخه جوړ دي. 


(ه11ی ۹۵ 48 :0 0٧:13‏ صند)-8۵17016م ١16060479‏ ( ساده ذرې ) الکتر ون » پر وتون او 
نیوترون ساده ذرې دي. 
(فسصنهوم لاه 00:74 27)- 76۵00 ۳1606۱9 ( ساده تعامل ) : کيمیاو ي تعامل دی 


(مصصعمهم کلممه0 مسصعصه صهس)کام نه م 00108 1١163090٥ 0٥‏ ( د جوش د نقطی لو : يدل ) 
د خالص محلل په پرتله په دغه محلل کې دیوی غیرمفرې جامدې مادې د محلول د جوش نقطه 
لوړه ده .|وهرڅومره چې د دغې غیر مفرې مادې د ذرو شمیر په محلول کې زیاتیږي د محلول د 
جوش نقطه لا لوړیږي ( 1:627 ٥‏ وګورئ. ) 


587 6 ۱1120000002 ( الیمینیشني تعامل ) : هغه کيمیاوي تعامل دی چې په هغې کې یو 
مالیکول په دوه داسې مالیکولو تجزیه شي چې یو مایکول یی د هغه بل په پرتله ډیر کوچنی 
وي. 


56پیلویت ): کروماتو ګرافي ایلویشن وګورئ. 
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51 ا(ایلوينت ): کروماتوګرافي ایلویشن وګورئ. 


0 لیلویشن ):د جاذب له مخ څخه د مايع ١10601(‏ ) په واسطه د جذب شوې مادې 


پریمنځل اولرې کول د ایلویشن عمليه بلل کیږي. 
6587 لپیمانیشن ): د رادون(1) دغاز پخوانی نوم دی. 


:2( ايمیري ): يو ډول تیږه( سنګ) ده . چې په ترکیب کې یی کوروندوم(:۸1:0 ) ء 
مګنيتایت او هماتایت شامل دي. 


(ل 1 23)- هده( برقی محرکه قوه ): 166080:0001٥ 1016٥‏ وګورئ. 
70 خرو جی سپکتر ): 66060 وګورئ 
810( امپیریک . تجربی ): هغه نتايج چې د تجربې څخه لاس ته راغلی وي. 


(هنمسم هڼ معصمسمهمسمد)حھهسمصعه؟ له تنمهه ( امپیریک فورمول ): هغه فور مول دی 
چې دتجربي نتایجو سره سرخوري . خو نظري ثبوت یی په پام کې نه نیول کیږي. 


(فمتصصهتې2 )مهنکلمته ( ایملشن ): مايع په ماع کې د سپرشنی سستم دی . چې د نشر شوي 


نم 080000676 ( انانتیومیر جوړه ) : دداسی مالیکولونو جوړه ده چې یو یی چرالتی 
مالیکول او بل یی ددې مالیکول آینه یی تصویږدی . داسې مالیکولونه د قطبي شوې رڼا د 
قطبیت سطحه په مختلفولورو ولې يه يوه اندازه ګرځوي. 30117 000631 وګوری . 


5 اانانتیو میرونه ): 40717 000681 وګورئ. 


7 نانتیومورفيیز : ):۷77 ٥۵1‏ 000 وګورئ. 
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60306707( انانتیو تروپی ): ۵11006:07 وګورئ. 


۷۳7690 م2076صد)ے 000012670 ( اندو ترمیک .تودوخه جذابو نکی ) :په یو سستم کې هغه 
جریان په کوم کې چې د چاپیریال څخه په دغه سستم کې تودوخه جذبيږي د اندو ترمیک جریان 
په نوم یاديږي. لکه د یوې مادې ( سستم ) د ویلې کیدو او جوشیدو عملې . لاندې کیمیاوي 
تعامل هم اندو ترمیک تعامل دی. 


ه4 
وحد په ٨(ل)‏ دې ()ډدو)ب د( )د ) 


(عس مه )- رع 8:6 ( انرژي ) : د یوسستم د کار کولو استعداد د انرژي په نوم یاديږي . د 
انرژي او کار واحدونه یو دي. د شيانو تر منځ د جذب اودفع انرژي » برقي انرژي . هستوي 
انرژي . او کیمیاوي انرژي په پوتانسيلي انرژۍ کې راځي. او حرکي انرژي( کنتيکي انرژي )د 
کار په بڼه رامنځً ته کيږي . ديوشي په داخل کې داتومونو او ماليکواونو د کلتیکې او 
پوتانسيلي انرژیو مجموعه د هغه شي د داخلي انرژۍ په نوم یادیږي. 

07 ېر ین اولیټ ایون ): که د( ین اول ) )د مالیکول څخه هایدروجن ليري شي د ین 
اولیټ ایون لاس ته راځي . چې منفي چارج لري. 


(سسه ته)-8215( ين اولونونه ): کیمیاوي مرکبونه دي چې د - (0)011-- 011- ګروپ لري. 
٥٥٥-6001 .70‏ ا وګورئ. 


(ومصعنصنه ه 6 ه)-ام٥‏ :70( بډای کرنه . غني کونه ) ایزوتوپونو په ګډوله کې د ټاکلي 
ایزوتوپ زیاتول د بډای کونې په نوم یادیږي .د بیلګې په توګه د اتومي بمب یا هستوي انرژۍ د 
لاسته راوړلو په غرض د سنتريفيوژ په واسطه او یا په نورو طریقو د یورانیم په ایزو توپونو کې 
د ( 235-/1) زیاتول او یاهم په طبیعي یورانیم کې د ( ۳-239 ) ایزوتوپ ورزیاتول د بډای 
کونې په نوم یادیږي. 


(قصسصسعنه تصد) 20031( انتالپي ): د سستم ترمودیناميکي خاصیت دی. په ریاضي کې په 
لاندې ډول افاده کیږي. 
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ره ۍو اوا 


) انتالپي .( ) د سستم داخلي انرژي . ) ۶ )او )۷٧(‏ ددغه سستم فشاراو حجم 
د 7-7-71 نن در تودوخې په ټاکلې 
-48- ۱-1 ) په شرایطو کې جذب یا ازادوي. 
(فسههمتص)- :80 ( انتروپي ( 0 ترمودینامیکي خاصیت دی .و 
سستم ته د تودوخې په ( '7) درجه کې د ) 9) په اندازه تودوخه ورکرو پو دالتاهلوارتتو د 
ترمودینامیکي خاصیت( 707ر 


۸5- 7 


د انتروپي په مفهوم کې دیو سستم ډيرخواص لکه د سستم داخلي نظم . د سستم مالیکولي 
کتله . د سستم فازي حالت اونور ځای لري . هرڅومره چې د سستم په داخل کې بې نظمي 
زیاتیږي . دسستم انتروپي هم زیاتیږي .مدا ډول هغه ماده چې مالیکولي کتله یی زیاته ده . 
انتروپي یی هم زیاته ده .که سستم ته تودوخه ورکړل شي . دلته هم د سستم انتروپي زیاتیږي. 
د امورف موادو انتروپي د کرستلي موادو د انتروپۍ څخه زیاته ده.اونور. 

54 3«ه)- 87:6( انزايم ): یو ډول پروتیني مواد دي چې په بي وکیمیاوي تعاملونو کې د 
کتلست رول لري. 


7 الايپيمیريزم ):آپتیکي ایزومیري ده په کوم کې چې په مالکول کې د ( 6/6731) 
دوه مرکزونه وي. 30717 006631 وګورئ. 


70 210د)-6 806070( ایپینیفیرين ):ادرینالین وګورئ. 


2٥٥6 ۳ (1‏ ه٥٥٥٥‏ ) وګورئ. 


6 (پ اکساید ): سایکلک ایترونه دي . چې درې اتومه کړۍ لري .او په دغه کړۍ کې 
یو اتوم اکسیجن دی. د دغو مرکبونو فنکشنل ګروپ لاندې ښودل شوی دی. 
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ت# 0 
مل - 6 -- - 1 
0 
6 طظلا 025 ٥چ‏ ۴010031 م11 
6 071606 , 210600306 ( اپ اکسي ايتان . ايتایلين اکسايد ) :یې رنګه اور 


اخستونکی غاز( 0) دی. د ویلي کید وشن ( 1116 07ت7ن0 00 
ده. یو حلقوي ایتر دی . جوړښتي فورمول یی لاندې دۍ. 
دلل) - ل:11) 
۰ 
م0۱6 1 


6 لپسومایټ ):د مګنيزيم سلفیت هپتا هایدریت ( 711:0. ,250 )٧1‏ منرال دی. 


417 د اپسوم مالګه ) ): مګنيزيم سل سلفیت وګورئ. 


(فصصوهوکهم 8 :08۵8866 زژ)- 5016 0 600 (١)‏ دحالت معادله ) : د ر یاضي معادله ده چې 
دسستم د حالت دپارامترونو تر منځ مقداري ارتباط ښېي .که د سستم د حالت د پارامترونو 
څخه فشار( 7 ) . د تودوخې درجه( 1) او حجم(۷) په پام کې ونیول شي » نو د ایدیال غاز د 
حالت معادله د اسې شکل لري. 


۱۷ - ١) 


دلته(«) دغاز دمولونو شمیر او( ) د غازونو عمومي ثابت دی. 


(فصصمصمعهم فلمصه صمتصھح )علهعمصسستصنانمې۳ ( تعادلی حالت ) : فز پکی یا کيمياو ي 
جریان چې همزمان مستقیم او معکوس لورو ته صورت مومي اود ټاکلیو شرایطو لاندې د 
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وايي .د بیلګې په توګه په اوبو کې د د لږمنحلې مالګې انحلال په پام کې نیسو .دغه مالګه تريو 
حده په اوبو کې حليږي اودتودوځې په ټاکلې درجه کې کله چې ددغې مالګې مشبوع محلول 
جوړشي . . نو په محلول کې ددغې مالګې دځل کیدو او ه مخلړل څخه د مالګې د جلاکيدو ( 
رسوب کیدو ) سرعتونه مساوي شي .په دې حالت کې دمالګې غلظت په محلول کې ټاکلی او 
ثابت قیمت لري. همدا ډول رحعي کیمیاوي تعامل په ټاکليو شرایطو کې تعادلي حالت ته رسي. 
او په تعادلي حالت کې په تعامل کې دټولو شاملو موادو غلظتونه معین! وثابت وي. 


مس ه صمصصهم ھعصهھع م٥‏ )حامھوکممه صمصسسصتطنانمو8ر دتعادل ثابت ): له نصعحطل 


70 نن وګورئ 


فسه همصص۵م 5 38)- 1٧۷‏ مه نې( د تعادل قانون ):دتعادل ثابت وګورئ. 


(ه ته مصصعصه توصصصاد )کامنه‌م (1۷۵1606٥‏ د تعادل نقطه ):د تيزاب -قلو ي د تتر په 
پروسه کې هغه نقطه چې د خنثي کونې دتعامل ختم ښېي د تعادل د نقطې په نوم یاديږي. ( 
اندیکاتور وګورۍ ). 


(هسم مه م8 مصصعص‌ نه م21 )ح٥ه‏ 00076 8۹0۷۵1606 (معادل نسبتونه ): 026001641 


0690 وګورۍ 


(عصععھ عص تھصمھدد )حاطعونه 8۹01۷٥46: ٧‏ ( معادل وزن ): دیو عنصر د ګرامو نو شمیر . چې 
د یو ګرام هایدروجن سره مکمل تعامل کوي یا یوګرام هایروجن په یومرکب کې تعویضوي د 
هغه عنصر د معادل وزن په نوم يادیږي . همداډول دیوعنصر د ګراموشمیر چې د لته راه 
اکسیجن سره مکمل تعامل کوي یا اته ګرامه اکسیجن په یو مرکب کې تعویض کړي د هغه 


عنصر د معادل وزن په نوم یادیږي. 


(سصمعلهد یه ھ کصھ‌صمھوصصصدد )- 1 ۱ ز٢٠۲٧‏ 80/۵160 ( دمعادل وزنونو قانون ): کیمیاوي 
مواد د معادل وزنونو په تناسب يود بل سره تعامل کوي او کیمیاوي مرکبونه جوړوي . دغه 
قانون د ریاضی معادلې په واسطه داسې افاده کیږي. 
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10:7 / 101- م٥‏ / عا 
دلته ( :) او (::) د (1) مادې معادل وزن او کتله »)او (ده«) د (2 )مادې معادل وزن او 


1 -( 068 3) 87570 (اربيم ) د لانتانوئيدو له ډلې فلزي عنصر دی 00 
اتومي کتله یی ( ٧. ۲٢‏ ده .نسبي کثافت يی دسانتيګراد په ٠(‏ ۲) درج وکې ٠۰٢‏ . 

ویلي کیدو درجه یی ۱۵۲۹ سانتیګراد اود جوش درجه یی ٨۸۲۳‏ سانتګراد ده 0 

کال(موسادر ) پيژندلي دي. 


۳:211( ارګو کالسي فیرول ):ويټامین((1) وګورۍ. 


1 (ارګوستیرول ): یو ډول ستیرول دي . چې الجي . فنجي اونباتاتو کې پيدا کیږي. 
د اوترا فیولت وړانګو په واسطه په ویټامین( 0) اوړي. 


٨64(فوتو‏ الکترون سپکتروسکوپي وګورۍ ) 
5الالکترون سپين ریزو نانس وګورئ ) 


)0 ن هه منمه 631 ه865 ( ضروري امينو اسيد ): امينو اسيد دی چې په کافي اندازه په 


عضویت کې نه جوړيږي او په غذا کې بايد واخستل شی . , 175106 , 218660106 , 28600106 
(عمنمصمنطاعص ,مهن 01:76) ددغه امینو اسيدو مثالو نه دي. 


6ه ه885( ضروري عنصر ): هغه عناصر چې د ژوندي عضویت د نارمل نمو . ودې 
او سلامتیا لپاره ضرور دي. 


۲۵١7 6‏ ۳6561( ضروري عضوي تیزابونه ): هغه عضوی تیزابونه چې په نارمل مقدار 
دیو ژوندي حیوان په غذاکې ضرور دي. 
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(ءمسه ( ٥م(‏ د)- :۳:35 ( استریفیکیشن . استرجوړيدنه ): د الکول او تیزاب 


تعامل دی . چې په نتیجه کې یی اوبه او استر جوړیږي. لکه: 
0 


| 
لادلل د فللیه- لانا ح -.٩‏ وق حےء وللى)- ت۴ لالا :ن قلطل) - کد لها 


اوبه . متايل بنزونيټ س- ‏ پبتروتيکاسيد - هتاتول 


(س مس( د سصصسهنى)85006 (استر ): د استر عمومی فورمول(٤-‏ 1-000 ) دی. د استر د 
هایدرولیز څخه بيرته اړوند الکول او تیزاب لاس ته راځي. 


1) ))()()۴ ښک لا(ل))) اى ()بیلال د‎ ٧٢(( 


د استرهایدرولیز او بیرته په تيزاب او الکول تجزیه کیدل د صابون جوړونی (83001763601) 
په نوم یادیږي. 
6 . ۳303 (ایتانل ): ایتانل یا است الديهايد بې ر رنګه مايع الډيهايد دی 


ډیر ژر اور اخلي .نسبي کثافت یی( ۷۸. ۰ )» د ویلې کیدو نقطه یی( 11- ) سانتیګراد . اود 
جوش نقطه يی 20,8 ) سانتګراد ده . او کیمیاوي فورمول یی ( 11:)011)) دی . دا ماده 


پوليمیرایز کيږي او ترا میر یی د د پارالډيهاید په نوم يادیږي. 


عصسصمه سه د)-حانممه ۵۴٥٥‏ , 0706 80:03 (ایتان امايد . است امايد-است اميد ):بی 
یی( 82,3"6) اود جوش درجه یی( 221,256 ) ده 


(عه7ة) 1۳80306 (ایتان ): بې رنګه اور اخستونکی غاز . یو هایدروکاربن د ) دی.د ویلې 
کيدو درجه یی( -٨۸١‏ ) ساتدیګراه اوه جرش د رچه یی( ۹٩‏ ) سانتيګراد ده. 


(تهصسر١ه7د)-‏ :80:34:60( ايتان ډاي ال 70٣1:)‏ ل2 وګورئ. 


(هکه مهه مھصهسمصھس- ۵ نه ۵ 60:41 ۳1030 ( ایتان ډاي او ایک اسيد ): ١کزالک‏ اسيد 


وګورئ. 
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(حسممسصسسع)حلمه راع , ٥‏ راع م٥٥‏ احطاه , 2:306-1,2-0101 ( ایتان ١١٠‏ ډاي اول . ایتایلین 
ګلای کول- ګلای کول ) 

بې رنګه سرښناکه اوبه جذبونکې مايع ده .د ویلې کيدو درجه یی( ۵-) سانتیګراد اود جوش 
نقطه یی( )٩۹۸‏ سانتیګراد ده .کيمياوي فورمول يی لاندې دی. 


)11,)0٢- ملا)‎ 


ایتایلین ګلای کول د ( 2/6/0306 :) د هایدرولیز څخه لاس ته راځی. د انتی فریز اود پولی 

00 7 1. ِ 1. 
سسېعمصصمصهند)ه لنم ې احطاعه , 716 نه 171٥ , ۵٥٥‏ 81036 (ایتان نتريل ءاستو 
نتریل متایل سیاناید - ايتان نتریل): زهري مايع ده د جوش نقطه یی ( )۸٨‏ سانتیګراد او 
کیمیاوي فورمول یی( 1:)۷)) دی. 


۳30٥1٥ , ۵٥٥٥٥٥ -)3۲ 7‏ (ایتانوئیت . اسيتیت » ایتانوات ): د ايتانوئیک اسيد 
مالګه یا استر دی. 


(هودمصىی مر مھصه زیر )- ۵٥٥ , ۵٥٤٥٥ ۵۱6١‏ ۳3016 ( ایتانوئیک اسيد . استک اسيد - 
دسرکې تیزاب ): ټینګه رڼه مايع یا دښیښې په څیر جامده ماده ( 1:)001)) ده . نسبي 
کثافت یی ( 1,049 ) دویلې کیدو درجه یی( 16,6) اود جوش نقطه یی(" 117,9) ده .خالص 
اسیتک اسيد د ګلاسیل ایتانوئیک اسید په نوم یادیږي. 


(رسکمص سسستؤقمصص ېر تتصطصصصصعه)- 80170106 36686 ,. 3200701106 003001 ( 
ایتانوئیک انهایدراید . استک انهایدراید - دسرکې د تیزاب انهایدراید ): بې رنګه مايع 
0 ) ده. دجوش نقطه یی( "139,5 )ده . د اسپرین او سلولوز پلاستیک په جوړولو 
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۵16٥101) 7‏ اه , ۳1361 (ایتانول . ایتایل الکول. ) په اوبو کې حل کيدو نکې بې 
رنګه مايع (011: 11 ) ده دسانتيګراد په ( ٠۰‏ ) درجو کې يی نسبي کثافت(0,789) . د جوش 
نقطه یی( "78,3) ده د بورې دتخمر ( د 1651 په موجودیت کې اشغلا تفا 


))2 ې آا()-ل )2 چجت »لدم ) 


داچې الکول( )٥٥٥(‏ وژني .نو د تخمرڅخه فقط ( ۱۵ ٩‏ ) الکولي محلول لاس ته راځي. .ې 
دغه ملول وروسته تقطیرکوي او ۹۳ الکول لاس ته راوري . خالص ٠٠۰٠۰(‏ ) الکول دلاس ته 
راوړلو لپاره په( ۹۰ ) الکول کې پاتې( (؛۴ ) اوبه د اوبه جذبونکو موادو په واسطه لیرې کوي. 


(صصه 7۵807 د) ع منمه 800301( ایتانول امین ): یتانول امين درې ایزوميرونه لري .رې 
واړه یی رنګه . ژرویلې کیدونکې » » اوبه جذبونکي جامد مواد دي.درې واړه قوي قلوي ګانې 
دي. کیمیاوي فورمولونه اود ذوب نقطې یی لاندې ورکړل شوې دي. 


)82:0-012-001217 2:1)0-002-010257ل)‎ )820 1٨-0-027۹ 
12200205230 01 عصنلصه ۳3201 مت . !منص لم حصعھطع نل رع صنصته‎ 
)ډو : (28500) ډو 1 (10.550)صمصو‎ 2110(( 

دریمي امین دویمي امین اولي امین 


۵٢12 56‏ , 38601 201302 (ایتانوایلیټنک اجنټ . اسيتايلیټنګ اجنټ ): 
هغه کیمیاوي ماده ده . چې د یو مرکب هایدروجن پر ایتانوایل ګروپ :11 06)-) تعویض 
کړي . لکه ایتانوئیک انهایدراید 11:)0(:0)) او ایتانوایل کلوراید (011:061 ) اونور. 


(سوم می سسګعمه )-ه 0 هلصا اج اه , 706 لح 71 ( ایتانوايل کلوراید . اسيتايل 
کلوراید ): بې رنګه مايع ده. په ( 511-) » (۷112-) . (011-) ګروپونو لرونکو مرکبونو کې د د 
ایتانو ایل دګروپ(-11:)0) ) د نصبولو لپاره کارول کیږي. 
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لوصصولرمد صصععمه) حمهمهعع ز٥٥٥۵‏ , 850٥7‏ 8:371 (ایتانوایل ګروپ . اسيتايل ګروپ 
.د اسايل د ګروپ عمومي فورمول( -1)0) دی او د ایتانوایل (اسیتايل ) د ګروپ فورمول( 
"٥‏ )دی. 


071-376 ,۳606 (ایتین » ایتایلین ح ايتین) : بی رنګه ژر اور اخستونکی غاز ( 
لر ) دی. جوړښتي فورمول یی ( 112-172 )دی. 


6 تتیلون ):106 وګورئ. 


(کهکعکه تسصفص)- ۷٥1 ۵٥٥٥۵٥٥‏ , 600300316 ۳67 ( ايتنايل ايتانوئیت » وینايل 
اسیتیت - وینيل اسيتات ): يو غیرمشبوع عضوي استر 01-0-00-010-:11) ) 
دی . د پولي وینايل اسیتیت د لاس ته راوړلو لپاره کارول کیږي. 


(عمس)د)-حه ه۳80 ( ايتر ح ایفير ): د ايترونو عمومي فورمول (1-0-1 ) دی . لکه ايتايل 
متایل ایتر( 0-015 دل ) ) 


ایترونه دسلفورک اسید په موجودیت کې د الکولو د ډي هاید ریشن څخه لاس ته راځي. 


که ارما هنل , هءمدطا هم ::219 . هه (ات اکسی ایتان . ډي ایتایل ایتر . ایتر ):بی رنګه 
. ژراور اخستونکی غاز( :لر - 0-,لَار)) دی . د بې هوش کونکې مادې په توګه او هم 
دمعلل يه مه کارول کري. 


(م:0 د سی ‌ې ۵۵٥٥٥٨٥۵٥ -)۵٥ت ۵٥0»‏ احطاه , 014031 3-0:7 871( ايتايل -۳- 


(کهکصھهصصس د)-6 )283008 اا , ٨٢71 36٥1‏ (ايتايل اسيتيت -ايتيل اسیتات) 
56 وګورئ. 


٥6‏ ایاییتایل اسيتواسیتونیټ ):ايتایل -٣اکسو‏ بوټانوئیټ وګوۍ. 
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(تمهص کنلسصه دس ه)- 2121 871( ايتايل الکول ):ایتانول وګورئ. 


(صصمه 797د )- ۳7100106( ايتايل امین - ایتیل امین ) : بې رنګه بړا کیدونکې 
0 1ل مل ) ده . ويلي کیدو نقطه یی ( 81٤‏ 000 
)ده 


(ده کسه 6 مود 602٥٥٥)‏ 81 (ایتایل بنزین- ایتیل بنزول ): بې رنګه . ژراوراخستونکې 
مایع (دللن.عِلل و )) ده د ویلی کیدونقطه یی ( -۹۵) سانتیګراد اود جوش نقطه یی( )۱١٢١‏ 


سانتیګراد ده. 


١71 97000٥ -)3 6670‏ (ايتايل بروماید ):برومو ايیتان وګورئ. 
(صه تو د)-6 (١1716‏ اتایلین -ایتلین ):6006:6 وګورئ. 


(سسصصر ه صسصد) 60:82 :80716( ايتایلین ډاي امین ١١٠:)‏ ډای امینو ایتان وګورئ. 
(ععمفتصصع صعصو رد 217٥)‏ 71606( ايتایلین ګلای کول ): 1,2-0101 - ٥608306‏ وګورئ. 


(عھمصعمه صم صصعد)-006 871606( ایتایلین اکساید ):جوړښتی فورمول یی لاندې دی 
5/٥60036(‏ :00 )وګورئ. 
:2) - ډ1 
ِ۸. 
ه0007 ن٠‏ 0ع ٨0‏ ( ايتایلین ايتانوئیټ . ایتايل اسیتیت 


۸. 000 -۸٣ 0 0و‎ ٠. ۹٩ ( کثافت یی‎ 


سانتيګراد ده. د محلل په توګه کارول کیږي. 


(۳073 7 1ة3)- 8000 71( ایتايل ګروپ- ایتيل ګروپ ): عضوي ګروپ(- :1 ) دی 
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0703780 )- 871100106( ایتايل ايوداید ):6000600306 نآ وګورئ. 


(مه تو نه )- ۵61606 , ٨0706‏ (ايتاين . اسيتایلین استلین ): بې رنګه غیر ثابت غاز 


(رلار ) او تر ټولو ساده الکاين دی. په جمعي تعاملونو کې برخه اخلي. 
٢‏ )11) مب ۳٢)‏ ا)-11) 


٧))رلا)‏ بب ٧)‏ د« ٢‏ ) ح1) 


هی ٣‏ جب- 1260 ې 6٥‏ 


ط٨)‏ 0 
وروستی تعامل د غیر عضوي موادو څخه د عضوي موادو د جوړيدو خورا مهم تعامل دی. 


( 00676 ىس)- 80:٥0‏ (ايودومتر ): یوه اله ده چې په کیمیاوي تعامل کې د ګاز د حجم 


0- ( 807001010)686017717 ( یوروپیم ): د لانتانوئیدونو له ډلې نرم نقره یی رنګه فلزي عنصر 
دی. اتومي نمبر یی ( ۲۳) ٠‏ اتومي کتله یی ( ۹٩‏ .۱۵۱۰) نسبي کثافت یی دتودوخې په )٠۰(‏ 
سانتیګراد کی ( ۲۴۵ . ۵ ) . دذوب درجه یی( )۸٧٨‏ سانتیګراد . د جوش درجه یی (۱۵۹۷ ) 


سانتيګراد ده داعنصر په ١۱۸۸کال‏ کې ویلیم کروک پیژندلې دی. 


مه دص ګکصصونه7)(د)-6 :00 (٨0/06‏ ایو تکتک ګډوله ): د دوه یا څو موادو جامد 
محلول دی . چې د اړوند خالصو موادو په پرتله یی د انجاد نقطه تر ټولو ټيټه ده. دا نقطه د ایو 
تکتک د نقطې په نوم یادیږي. 
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(عسه 60 ) ۷0074000( بړاس کیدل - تبخیريدل ): د جوش د نقطې څخه د تودوځې په 
ټيټه درجه کې د مايع بړاس کیدل د تبخیر په نوم یادیږي. تبخیر د مايع له مخ څخه صورت مومي 
.لته براس شوي مالیکولونه یو څه تودوخه د ځان سره دغاز فاز ته وړي او پاتې مايع سړیږي. 


(هسمه ه 6 ده۵)- 8:00( راپاریدل . تحریک کیدل ): که الکترون . هسته . ایون . اتوم 


مالیکو ل. انرژي جذب کړي او له دې کبله د اساسي کوانتي حالت څخه لوړ کوانتي حالت ته 
لوړ شي . دغه پیښه د پارولو یا تحریک کولو په نوم یادیږي. 


6 ۱ د مملوعیت پرنسیپ ): د پاولې د ممنوعیت پرنسیپ وګورۍ. 


(6 د7 21)- 1:677 ( تودوخه له ‌لاسه ورکونکی ): هغه عمليه ده چی تودوځه پکی 


70 6 (عجيبه اتوم ): هغه‌ماده ده . چې الکترون یا نکلون یی په بله چارج لرونکې ذره( 
0 10650 , 19000 ....) تغویض شي . لکه یو اتوم چې الکترون یی په بله منفي چارج 
لرونکې ذره لکه 86 یا 10600 تعویض شي په دې صورت کې کیدای شي دا منفي ذره د 
هستې سره ټ ټکر وکړي اود ( 6 وړانګې ازادې شي .همد رنګه که دیوه اتوم هسته په یوې بلې 
مثبتې ذرې تعویض شي. دلته‌هم عجیبه اتوم منځ ته راځي. 


(مسعکهسدصوم دص) - 01057٥‏ ( چاودیدونکي مواد ): هغه کيمياوي مواد دي . چې د سوځيدو 
یا چاودیدو پر مهال یی داسې کیمیاوي تعامل صورت مومي . چې سمد ستي ډیر غاز زاو ډیره 
انرژي( تودوخه ) ) ٠‏ چې رڼا . اوازء اود لوړ فشار څپې( امواج ) ورسره مل وي منځ ته راوړي. 


(فسعه مت :)- 8۵00 (اکسترکشن ): د انتځابی محلل په واسطه د ګډولې ( محلول ) 
اجزا یو له بله یلول( جلا کول ) د اکسترکشن په نوم یاديږي. 


000607 ( اکستروژن تعامل ):16۵6600 0865100 وګورئ. 
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۳ 


موم مهم ککھمن ۲۵۸ :ر وموم که همد ممھم امع صا عحصصمه 6 مه ۵۱ -اکه1 وګرورئ ) 


(وتصهکمصهم ومهم ۵( )هك امھاکممه ھل هنه۳ر د فارادې ثابت ): دیو مول الکترونو چارج دی 
کوم . چې د اوګدرو د عدد (۷)اود یو الکترون دچارج ()دضرب حاصل دی.اوپه( 1 ) ښودل 


هم /صصهلهمی "10 .(48539)29, ح ).اس ؟ 


(عصه38 03767 0)- 1 ه0 ۳۵7٥۵‏ ( د فارادی قانون ): دالکتروليز په جریان کې هغه مقد ار 
ماده . چې په الکترود کې ازاديږي د الکترولیز د سستم څخه د تیر شوي چارج( ( 1.1 )) او 
په الکترود کې د ازادی شوی مادی د معادل وزن( ) سره مستقيم تناسب لري .یعلې ليکو : 


٧1‏ )0و 


دلته ( ٠‏ په الکترود کې د ازادې شوې مادې کتله .)د برق دجریان شدت  )١(‏ دالکترولیز 
وخت او ( ۶) د فرادې ثابت دی . چې قیمت یی( 96500/2.60) دی 


(مس) ٣٣-‏ ۳( وازده یاشحم ): د لیپيدونو ګډوله ( ترای ګلای سريد ) ده. په عادي تودوځه کې 
جامد مواد دي. په نباتاتو او حیواناتو کې د ذخيره انرژۍ په بڼه موجود وي. د کاربوهایدريتونو 
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(سکمن م1 همه م ۰-0 ۵۰0 (۳٢‏ دغوړو تیزاب . شحمی تیزاب . کاربوکسایلک اسید ): 
عضوي تیزابونه(1)0017 ) دي. د (# ) په کاربني ځُنځیر کې د کاربن د اتومونو شمیر تر(۳۰) 


(تتصصصلصصند 1-6:7 )عھامهمه له ٧-010 6٥‏ ( د ٣‏ بلاک عناصر ) : لانتانوئیدونه او 
اکتانوئیدونه د ( ۳) بلاک په عناصرو کې راځي ا7لد77د7داا517؟ 4 «) په 
8 )اربیټال کې دوه الکترونونه ځای لري. اوق غد قوس نی لو تبون 
څخه د هستې په لور ددویم الکتروني پوښ په ( .) اربیټال یعنې په (٧‏ 2و ) اربیټال کې ځای 
نیسي . . نو ځکه د (1) بلاک د عناصرو په نوم یادیږي. 


٤‏ 8 ۳108 ( فهلنګ تسټ ) : په محلول کې د قند او الډبها بد د احيا کيدو د پیژندني 
ازموينه ده . چې جرمن کيمیا پوه فهلنګ منځ ته راوړې ده .خو په اوس وخت کې د هغې پر ځای 
د ( 151 6 ) څخه کا راخلي. 


67 فل ډ سفار ):د سلیکیټ منرالونه دي .چې د ځمکې پرمخ پيد اکیږي. 


۳0:57 (فمتوکيمیا ): د هغه کيمياوي تعاملونو مطالعه ده کوم. چې په فمتو ثانیه 
(ه ١"‏ 10) کې صورت مومي. 


(فسسعهتصه ٨م‏ 6))-هه4ةهامعصنه؟( خمیره کيدل تخُمر): دهوا د موجودیت پرته تنفس دی 
چې په مکرو ارګانیزمونو ( لکه )۷/٢۵5‏ کې صورت مومي. په الکولي فرمنټیشن کې قندونه د یو 
لړ بیوکیمیاوي تعاملونو په لړ کې په ایتانول | و کاربنډای اکسايد اوړي. فرمنټیشن د ډوډۍ 
پخولو .وین او بیر جوړولو دصنعت بنسټ جوړوي. 


7 -( :)۳6000( فرمييم ) : ترانس یورانيم . رادیو اکتيف » فلزي عنصر دی چې 
په اکتانوئیدونو پورې اړه لري. اتومي نمبر یی( )٠٠۰‏ دی د ډیر ثابت ایزوتوپ(۲۵۷) نيم عمر( د 
نیمایی تجزیه کید و وخت ) یی لس ورځې دی .په ۹۵۲ کال کې د د لمړي هایدروجني بمب د 
چاوديدو د ځای د کنډوالو په ایرو کې د ٧006.‏ .که وا شسطه پیژندل شون دی, 
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(سکهم م٥ (١٥ ٥ -)٠‏ فيریټ ):د اوسپنې او اکسيجن څخه جوړ انیون )٥٥0:(‏ دی. په قوي 
قلوي محلولونو کې موجودیدای شي . سو د 


((111)هدومی مصصعصسه ‌هه)ء٤4‏ مهه موه (١٥7‏ فیرک مرکبونه ):د او سپنې (7 ۳٥‏ )د 
مرکبونه دي. لکه فیرک کلورايد ()٥١)اونور.‏ 


00000 000000 ( فیري سیاناید ح فیری سیانید ) : دهکذا سيانو فیریټ 
(111) کامپلکس ایون 17م ))۳ د فیري سیاناید په نوم یادیږي . محلول يی د وینې په څیر 
سور رنګ لري. په تحليلي کيمیا کې د ( کم ) د پیژندلو لپاره کارول کیږي. 


م«حعفعتصصعهنهم ن6 ))حصمعن6 ۲00320 ( فر ي مُكْيَت : ): مګليتیز : وګورئ. 

(سصسمم) )که اتصه١(فيرايټونه‏ ح فيريتونه ) :د فلزونو د اکسايدونو ګډوله ده . عمومی 
فورمول یی ( :0:) دی . دلته ٥٥.۷11‏ .7 . ۷18) اونور فلزونه کیدای شي . دا مواد 
برق ښه نه تیروي . فيري مقناطیسي یا فیرو مقناطيسي خواص لري. 


(سصهته ه م6 ))-:7ه (۳6:٥1‏ د اوسپنی الیاژونه ) : دا ډول الیاژونه د اوسپنی او نورو 
فلزونو د معدني موادو د يوځای ویلي کيدو څخه لاس ته راځي. لکه فیرو کروم » فیرو ونادیم . 
فیرو منګانیز او فیرو سلیکانونه اونور. 


(صمه م م6))- (١۲6۶٥606‏ فیروسین ) : نارنجي سره کرستلي جامده ماده ( :))۳ ده غیر 
بنزوئيدي اروماتیک مرکب دی. مالیکولي جوړښت یی د ساندویچ په څیر دی. 


16 
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دلته د اوس سپنې ایون د ( :1ل )) ) د دوه کړیو ترمنځ ساندويچ شوی دی. 


(سحصسسعسه م حم ))حعه0نمه ې ه٥۲6‏ ( فیرو سیانايدونه - فیرو سیانیدونه ): هغه مرکبونه 
دی چې "61( ))۳ ایون لري 
::-)٠6 00 0 0۵ 713۳ (‏ ۴703840600 (فیرومګنیتیز م ):مګنیيتیز م وګورۍ. 


6 7:016 (فیرو سوفیرک اکساید ): 16007006 11701 وګورئ 


عقمه مهه ۳4٥‏ ( فیروس مرکبونه ) : د ( ۳٥‏ ) مرکبونه دي لکه فیروس کلوراید () 
دل )٥٥‏ اونور. 


667 فرتیلایزر . سره یا پارو ): هغه مواد دی چې دځمکې حاصل زیاتوي. 


(0 47 0 7۰7 ()-۳11036(فلتريت . فلتراتونه ): په مايع کې د غیر منحل موادو دفلتر کولو 
څخه پاکه مايم چې لاس ته راځی د فلترات په نوم یادیږي. 

(وسّسَهصهح تَمَتسڼ( )- ۳716٥٥‏ (فلتر کول )د کاغذ یا نورو فلترونو په واسطه له مايع څخه د 
ورلو 2د هزو شلو ور اوي 

علهعنصعحطل 6 لښه کيمیاوي مواد ): دوا ګاني اونورکيمیاوي مواددي . چې په لږرمقدار 
مګر بلکل خالص په صنعت کې تولیديږي. 


606 ه ۳60664 ( د طلا ښکلا ): د طلایی الیاژ په ٠وزني‏ برخو کې د خالص طلا د وزني 
برخو اندازه د طلا ښکلا ټاکي. د بیلګې په توګه هغه طلا چې ښکلا یی( ۰ )ده په هغې کې د 
طلا فیصدي(۷۵۰۰) ده او (۱۸) ) قراته طلا هم بلل کیږي. 


72 وور اخستونکی بړاس ):د متان غاز دی . چې د ډبرو د سکرو په کان کې منځ ته 
راځی په اسانۍ اور اخلی. 
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(١111 8 52‏ فتیج تعامل ): ۷6168۵600 وګورئ 


487 زنصېول ) 11٥601:‏ 010020 وګورئ 


6لمبه ):د غازونو ډیر ګرم ځلانده مخلوط .چې د سوزيدو په حال کې وي د لمبې په نوم 
یادیږي .په لمبه کې عمدتا د ازادو راډیکالونو ځُنځيري تعاملونه صورت نیسي .د لمپې رڼا د 
تخريک شويومالکرلونو يا ابونونږ د فلوريښتس اره د د کرجتبود روا (لکه د کاربن ذرې ) د 

ځلا څخه را منځ ته کیږي. 


۱٧1006 ٤‏ (د لمبې ټسټ ) :د فلزونو دپيژندلو ډير ساده ټسټ دی. دلته د امتحاني نمونې لٍ 
مقدار د هایدرو کلورک اسید په محلول ککړوي او دا مواد د پلا تیني سیم په څو که را اخلي اود 
بنسن د څراغ پرلمبه یی نیسي . چې دامتحاني نمونې د داغ کيدو( ( سوزيدو ) او په نمونه کې د 
اتومونو د تحریک کیدو په نتیجه کې د لمبې رنګ تغیر کوي. که په نمونه کې باریم وي . نو د 
لمبې رنګ شين » که په نمونه کې کلسیم وي؛ د لمبې رنګ د خښتې په څیر سور . که ليتیم وي 
قرمز . که پوتاسیم وي . پیکه بنفش د که سوديم وی زیر اوکه سترانسیم وي سور ګرځي. 


6 ۳15( د لک فوتو لایزس ) : په غازونو کې د ازادو رادیکالونو د تعامل د څیړنې 

یو متود دی غازونه د اوږد ښیښه يی نل په داخل کې ځای کوي او نل ( تیوب) د اور پر لمبه 

نیسي » . چې په دې توګه د تیوب په داخل کې د رڼا څلک منځ ته راځي اود هغې تر اغیز لاندې د 

غا و راډیکالونه جوړیږي .د ازادو راديکالونو تر منځ دتعامل 
عت د سپکترومترپه واسطه معلومیږي. 


(مسعده٨()- ۵٥‏ لن ه۳1٧‏ ( فلوکرلیشن ): د کالوئيدي ذرویو بل سره د سست نښتلو 
څخه د لویو ذرو د جوړيدو پروسه د فل وکولیشن په نوم یاديږي. دالوی ذرې د لوښي د ښورولو 
په پایله کې بیرته په کوچنیو ذرو اوړي او کالوئيدي سستم جوړيږي. 


(هسنه19ه7( (٧1000)‏ فلروټیشن ): ::110 10101 وګورئ. 
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(وسسهعم هم ه()-ه :6 :۳180:6 ( فلوریسنس ): ځینی مواد په لږر وخت کې جذب کړې 
انرژي بيرته د داسې وړانګو ( رڼا )په بڼه ازادوي چې تودوځه نه لري. داډول رڼا د فلوریسنس 
په نوم یادیږي. 1001065666٥‏ وګورئ 


697 فلورایډیشن ): د غاښونو د تخریب د مخنیوي په غرض د چښلو په اوبو کې لٍ 
مقدار د فلورین مالګې( لکه )٧۷٧٧‏ اضافه کوي دې عملیې ته فلورایډیشن وایی. 


56 لفلورايډونه ): هلایدونه وګورئ. 


(١100036‏ فلورینیشن ): په یو ماليکول کې د فلورين د اتوم د نصبولو کیمیاوي تعامل ته 
فلورینیشن وایی. هالوجنیشن وګورۍ. 


(ه:8)- 1:40 فلورین -فتور): د هالوجنونو له ډلې څخه حقيقي غیر فلزي عنصر او زیړ 
رنګه غاز دی. اتومي نمبر یی ( )۹٩‏ . اتومي کتله ( ۹۹۸۴ . ٨١‏ ) . د ویلي کيدو نقطه یی ١٢(‏ 
.)-٠.‏ اود جوش نقطه یی )-٨۸۸ ١١(‏ سانتيګراد ده. اکسید یشنی درجه یی )-١(‏ کیمیاوی 
فعال غیر فلز دی. پر ٧۷٧١‏ کال شيلي پیژندلی دی. 

(سحسمه7)ْ)- ۳106( فلورایټ ):د کلسيم فلوراید (۵۳ ) منرال دی. کرستلی جوړښت یی 


6 ۳066 (فلورایټ جوړښت ): کلسیم فلوراید وګورئ. 


5 فلور وکارینونه ) : که د هایدرو کاربن په مالیکول کې د هایدروجن اتوم د 
فلورین په اتوم تعویض شي » نو فلورو کاربن لاس ته راځي. ( هالون او کلورو فلورو کاربن 
وګورئ ) 


87 (فولاسین ):360 10116 وګورئ. 


64 ۳1 (فولک اسید . فولاسین ):د 8 ويټامینونو له ډلې یو ویټامين او یو کو انزايم دی . 
چې د امینو اسیدونو په متابوليزم کې ونډه لري. 
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48 ۳6(د قوت ثابت ): یو ثایت دی . چې په دوه /اتومه مالیکول کې د کیمیاوي 


(97 ۱۵56701 0))-06 ۲۵107( فورم الد بهايد ): 06000031 وګورئ. 


جسسصوه( )-6 (٣::‏ فورمالین ): په اوبو کې د فورم الډيهايډ( ۴۰۲٣‏ ) محلول د فورمالین 


٣٥ (‏ 4)()- ۲۵6( فورمیټ )متانوئیټ وګورئ. 


(ه‌کم ىم مهصصعصهم )2 نه (۳۴7٥0٥6‏ فورمک اسید ):متانوئیک اسید وګورئ. 

(:0 0 )4 :ه٣‏ ( فورمول ):د کیمیاوي مرکب په مالیکول کې د عناصرو نوعیت اود هر 
عنصر د اتومو شمیر که د عناصرو د سمبولونو او د سمبولونو د ضریبونو په واسطه وښودل شي 
. د یوې مادې داډول افاده دهغې مادې د مالیکولي فورمول په نوم یادیږي .د بیلګې په توګه د 
اشارنک اسيد کيسياوي پورمرل (.( بل ) دی .یعلې د ایتانوئیک اسید په مالیکول کې د 
کاربن دوه اتومه . د هایدروجن څلور اتومه . اود اکسیجن دوه اتومه شامل دي. 


556 ۳0014( د فورمول وزن ): د یوې مادې د مالیکولي فورمول پر اساس . . چې په دغه 
مالیکول کې د شاملو اتومو اتومي کتلې جمع شي . لاسته راغلی عدد دهغې مادې د مالیکولي 
کتلې یا فورمول وزن په نوم یادیږي. د بیلګې په توګه د اوبو کيمیاوي فورمول په پام کې نیسو 
او ليکو: 


(۵..0) 18 ے 1.16 2.175۳ ے 1.0 دې 2.11 حم )1 


6490 فور مایلیشن ): پر عضوي مالیکول د فورمایل یا متانوایل( 0110- ) ګروپ 
نصبول د فومایلیشن په نوم یاديږي. 


72 ۳677( فورمايل ګروپ ): د ( 01100-) ګروپ دی. 
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61 ٥۳(د‏ سون فوصیلی مواد ):د ډبرو سکاره . د ځمکی تیل . طبیعی غازونه دسون 
فوصيلي موادو په ډله کې راځي. 


(فهسسه (٨۵60)‏ فرکشنء. جز جز ): .04610600 0:٥1‏ 84 و ګرورئ. 


(سکه تصس هق مھم مهوصصه صصنص0۹())- 0 :۱ج ٧٨۲۵031‏ ( فر کشنی کرستل کونه جز 
جز کرستل کونه ): د جامدو موادو ګډوله په یو مناسب محلل کې حل کوي .د لاس ته راغلی 
محلول اجزا ورو ورو پرلپسې کرستل اود محلول څخه جدا کیږي. که د سړولو رژیم په مناسبه 
توګه منظم عملي شي .نو د ګډولې ټولې اجزا کیدای شي یوله بله جلاشي. 


( ۳۶۵0031 رهعسه عم من فمھصعه صص ١‏ و)())-00 0801130 مه٥۲۵‏ ( فر ( فرکشني تقطیر ): 

مايع موادو د ګډولې د اجزاو د جلا کولو یو متود دی .د فرکشني تقطير اله د یو اود نل( (چې په 
منځ کې یی څو طبقې سوري لرونکي پتنوسونه ځا شوي دي )| واو یو لوښي څخه جوړه ده په 
کوم کې د مایعاتو ګډوله اچول کيږي. اوږد نل پر دغه لوښي داسې عمود تړل کیږي .چې له 
لوښي څخه‌را ولاړ شوی بړاس یواځې د اوږد نل داخل ته لار ولري او بل لور نشي تلای .کله چې 
مايع ګډولې ته تودوخه ورکړل کیږي . نو را پورته شوی بړاس د عمودي نل په منځ کې پورته ځي 
اود تقطیر په جریان کې په نل کې د تودوځې درجه له ښکته څخه د پورته په لور پرلپسې کمیږي. 
بړاس د عمودي نل په داخل کې ماع کیږي اود موادو د مالیکولي کتلو د اوت پوتغاب 
درانده مالیکولونه لرونکي مواد لمړی ( د نل په بیخ کې ) او سپک مالیکولونه لرونکي 
موادوروستی (دنل په سر کې) ) مایع کيږي .اود اوږد عمودي نل له بیخ څخه تر سره پورې د 
مختلفو مالیکولي کتلو لرونکومایعاتو فرکشنونه د مختلفو مجراګانو څخه وځي او جلا جلا 
جمع کیږي پهلاندۍي شکل کئ د د ځمکې د اومو تیلو د فرکشني تقطیر دستګاه ښودل شوې ده. 


2335 


065 501311 
1 9 به ١١‏ 
لماصف 1۱١‏ اون 

«٤3و‎ ۱٥ 1 
وون‎ 


| ۵۳۵٥6 010 ی‎ 
او‎ 0690 71 
٥٨03/1۱91 0٥0 
"٠٢۵ ٥٥ 1 
پل‎ 


هم 
- 


0ه 31 
89 ه »مهه 


مي داوم تيلو د فرکشني نفطبره الى شيما 
807 7۵003108( فرکشن کونکی نل ): فرکشنی تقطیر وګورئ. 


(نسمهم()- ه۵ ( فرانسيوم ): د۸ اګروپ رادیو اکتیف فلزي عنصردی .وي 
نمېر یی ( ( ۸۷ ٠)‏ د ويلي کيدو نقطه یی( 1(-2) ) سانتيګراد ده په طبیعت کې د یورائیم او توریم 
سره یوځای پيدا کیږي .د عنصر په ١٩۱۹کال‏ کې مارګریته پيري پیژندلی دی. 


(سه‌مګنه دد قاسمص ه6 هه )حهه ٥‏ 1ه (١/٥٥‏ ازاد الکترون ):الکترون وګورئ. 
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(۳))- نمھعجډه«د« م‌:مر ه6 م«ه )ووه مه ٥/٥6٥‏ ( ازاده انرژي ) :دا انرژي ټوله په کار اوړي .نو 
ځکه د ازادې انرژۍ په نوم ياديږي ازاده انرژي د ګپس د انرژي یا ایزوبار ایزو ترمیک 
پوتانسیل په نوم هم ياديږي.ازاده انرژي مساوي کيږٍي: 


واو ک کا 


7)نتالپي .) 8 انتروپي او (1 ) د تودوخې درجه ښېي.د ثابت فشا رلاندې . د تودوخې 

و ت) د قیمت تغیر د یو ترمودیناميکي جريان لوری خد او امکان ښېی 
کوم ترموډیناميکي جریان » چې په خپله‌صورت مومي په هغې کې د ( 6) قیمت کميږي ( و 

۸) او جریان د تعادلي حالت په لورې ځي . کله چې ترمودیناميکي جریان د تعادلي حالت ته 
ورسیږي د ( ) قیمت نور تغیر نه کوي یعنې 0 - ۸6) ) او کوم ترمودینامیکي جریان جې په 
خپله نه تر سره کیږي . دهغې د اجرا کیدو لپا ره باید سستم د چاپیریال څخه انرژي جذب کړي 
دلته د ) ت6 قیمت زیاتیږي( 0 - 6) او سستم د تعادلي حالت څخه ليرې وځي. 
(تهعسبدم سم ه6 هده)حلدهنله: ٥٩٥٥‏ ( ازاد راديکال ): که د عضوي مرکب په مالکول کې 
که د دوه اتومونو تر منځ کیمیاوي اړیکه وشليږي| و لاسته راغلې د مالیکول دوه ټوټې ایونونه 
نه وي . بلکې په دواړو ټوټو کې ولانسي الکترونونه طاق پاتې ني . دغسې د طاق ولانسي 
الکترون لرونکې مالیکولي ټوټه د ازاد راډیکال په نوم یادیږي ززاد راديکالونه فعاله ذرې دي 
اوډیر ژر تعامل کوي 


(یصه قسمنهصستهسنه)-6 :00 76٥7٠48‏ ( کنګل کیدونکی ګډوله . کنګل کو نکې 
ګډوله ) دوه يا څو موادو ګډوله ده چې دتودوخې ټيټه درجه منځ ته راوړي اود محلوونو د 
کنګل کولو لپاره کارول کيږي. د خوړلو د مالګې او د اوبو د کنګل د ګډولې دتودوخې درجه تر( 
66 راښکته کيدای شی. 


(وقمعه م۵1۷1 م0 مصصسصعصعتصصهص)حمهک مه9 م۵6 اصنهم 2 :71٥٧(د‏ دانحماد د نقطلې را 


ټیټیدل ): کریوسکوپي وګورئ. 


(سعصمه م٠()ص«مه‏ ۳7( فريؤن ):000 01010607ه7 لل وګورئ. 
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07 6ک ۳606٥‏ ( د فریدل کرافت تعامل ): په دې ډول کیمیاوي تعامل کې د بنزین د 
کړۍ هایدروجن د الکایل په ګروپ( د هالو الکان څخه ) یا د اسایل په ګروپ ( داسایل هلاید 
څخه ) تعویض کيږي. لکه لاندې کیمیاوي تعامل. 


الا 
٠بلا)‏ 
ت-ککگ؟ لګ ث ٩1‏ 
دا )ل۸ 
10607116072616٥ ) 1۱٧٢٥ 0606(‏ مب ۷٧٧٨٧٨٨6‏ 0606۴۳ 


1116061 6 17 


ع(عحصصاتر ‏ اجط‌عصرامصعطح ب- علغنغههلط اومصحطع خد هصح حی عا 
6 اکعلله اچته 


4920 یق 1116061 


96 ۳( ځګ جوړونه ):د جامدو موادو دګډولې د اجزاو د بیلولو یو متود دی . چې د 
کاني موادو څخه د ناپاکۍ د جداکولو لپاره کارول کیږي.کاني مواد پوډر کوي اوبه او هم ځخګ 
جوړونکي مواد وراچوي او بیا هوا د اوبو منځ ته ورو وروداخیلوي او په پایله کې . ددې 
ګډولې ځګ جوړيږي . چې مطلوب کاني مواد د ځګ سره نښلي اود ګډولې سرته راځي. ناپاکي 
او بیکاره مواد د ګډولې تل ته پریوځي. 


(دتهمرم()-٥‏ :1۵6010 ههه !1 - ۶06645٥‏ ( فرکتوز . د ميوې قند . لیويلوز ): ساده 
قند( ,3,0 )) اود ګلوکوز ستيرو ایزومیر دی . وګ وزئ سنګراډ د مودو ).د شنو نباتاتو 
په میوو او په شاتو کې پیداکیږي. د سکروز ( دګني بورې ) په پر تله خوږدی. یو کیتوني الکول 
دی.خلاص ځنځيري او حلقوي جوړښتي فورمولونه یی لاندې ښودل شوي دي.( د ګلوکوز سره 
يی پرتله کړئ. ) 
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صړ ٢‏ 
0 يی 
کا 8 هه 
-- و ٨٢ ٢(ر- -٧‏ 
اال--1 ٢-‏ 
١٢-- 1-0‏ 
شب اب ات 
٧٢٢٢٤٢٣‏ ه6 ات 
٣‏ م مه 
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0 0,0٩ م0٥‎ 
0 ۱0 ٢)( 
۱0 0۳ 00 
0٨ - 


فروکتوز ښه هضميږي اود دیابت په ناجوړتیا کې خوړل کیږي. 
(ممګه قاسھهارم()- ههه (۳٣٢‏ د ميوي بوره ): فروکتوز وګورئ. 


۳61(دسون مواد ): هغه مواد دي . چې د سوزيدو څخه يی انرژي لاسته راځی. 


(۳٥ 1‏ دسون د موادو بطرۍ ): د سون د موادو په بطرۍ کې د کیمیاوي تعامل انرژي د 
تودوځې په بڼه نه بلکې مستقیما د برق په بڼه اوړي. د سون د موادو بطرۍ په لاندی شکل کې 
ښودل شوې ده. 


239 


۱٥م‎ ٣٢١ ٢٣٢ 


اتسا 
١‏ ۸1۳ هه ٣ ٠‏ د٨٧‏ 
سبجات- 
نر 
د« 
الله اح و ي وا 
ېن ار وز 


۸۰ ه)‎ ٨١7 
سا‎ ٣.۱6 ۷ ١٠ج‎ 


د سون د موادو بطرۍ ( حرارتي حجره ) 
په دې حجره کې کې د سون مواد ( کوکس . سکاره .غاز ) احياګر اود هوا اکسيجن د اکسيدانت 
په توګه کار ورکوي . سون دموادو د بطرۍ الکترودونه د نلونو څخه عبارت دي . د منفي 
الکترود نل ته دسون مواد اود مثبت الکترود نل ته دهوا اکسيجن داخليږي .دالکترودونو تر 
منځ الکترولیتي محلول تيزاب . قلوي یا ویلې شوې مالګه وي. که د سون مواد هایدروجن او 
اي . نو د سون د موادو په بطرۍ کې د برق جریان د لاندې کیمیاوي تعامل په 
نتیجه کې رامنځ ته کیږي. 
ل0د2هس ع8-4 2ب 401 دن) 
7" بس عښۍ د0 ج 28:0 (زج) 


"مور ز74 م4 6هد 2110ها سج وع):0 د ژ(ِع):21 
پورتني کیمیاوي تعاملونه د الکترودونو (نلونو ) او الکترولیت د تماس پر پوله‌صورت مومي 
. په الکترولیت کې د ) 018) ) ایونونه د سون د موادو د نل په لور او په مسي سیم کې الکترونونه 
پور کي 
96 ففول مینیټ ٩ "٢"‏ 


(٧1 ۴ 06‏ فول مینک اسید ): سیانک اسید وګورئ. 
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06 ۳0:3( فومارک اسید ):۵40 00600601016 وګورئ. 


(مصصوزم1 مهصمتھصه سم )مهه نع 0060:41 ( وظیفو ي ګر وپ ): د يوي مادې په 
مالیکول کې هغه ګروپ دی .چې دغې مادې ته ځانګړي خواص ورکوي. د عضوي مرکبونویو 
شمیر وظیفوي ګروپونه دا دي. 

الف - اکسيیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه لکه: د الکول وظیفوي ګروپ (011-) د الډيهايد 


وظیفوي ګروپ( 170-) . د عضوي تیزاب وظیفوي ګروپ ( 0017- ) او نور. 


ب - نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه لکه : د امین وظیفوي ګروپ «۷1 -) » د اماید 

وظیفوي ګروپ ( :0111-) . د نترومرکبونو وظیفوي ګروپ -٧۷6«(‏ ) . د نتريل ګروپ ( - 

)٧‏ » د هايدرازین ګروپ( :11 )-٧۷11‏ او نور 

ج - سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه لکه:د سلفايډ ګروپ(-5) . ډای سلفايډ ګروپ(-5-5- ). 

د سلف اکساید ګروپ( )٠ ٢-0‏ او نور. 

0 نا( : بې رنګه مايع ( 11,0 )) ده .نسبي کثافت یی( ۹۴ . ٠‏ د ویلې کيدو نقطه 
)۸٨-(‏ سانتیګراد اود جوش نقطه یی ( ١٣٣.۴‏ ) سانتيګراد ده . جوړښتي فورمول یی لاندې 


0 


8 6( جنګیدلې کړۍ ):108 وګورئ. 


۳٥ 71‏ (فيوزل ایل ): د لوی مالیکولي کتلې لرونکو الکولونو ګډوله ده . چې استرونه اود 
غوړیو تیزابونه هم پکې د ي . دغه ګډوله ځينې وخت د الکولي تخمر ( ( فرمنټیشن ) د تقطیر په 
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حاصلاتو کې د زهري ناپاکې په توګه منځ ته راځي. د فیوزل ایل څخه لوړ کاربنه الکولونه لاس 
ته را وړي او هم د رنګونو او پلاستیک په جوړولو کې په کاریږي. 


05 ویلې کیدنه )د جامد شي په مایع اوښتلو ته فیژن وایی. 


)هت 


۵ 5)-ر تصصعمممهع)حصصسمنمنامل هع ( ګادرو لينيم ) : نرم فلزي . نقره یی رنګه لانتانوئيدي 
عنصر دی. اتومی نمبر یی (۲۴) . اتومی کتله یی ( ۲۵. ۱۵۷) . نسبی کثافت یی )۷٧ ۹٠۰٩‏ . د 
وبلی کيدونقطه نۍ( ۱۳٣١‏ سانتيګراد. د جوش نقطه يی ( ۳۳۲۲) سانتيګزاد ده:داعنص په 
٠‏ کال کې ( 18۷8705) پیژندلی دی. 


( ګلکتوز ) : ساده قند 1,:06م)) اود ګلوکوزستيرو ایزومیر‎ ( 31300: -)۲٥۵73:003٥( 
فضایی ایزومیر ) دی. ګلوکوز ته یی خواص ورته دي. په اوبو کې منحل دی . په شیدو کې‎ 


24 'ګاللينا ):د 75 څخه جوړ منرال دی. 


نه ه07٥‏ ه4 بصنفت - 5, 4, 3 ) ۵ نه ۵16ع ( ګالک اسید): بی رنګه کرستلی 
اروماتیک مرکب دی . د ویلی کيدو نقطه یی (253"6) ده . په لرګی او چای کې پيدا کیږي. 
کيمیاوي فورمول یی 11:)011(:06011, او جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 
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اا 


0 سا 


0 
٥ هه‎ 364 


(ه0 )-( فاسسمه()- ه0 ( ګاليم ): نرم فلزي نقره یی رنګه عنصر دی .تومي نمبر یی )٣٣(‏ 

. اتومي کتله یی ( ۷۲  .)٠.‏ نسيي کثافت يی دسانتيګراد په شلو درجو کې( .٠‏ )د 
ویلي کیدو نقطه یی( ۷۸ ۳٩٢٠.‏ عا اورشقطنا ۳ ) سانتیګراد ده .۰ عنصر 
په ۱۸۷۵ کال کې( ( )٥311664‏ پیژندلی دی. 


(عحتصصلهعرد عمصس ه مه صحتهع)حللهه 01۷۵٨‏ ( ګلرانی حجره ۷٥11816 6٥1:)‏ وګورۍ. 


90 6 ( ګلوانی شوې یا پوښ شوې اوسپنه ): اوسپنه یا فولاد ته د چاپیریال د 
اغیز څخه د ژغورنې په غرض د جست پوښ ورکوي . داډول اوسپنه د ګلواني شوې اوسپنې په 
نوم یادیږي. 


7 ۴ اما اوسپنه ): اوسپنه وګورئ. 


(له( ٥ -)( 288٥17‏ )61304007 (ګالرانو تخنیک ): د الکترولیز په واسطه دیو 
شي پر مخ د اوسپنې پوښ جوړول د ګالوانو تخنیک په نو م یادیږي. 


( ()- ( ۵:377/6:6٥۳7ه-‏ 303602 03 ( د ګاما وړ انګې ):الکترو مقناطیسي وړ انګې 
دي . . چې د ځینو راديو اکتیف عناصرو د هستو . د تحریک شویو (راپاریدلیو ) ) هستو او هم په 
هستوي تعاملونو کې ازاديږي . د ګاما وړانګې برقي چارج نه لري . نو ځکه په برقي او 
مقناطیسي ساحو کې له خپلې لارې نه اوړي ( انحراف نه کوي ). د ګاما د وړانګو نفوة د بتا او 
الفا د وړانګو په پرتله زیات دی .دې وړانګو د څپو اوږد والی له یو انګستروم څخه لر اود یو 
شمیر رنتګن د وړانګو په پر تله لږدی. د ګاما د وړانګو ښه منبع د کوبالت(۲۰) ایزوتوپ دی. 
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0م ت7 0م ۵ 60 
ودب ل١‏ ورب 270٩6‏ 


6 نګ ): په معدنی موادو کې تیګې اود جامدو موادو نوره ناپاکي د ګنګ په نوم 


6 ګارنیت ): سلیکاتی منرالونه چې ترکیب یی د:(,510) د۸3 فورمول سره سرخوري د 
ګاانیټ په نوم ياديږي. دلته ۸ ( ٠. )٥۵,. ١٨١۵ , ٤۳) ١(1(‏ )او 8 (17, اوهم ک یدای 
.111 ), ل۵ )وی 


(034)733 (غاز ):د مادې ؛ یو اګریګاتي حالت دی .په لوښي کې که لرٍ یا ډیرغاز واچول شي . نو 
ټول لوښی ډکيږي . په ایډیال غاز کې د غاز د مالیکولونو تر منځ فاصله دومره زیاته ده چې 
دهغوۍ تر منځ د جذب او دفع له اغیز څخه او هم دغاز د ټول حجم په پرتله د مالیکول د حجم 
څخه صرف نظر کيدای شي 


(مس'هه‌معه کهصنهم: د۳۵ )دحا مه 82 06 ن0 08 (غاز کرو مات ګرافی ):د کيمیاو ي مو ادو د 
ګډولې داجزاو د پیژندنې او یو دبل څخه د بیلونې یو متود دی پر جاذب شي د ګډولې ( 
ملو ) د اجزاو د جذب د قابلیت توپیر ددې متود اساس جوړوي .په یو اوږد نل کې جاذب 
مواد ( ثابت فاز .چې زیاتره جامد مواد وي ) ) اچول کیږي اود امتحانې موادو ګډوله( دلته د 
غازونو ګډوله ) د متحرک فاز ( دیو غاز ) سره یو ځای د ثابت فاز ز له منځه تیریږي .د لته د 
ګډولې ځینې اجزا پر جاذب مضبو طې جذب . ځينې سستې جذب او ځینې نه جذبيږي اود کالوم 
څخه وځي. په دې ترتیب د ګډولې هغه جز چې نه جذبیږي تر ټولو لمړی ورپسې سست جذب 
شوی غاز ز اوترټولو وروسته مضبوط جذب شوي غاز د کالوم( ( اوږدنل ) څخه وځي اود ګډولې 
اجزا یو له بله بیلیږي . کالوم څخه د وتلو پروخت د هرغاز نوعیت د سبکلروښکربۍ به مکرد 
یا په نورو متودونو معلوموي او د ځانګړو الو په واسطه د ګډولې د هر جز مقد ار معلومیږي. 


(#)- ( )6344564401 (دغازونو ثابت ):د غازونو د حالت په معادله( «1١1‏ - ۳۷) کې(1۴) 
د غازونو دعمومي ثابت په نوم یاديږي. 
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٢۵8600۹0478 ۲٥۵308(‏ ز)- 603600 035 (دغازونو معادله ): د غازونو قانون وګورۍ. 


(وسهحعس)( محور )حمه ن6 ه0 ( ګازیفیکیشن . په غاز اړول ):د جامد او مايع موادو په غاز 
اړول د ګازیفیکیشن په نوم ياديږي. 


0٥ 1۵۷/-) د8٥‎ ٧۵3 (‏ ( دغازونو قانون ):دیو غاز د حجم (۷ .فشار(۶) اود تودوځې 
د درجې( مش دن سه قانون 
اودغه د ریاضي معادله د غاز د حالت معادله نومیږي. د ایډیال غاز د حالت معادله داسې شکل 


)او ۷ 1۲ 


دلته( « ) دغاز د مولونو شمیر او (1) دغازونو عمومي ثابت دی. 


610 غازهول ):د ګني دبورې د فرمنټیشن څخه لاس ته راغلي الکول دي 


(0٤٤ 81‏ غاز ايل ):د پترولو هغه فرکشن دی چې کثافت یی ډیر زیات اود مالیکولو په کاربني 
ځنځیر کې د کاربن د اتومو شمیر له ( ۲۵ ) خڅ څغهريات دی داورل لل شون ه مرا درپ ترګه 
زیات کارول کیږي. 


6 ګیسولین ): پترولیم وګورئ. 


( 00667 7۵3760 )- 01947 ه م0۰6 ( غازي ترمومتر ): د تودو ځې په( "133716 -25) واټن 
کې د تودوخې د درجې د معلومولو ځورا دقیقه اله ده . په دې اله کې د مايع ( (سیمابو ) پرځای د 
شازټاکلې او ثابت کتله کارزي .د ثابت حجم په ترمومتر کې د غاز ټاکلې کتله په سر تړلي لوښي 
نل ) کې په پام کې نیول کیږي .ود تودوځې په اړوند درجه کې یی فشار د سیمابي مانومتر او 
و000 -- 7 707س ۶) او( آداشاطاکخهه '1) درجه معلوموي 
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٧‏ 07-1056 ( د ګیلوسک قانون ): که په کيمیاوي تعامل کې شامل مواد ټول غازونه او 
عین فشار اوتودوخې درجه ولري . نو دلته د تعامل کونکو اود تعامل څخه د لاسته راغلیو 
موادو د حجمونو نسبت د ساده اعدادو نسبت دی. دبیلګې په توګه که یو حجم هاید روجن د یو 
حجم کلورین سره تعامل وکړي . نو دوه حجمه د مالګې تیزاب لاس ته راځي. 

1( بج يل ا) د ولا 


او که یو حجم نایتروجن د درې حجمه هایدروجن سره تعامل وکړي » نو دوه حجمه امونیاک 
لاسته راځی. 


٣ 211‏ ر۷ به 31 
6 ګیلوسایټ ): ( 51120 . 60 0,.)36 ٥:‏ ) ترکيب لرونکی منرال دی. 
١-8‏ 0:انفرا رډ کروماتوګرافي وګورئ. 
6 از کروماتوګرافي وګورۍ. 


ععاممه ٧۱١۱6۶‏ و نه0 , :٥ه‏ 02 ( ګیګر کرنتر . ګايګر میولر کونتر ): درادیو اکتیف 
وړانګو د شدت د اندازه کولو اله ده چې په ۱۹٩١‏ کال کې د المانی فزیک پوه هانس ګایګر په 


(مته7 0٥٧)‏ ( جل یا خټه ) : دسپرشني سستم دی . . چې د کالوئيدي سستم د پرم کیدو ( خټه 
کیدو یا کواګولیشن ) څخه لاس ته راځي .که سلیکاګل او جلاتين او نور. 


(٥همه6-0 (61٥00‏ جلاتین ) : کم رنګه په اوبو کې منحل پروتین دی .په اوبو کې 
دزمهعهنلم ) دجوش کولو څخه لاس ته راځي. په جلاتین کې چې اوبه واچول شي پړسیږي زاو 
په ګرمو اوبو کې حليږي. او کله چې د جلاتين محلول سوړ کړای شي جل تری لاس ته راځي. د 
جلاتین څخه په فوتو ګرافۍ ء سرښ جوړولو او خوراکي شيانو کې کا راخلي. 


(ده 0( م00د ممه 6)حدند ۳072076 1ه (0٥‏ جل الکتروفوریز ):الکتروفوریز وګورئ. 
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کن 57( م٥ (60٥ 61880 -)(٥7‏ جل فلتريشن #- جل فلترکونه ) : یو ډول کالو م 
کروماتوګرافي ده .یو اوږد نل (کالوم ) ) کې جل اچوي .نل عمود دروي اود مایعاتوګډوله ( 

کومه چې باید فلتر شي ) دنل په پاسنۍ ځوله کې ورو ورو اړوي .لته واړه ذرات د جل په 
سوریو کې ننوځي او ورو ورو د نل د قاعدې په لور حرکت کوي .لوی ذرات چې د جل په سوریو 
کې نشي ننوتلای د مايع سره د نل د قاعدې په لور چټک حرکت کوي اود نل څخه وځي. په دې 
ترتیب د مايع ګډولې ذرې د هغوۍ د لو ۍ والي پر بنسټ یو له بله جلا کیږي .مود د پروتینو » 

پو لیمیرونو او وایروسونو د فد ر کولر لبار: کاررل کېږي. 


016 (جلینایټ ): قوي چاودیدونکي مواد دي چې د نتروګلیسرين . سلولوز نايتریت . 


اړیکی لري. لکه 1,1-016116070٥:376‏ ( 11۰-0161 ) چې د جېم کلوروایتان په نوم هم یادیږي 


(وهسصصصس یج)- 0:502 060٢6‏ (جر يما ): د ځمکې د کيمياو يِ تر کیب پوهه د جیو کيمیا 
په نوم یادیږي .په جیو کيمیا کې د د ځمکې په موادو او هم په لیتو سفير » اتوموسفیر . .يیو سفیر 
١‏ وعانديو تر کی د کيتاوی فصو رن کتضاون عاصرود اير تويونر نره شرل کې 


(۷ 3:( 12006 لص :7ه 0)- :110001 06006076 ( هندسي ایزو ميري ) : 


ایزومیري وګورۍ. 


61 (جیرانيؤل ): یو ډول الکلول(111:11:011) )دی . چې په تیلو کې پیدا کیږي. 


. لن 8 ه0 ( جرمن سلور . نکل سلور ): د مس . جست او نکل الیاژدی‎ ۷٥٠٠ , ٣/06 


(6۵) - () 0ه 0710060٥116‏ (جېریلک اسيد ) :یو پروتين دی . پر ۱۹۵۴ ) کال پيژندل 
شوی دی. د نباتاتو د چټکې ودې اوهم د نباتاتو د ساقو د اوږدولو سره مرسته کوي. 
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690 05-0060( دګپس-دوهېم معادله ): دغه معادله لاندې ورکړل شوې ده ): 


0 بېل:ص و 
دلته( ن«) د موادو په ګډوله کې د (ز ) مادې کیمياوي مقدار( دمولونو شمير) او(نه)) په دغه 
ګډوله کې د ) آ) مادي کیمیاوي پوتانسیل ښېي .دغې معادلې څخه ښکاري . چې په ګډوله 
کې د یوې کیمیاوي مادې کیمیاوي پوتانسیل مستقل تغیر نشي کولای .د بیلګې په توګه د دوه 
مادو په ګډوله کې که د یوې مادې کیمیاوي پوتانسیل زیاتیږي . د هغې بلې مادې کیمیاوي 
پوکانسيل کمږي. 


(انن))- ( (قوصحممطح2د مهم 6 مه 6 )۲٥:‏ وهه 1٥٠٥٥٢‏ 060601 ( د ګپس از اده انر ژي . د ګپس 
تابع ): 006787 1٥٥٥‏ وګورۍ. 


رعتصحده مته ته ه٥‏ فصعمصصه صب)- 06٥٩‏ ٨ه‏ 00117::ه6:7-1 06 ( د ( دګپس - هلمهولتنز 

0 7 0ه س- دد وسو د تودوخې د درجې او 
1 /(0-1))- م(01 /69) 

دلته(۳ ) د سستم فشار .(1 ) د سستم د تودوځې درجه .)د سستم ازاده انرژي او (11) 

ددغه سستم انتالپی ښېی. 

6 ګسایټ ): یو منرال دی . چې دهایدریټ شوي المونیم هایدر وکساید(:(۸1)011) 


(0) )071061 (ګل برت ): د مقناطيسي محرکې قوی واحد دی.سمبول یی( 00 ) د 
206-08 ( 0,79577 ح) 10/471 - )1 


(٥که‏ یم71 مصص مر سم هتح)- ۵40 01٥1 6000001٥‏ (ګلاسيل ايتانو ئیک اسيد ): 
ایتانوئیک اسید وګورئ. 
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(هتنهکىی)-010585) ( ښیشه ): غیر کرستلي جامده ماده 3 ویلې کیدو ټاکلې نقطه نه لري . .ود 
عون نن ۰ کړکيو » بوتلونو اونورې عادي ښیښې دچونې (کلسیم 
اکساید) وا( سرد کاريونيټ) ٠)‏ اوکوچنیو کاڼو ( سلیکان (1۷) اکساید )دګډولې دیو 
ځای ویلي کولو څخه لاس ته راوړي. بورو سلیکیټ ښیښې لکه 21:٥1‏ ) یو څه بورون هم لري. 
دا ډول ښیښې د تودوځې د درجې د تغیر پر مهال ژر نه ماتیږي. 


(ره مهد تظمصمعصعمصس هبه )- 66800٥‏ 1ه 01885 ( ښيښه یی الکترود ) : نازکه پو کڼۍ ډوله 
الکترود دی چې د دیوالونو څخه یی د هایدروجن ایونونه( 11 ) نفوذ کولای شي . پوکڼۍ په 
داخل کې یو تیزابي محلول چې ( 11م ) يی ټاکلی قیمت لري اچول کیږي او بیا په هغې کې یو 
پلاتیني سیم ايښودل کیږي .بي داپوکڼئ د ) لد مه د ٣‏ 
کيږي دورد الد اور ) دایونوپه غلظت 
پورې اړه لري. د ښیښه یی الکترود څخه د امتحاني محلول د ( (کلم ) ) د معلومولو لپاره کار اخلي 


قانهتې گه 018854 ) د کوارتز ښیښې ) ښيښې )٩۹۰۰(‏ کوارتز لري .۰ ښیښې د ( 170076) 


څخه په لوړو درجوکې دښګوياکاڼو د 000 


(لاوعن‌ه دصصهلعه همه )-ه نمه ع07 61854( عضروي ښيښې ):دا ښیښې د متایل مت 
اکریلات (:00608)- 0 ١)‏ 1 )د پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي. 


6( لګلو بيرایټ ):د سوديم سلفیټ او کلسیم سلفیټ د مالګو څخه جوړ منرال دی. 


)له 01756( د ګلاو یر مالګه ): سوديم سلفیټ دیکا هایدریټ ( ( کا 10 . ږ( ه١‏ )د 
ګلاوبر د مالګې په نوم یادیږي. 


لت: نصم هعون دمصصمصه لنم ناه عھاع ) رګررئ. 


٥1 ۷۵8‏ 016 (نړیواله ګرمی ):د ګرین هاوس افکت وګورئ. 


و4 


0670 ۳)- 010( ګلوبین ):هيموګلوبین وګورئ. 
7 01607 (ګلوبولار پروتین ): پروتین وګورئ. 


(- ته ۳06)- 10 616( ګلوبولین ): د ګلوبولار پروتین هر هغه ګروپ دی چې په اوبو کې نه 
حليږي. دا پروتین په وینه . هګیو . شیدو اود زیرمه شوی پروتین په ډول د میوو په زڼو کې پيدا 

کيږي. د ويني دسیروم ګلوبين د څلور ډوله( ۷ . 8 .02 .۰ ) ګلوبین څخه عبارت دي . . چې 
د هغې له ډلې څخه په ګاما ګلوبو لین کې معافیتي ګلوبولین (کصناه هله ممحصصعصصز ) شامل دی 
. کوم چې د ژوندي شي د وجود د مصؤنیت دنده لري. 


6 0160( ( ګلو ډسچارجح - برقي جرقه ) : برقي جرقه ده چې د ټيټ فشا رلاندې دغاز زله 
منځ څخه د تیریدو پر مهال غاز روښانه کوي . جرقه د تحریک شویو اتومواو مالیکولونو د 
تجزیې څخه رامنځ ته کیږي. 


06 6 ګلو کونک اسید ): اپتیکی فعال هایدر وکسی کارب وکسایلک اسيد دی. 
جوړښتي فورمول یی لاندی دی: 
٢‏ () د( 11 ) )(1٢0)ر1)‏ 


82 ( ګل وکوزان ): هغه پولي سکرایدونه دي . چې د هایدرولیز څخه یی ګل وکوز لاس ته 
راځي .دکسترين » نشايسته او سلولوز په ګلوکو زانونو کې راځي. 


(٥ه‏ ه۰ )حعدون: هن هبو , 05107 , 0105 ( ګلوکوز . ډکستروز . دکورو یا انګوروقند 

): سپين کرستلي قند ( ,0 ,لم )) دی .په طبیعت ډير پيد اکيږي . ورو مونو سکرايدونو په 
څیر ګلوکوز هم اپتیکي فعاله ماده ده .زيت طبيعي ګلوکوز 0680701٥7  (‏ ) مراد دي. د 
ګلوکوز وا زاو هم حلقوي فورمولونه لاندې وګوري. 


0 
۷ 
1 ان 
٢٣-0‏ 1 
4 مې ٢٩90-٨-٨‏ م 4 
٥‏ بڅگطهځخځېج 0 
لن . ٨ ٣-٥-0‏ 
6 ا "لااب 6 » 


6 010 ( ګلوکورونک اسید ): ددی تیزاب کیمیاوي فورمول(1:0,) 0 ) دی. دا 
تيزاب د ګل وکوز د اکسیدیشن څخه لاس ته راځي. 


6 ګل وکوروناید ):ګلوکورونک اسید وګورئ. 
06 6 01 ګلوتامک اسید ):د امیلو اسیدونو جدول وګورئ. 
6 ګلوتاماين ):امینو اسید وګورئ. 


(۳ل۸٨))ه‏ اد صمح د هم-3 74067٥‏ م4 لهنی 017 ( ګلايسرالډ يهايد ٣‏ فاسفیت ): یو ترای اوز 
فاسفیت دی. کیمیاوي فاورمول یی لاندې دی. 
د1۹10۷)011)- ٢-- ٩٩1‏ 
ا| ١‏ 
08 () 
(سَرسجعنستح)- 01706٥‏ ( ګلايسيراید . اسايل ګلایسیرول - ګليسیريد ): دغوړيو د 
تیزابونو او ګلیسیرين استرونه دي. جوړښتي فورمولونه یی لاندی دي. 
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11-0001 ٩۰-0017 001-ح)‎ 
١ ١ ١ 
1-01 )1-006016 1-007 
١ ١ ١ 
1121-05 1-01 2-001 
م1706د ء وم1217 76 دد‎ 


دلته (# ) د عضوي تیزابونو راډیکالونه دي. وازده . د شیدو غوړي او نباتي غوړي ګلای 
سیرايدونه دي. 


سومجمصمسس حعممته017 ګلای سيراین . ګليسيرين ): ګلای سیرول وګورئ. 


6-1,2,3-071 2080 , 6 67 راع , ه866 ( ګلایسیرول . ګلایسيراين . پروپان -۳٣ .۲١٢-‏ 
تري اول ):درې قیمته الکول(31600016 6 ) دی. جوړښتی فورمول یی لاندې دی. 


دلل)-- 11 - ملل) 


١ ١ | 
٥7 هغه ته‎ 


عصنی لت 
6 (ګلايسیرو فاسفو لیپید ):فاسفو لیپید وګورئ. 
(سمسهس )همه 017 ( ګلاسين ):امینو اسید وګورئ. 


( ګلای کو بیولوژي ): د کاربوهایدریتونو او کاربوهایدریت کامپلکسونو‎ ( 01/٠17 
لکه ګلايکو پروتینو ) پوهه د ګلای کوبيولوژي په نوم یادیږي.‎ 


(س‌عمهمسص)حص‌عه‌کلوصنمه , مهوه 017 ( ګلای کرجن . حیوانی نشايسته ) : یو پو لي 
سکراید (,11::0 ) دی .د زیرمه شوې غذا په توګه په ينه( ځيګر) د و 5 
ماده په سړواوبو کې لږه اوپه تودواوبو ښه حليږي | و کالوئیدي محلول جوړوي. ګلايکوجن د 
ايودين سره نسواري رنګ جوړوي. د ګلايکوجن د هایدرولیز څخه ګل وکوز لاس ته راځي. 
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05٥5‏ (ګلایکوجنیسس ): د انسولین( له پانقراس څخه) تر اغیزلاندې ګلوکوز په 
ګلای کوجن اوړي . دغه پروسه د ګلای کوجنیسس په نوم یادیږي. 


من 2726 ( ګلای کو جینولایزس ): د ( 063801 81) او ادرینالین( د ادرینال د غدې څخه 
) د ترشحاتو تراغیز لاندې په ځيګر کې ګلای کوجن په ګلوکوز اوړي . دغه پروسه د 


ګلايکوجینو لایزس په نوم یادیږي. 
نسعسممسس)عع٤‏ امه راع (ګلايیکولونه ):00306-1.,2-0:01 دایتان ګلایکول په نوم یادیږي دايتان 
ګلایکول فورمول لاند ي دی. 
1217- 142) 
شک سُ 
!اچ ع٥2٣۳‏ 


٥ 6‏ 0۵00 ه4 ر1 , انم ناه/زاع ( ګلاى کرلک اسيد . هايدرو کسي ایتانوئیک 
اسيد :بې رنګه کرستلي جامده ماده ( 00011-(11:)01) ) ده د ويلي کیدو نقطه یی (۰ ۸ 


سانتیګراد ده د ګني او چغندر په بوره کې پيدا کیږي. 


(سسسمسسعغنمنلهزاع ګلای کر لیپید ) : قند لرونکی لیپیدونه دي مالیکول د 
لیپید د برخې اساس یی ګلای سیرول یا سفینګوساین جوړوي اود قند برخه یی ټبپیک 
ګلکتوز یا انوسېتول وي. 


(دمسممسصسععنه/زامه/راع ( ګلايكکرو لایزس- ګلای کولیز ): بیوکيمیاوي تعاملونه . د کومو 
په ترڅ کې چې ګل وکوز تجزيه او انرژي ازاديږي د ګلای کولایزس په نوم یاديږي. 


٥٥)۳ 0600 0‏ ۲۱م ٥‏ اع ( ګلای کر پروتین ): یو کاربو هايدریت دی چې د کوولانسی 
اړیکې په واسطه د پروتین سره وصل دی. 


ره ږ ٢‏ نون 00 .61 17051016( وه سيدي ١‏ ړیکه ) 
جوړيدل لاندې ښودل شوي دي ناک واد د 
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یو ځای او ډای سکرایدونه . لیګو سکرایدونه او پولي سکرایدونه منځ ته راوړي .له چې 
لاندې لیدل کيږي داډول| ړیکه د قند د یو مالیکول د ( 1-)) اود بل مالیکول د (۸4) |اتوفولو 
تر منځ جوړیږي. که په ( )٠-1‏ اتوم پورې مربوط د (011) ګروپ د ګلوکوز د کړۍ د مستوي 
لاندې وي » نو دلته د )٤(‏ ګلايکوسيدي اړیکه جوړيږي او که د (017) ګروپ د ګلوکوز د کړۍ د 
مستوي دپاسه وي . نو دلته د (8) ګلایکوسيدي اړیکه جوړیږي. 

0-14 8/05/016٥ 76 


اا 1 1 اا 


۱1:30 : : 

١ ٍ 1 0 ٨ 
1 0 ٧ / : 

: / 011 )را‎ 0181 
00 0 1 01 : 1 
٣ 0 ٣ ٨ ( ٣ 1 
و٢‎ ٠ت م10 مھ م٩00 1ل‎ 

م10 


0013188: ق 311131161 2001 ق 


دګلایکوسيدي اړیکې جوړيدل 


587 ( ګلای کوسایلیشن ) : هغه جريان . په وم کې چې کاربوهایدریټ د پروتین 
سره یوځای شي او ګلای کوپروتین جوړ کړي یا د لیپید سره یو ځای شي او ګلای کو لیپید جوړ 
کړي د ګلايکو سایلیشن په نوم ياديږي. 


0:30:60 , له اع( ګلای اکزال . ايتان ډي ال ): زيړ کرستلی جامد مواد (0110- 1160)) 
دي د ویلي کيدو نقطه یی (۱۵ ) سانتیګراد ده او جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
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(م۸)-( ٥ه‏ ده د)- صسستنه , 6014( طلا -ایوريوم ): زيړ نرم فلز دی. اتومي نمبر یی ( ۹). 
اتومي کتله یی( ۹۲۷ . )۱٧۲‏ . نسبي کثافت یی(۱۹.۳۲) . د ويلي کیدو نقطه یی (1064,43) 
اوهجرش تقط نی "نه ) سانتيګراد ده د طلا اکسیدیشني درجې ١‏ ناو کی د 
کلورین سره د تودوځخې په ۳٠٢(‏ ) سانتيګراد کې تعامل کوي او أیورک کلوراید( :6 )۸٨‏ 
ا7ل10707471177دنئ070 5 په تيزاب او قلوي ګانو کې نه حلیږي . مګر 
د ( 1161) او (:18۷0) په ګډوله کې حليږي. تنبل عنصر دی په وچه او لمده هوا کې زنګ نه وهي 
نو ځکه ګانې تری جوړوي. 


5 0104766( د ګولډسمت پروسه ): د المونیم د پوډرو په واسطه د فلزونو د 
د0رنفۍې 2 مب 2۸٨٣‏ ې ,0 


67 ۵ (د ګرافت کوپولیمیر ): پولیمیر وګورۍ. 


۷ 07035( د ګراهام قانون ):دغازونو د نفوذ سرعت د هغوۍ د كثافت د دويمجذر ( 
٤)سره‏ معکوس تناسب لري. یعنې لیکو چې: 


دلته(م۷ ۰٠)‏ (4) د (1 ) مادې د نفوذ سرعت او کثافت . (.۷  )‏ (:0 ) د (2) مادې د نفوذ سرعت 
او کثافت ښیی. 


(074٥ -0۵0000-)۵0-30(‏ ګرا م اتوم ) ):دیو عنصر د ګرامونو شمیر چې دهغه عنصر د اتومي 
د 77 دد ددد .د بیلګر په ترک ( )٢‏ 
کیږي 


0-076 ( ګرا م معادل یا معادل ګرام ): ديوې مادې د ګرامونو شمیر چې د هغې مادې 
ال سم سا ه0100 م کیږي . دبیلګې په توګه د 
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اکسيجن ( ۸) ګرامه د. اکسیجن يو معادل ګرام اود ګوګړو د تیزابو ( ۴۹) ګرامه . د ګوګړو 


(٥7ې ٨٥٥٨‏ مھمص)علمنه همه تع (ګرا م مالیکو ل ) :.ديوې مادې د ګرامون نو شمیر چې 
دهغې مادې د د ده اسوه هې مادټ ید مليکول کر و ٌٍ 
بیلګې په توګه د اوبو ( )٨۸‏ ) ګرامه. د اوبو یو مالیکول ګرام . د ایتانول( ۷۲) ګرامه دايتانول یو 
ماليکول ګراء کېړې .باید زیاته کړو چې په دې اخرو کالو کې د اتوم ګرام اومالیکول پر ځای د 
مول اتوم او مول مالیکول اصطلاحات کاروي. 


(موحهی سمصمه مص کم صمص)- 8۲٥‏ مه 07۵0٥‏ (د کوروبوره یا د انګورو بوره ): ګلوکوز وګورئ. 


(0۵07 )0:06 (ګرافایټ . ګرافيټ ): کاربن وګورئ. 


(حسسهمه شسمه‌مصوممصعصسصهم )عون رلهمه 074110666 ( وزني تحلیل ) : دوزن کولو له لار ې 
په امتحاني نمونه کې د یوې مادي مقدار معلومول د وزني تحلیل په نوم یادیږي .د بیلګې په 
توګه که په یو محلول کې د نقرې يوه مالګه حل وي او وغواړو چې د دغې محلول په ١ ٠‏ ملي 
لیتره کې د نقرې مقدار معلوم کړو . نو ددغه محلول(۰ ٠‏ ملی لیتره په یو بیکر کې اچوو او په 
هغې کې کافي مقدار د مالګې تیزاب اچوو تر څو دنقرې ټول آپونونه د( ۸861 ) په بڼه رسوب 
وکړي .دغه رسوب فلترکړو تښ بی په مقظرر اور کر وروسته یی وچوو او په اخر کې 
یی وزن کوو او په لاس ته راغلي( ٤‏ ۸) ) کې د نقرې مقدا رحسابوو. 


1ه 0019 87:٥:‏ ( دشنې خونې اغیز ) شلوڅونو (د ښیښو هغه خونې چې نباتات پکې 
روزل کيږي ) پر ښیښو چې د لمر څخه راغلې وړانګې لګيږي .نو دلته دعادي رڼا اوهم د 
اولترافیولت یو شمیر وړانګې ( کومې چې د څپو اوږدوالې یی عادي رڼا ته نژدې دی ) د شنې 
خونې د ښیښوء څخه تیریږي اود شنې خونې داخل ته ننوځي . مګر انفرا رډ وړانګې د شنې 
خونې پر ښيښنه جذبږي او بيا یوه برخه یی بیرته د شنې خونې داخل ته تشعشع کيږي . دې 
پېښې ته د ګرین هاوز افکت یا دشنې خونې اغیز وايي .دې پېښې ته ورته پیښه دځمکې چاپيره 
اتوموسفیر کې هم صورت مومي .لته دشنې خونې غازونه ( عمدتا کاربنډای اکساید . چې د 
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فابریکو . موټرو اونورو وسیلو دسون دموادو د سوزيدو په وخت هوا ته پورته کيږي ) او هم د 
نایتروجن اکسایدونه . اوزون . متان . اود کلوروفلورکاربن( ::1))) غازونه دلمر څخه د 
راغلیو وړانګوڅخه د انفرا رډ وړانګې جذبوي اود عادي رڼا ټولې وړانګې اوهم د اولترا فیولت 
د وړانګو یو شمیر د اتوموسفیر له طبقو څخه راوځي او ځمکې ته را رسيږي | وځمکه تودوي 
چې بيا دغه انرژي د انفرارډ د وړانګو په بڼه د ځمکې له مخ څخه بیرته اتوموسفیرته انعکاس 
کوي . چې هلته په کاربنډای اکساید کې جذبيږٍي او په دې توګه هم دلمر څخه او هم د د ځمکې 
څخه د راغليو انفرا رډ وړانګو د جذبيدو له کبله د ځمکې اتوموسفير | و ځمکه ګرميږي اه 
د نړۍ د توديدوپه نوم یادیږي .په دې وروسنتيو کالی کې د صنعتي هیوادونو د فابريکو او 
موټرو څخه هواته د زیات کاربنډای اکساید د پورته کېدو له امله شنکه اوه ځمکې هوا ګرمه 
شوې ده . چې له دې کبله د ځمکې د قطبونو کنګلونه ویلې اود سمندرونو داوبو سطحه لوړه 
شوې ده اود ځینو هیوادونو د کرنې حاصلات هم کم شوي دي. 


٥:005 6‏ (دشنی خونی غاز ): ګرین هاوز افکت وګورئ. 
6 ګرین وکایټ ).د کدميم سلفايډ ( 405)) یو منرال دی. 
061 ګرین ویتیرول ):ایرن(11) سلفاید وګورئ 


(ههممصضصوم: تصه ھهه‌م)ام6ع2 ٥۵‏ لعھمتتع ( د ګرینارد تعامل ګر ) : عضوي فلزي مرکبونه دي 
.عمومي فورمول يی ( 127 11) دی . دلته ( () یو هالوجن او ( 1) عضوي راډيکال دی . 
57 , 1:161 او نور یی مثالونه دي. دغه مواد په عضوي سنتیزونو کې په کار 
راځي. 


4 و وانيدين ): په یوریا پورې مربوط يو یو قلوي کرستلي مرکب ٤‏ 11 
(ر ١‏ ( دی. 


90(د ټویک پنبه . باروت ): 010066 5٥611010:6‏ وګورئ. 


67 اباروت ): دپوتاسيم نایتریټ . سکرو او سلفر څخه جوړه ګډوله ده او 


2317 


چاودیدونکی مواد دي. 


(ه 1116 1 205010( جیپسم .ګګ ) :د کلسیم سلفیت هاید ریت( 0,271:0 هل ) یو منرال 
دی. 


1٨۱ - 


6 1166( د هابر پروسه ): د امونیا د لاس ته راوړلو صنعتی طريقه ده. 
د2111 چۍھ 311 م ر1۷ 


المونیم اکساید ( کتلست) په موجودیت کې صورت مومي. 
(۲۵77)-6 1۵60301( هيماتایت . هماتیت):د )۳٥:0:(‏ منرال اود اوسپنې خورا مهم 
معدنی مواد دی. 


٥07: 67‏ )13600070( هم وګلوبين ):د حیواناتو په وینه کی د ګلوبولار پروتین یو 
ګروپ سره کرویات ( 6700760/665) دي . چې د سرو څخه د بدن انساجو ته د مالیکولی 
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اکسیجن رسولو دنده په غاړه لري.(اکسي هیموګلوبين وګورئ ). کاربن مونو اکساید په ډیره 
آسانۍ پر هیموګلوبین نصبيږي او کارب اکسي هیموګلوبین جوړوي چې په دې صورت کې 
وینه انساجو ته | کسیجن نه شي رسولای او ژوندی شی مري. (کارب اکسي هیم وګلوبین 
وګورئ). د هیموګلوبین جوړښتي فورمول لاند ې وګورئ اود کلوروفیل د جوړښتي فورمول سره 


تو خي 0 که ١‏ سیک || 1838065011 


٧٧٧٧٧٧. نا‎ 6 2-00-02221.7 


110۳0 1/ ١۲7 
(هيم وګلوبینیک اسيد ): یو ډیرضعیف تيزاب دی چې په وینه کې د‎ 10002100 ۴ 6 
سرو کرویاتو دننه مځ ته راځي. د ژوندي شي د نل پر مغال پو رنه کي کارپ دای اسا ره‎ 
اسالع لارافک کش اسو کل فاهوا ره راکاد وتز‎ 
ایونو د موجودیت له کبله اکسي هیم وګلوبین هڅول کيږي چې په‌هيم وګلوبين ا وآکسیجن‎ 
تجزيه شي دلته د هایدروجن ایونونه پرهیموګلوبين نصبيږي او هیموګلوبینیک اسید‎ 


جوړيږي 


00::-)7٥٥0 7 (-) 11‏ :118 ( هافنيم هافنیی): نقره یی رنګه جلا لرونکی فلزي عنصر دی. 
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درجه یی ( )٧٢۲٢ ٣٠‏ سانتیګراد اود جوش درجه يی ( ۴۲۰۳) سانتیګراد ده اکسیدیشني 
درجې یی( )۳٣‏ او (۵۰) دي دا ععنصر په( )٢١۹٩١‏ کال( 0۳0130) پیژندلی دی. 


٥-(‏ م ق610 د) اا 111( نيمه حجره الکترود ): الکترود وګورئ. 
نه 11٥17‏ (نيمه چو کۍ ): 0٥058‏ ھوصصعهلمم عیمند وګورئ. 


: ) ه1 10م 6)- 11317-10116 ( نيم عمر . دنیمایی تجزيه کيدو دوره‎ 71۶ (37٥7( 
وګورئ‎ 0٧7 


55 11 نيم پنډوالی ): د خاص ډول موادو پنډوالی دی . کوم چې د وړانګو دبهیر 


6 اهلاید ): د یو عنصر سره د هالوجن مرکب د هلاید په نوم یاديږي. د فلزونو هلایدونه 
ایوني مرکبونه دي. هالوجن لرونکي عضوي مرکبونه هم دهلایدونو په نوم یاديږي لکه الکایل 
هلايدونه او اسایل هلايدونه. 


11 0 6۰ ١ههلايټ‏ . د ډبرې مالګه ): د خوړلو مالګه ده » چی د غره د ډبرو څخه‌لاس ته 
راځي. 

656 الله , 1116٥‏ (هالرالکان . الکایل هلايدونه ): که د الکان د مالیکول يو يا 
څو د هایدروجن اتومونه دهالوجن په اتوم تعویض شي هالوالکان لاس ته راځي . لکه مونو 
کلورو متان ( 11:67 ) , ډای برومو ایتان( :87 آا)) اونور. 

565 ( هالو کاربن ):د کاربن سره دهالوجن مرکب د هال وکاربن په نوم یادیږي. لکه 


کاربن ټټرا کلورایدیا ټټراکلورومتان» 1 ) . ډای کلورو ډای فلورو کاربن یا ډای کلورو ډای 
فلورومتان(:.ل))) اونور. 


7 ههالوفورم): دهالوفورم عمومي فورمول( 117 ) دی لکه کلوروفورم ( 
(دال)1ل1). بروموفورم(:187)) اونور. 
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667 هال وجنیشن. پریو مرکب د هالوجن نصبول ): پر یومرکب د هالوجن د اتوم 
نصبول د هالوجنیشن د تعامل په نوم یادیږي. لکه: 


٢٢٢١1‏ | )بلا) بب يل) ٣د‏ بلل) 


(سعه707٥۳)-5‏ 11186 ( هالوجنونه ): د ( ۷۱1٨‏ ) ګروپ عناصر د هالوجنو په نوم یادیږي. 
فلورین . کلورين » برومین . ایودين . استانتین دهالوجنو په ډله کې راځي ونا 
بیروني الکتروني پوښ الکتروني جوړښت(" مه ) دی .پیځکه ههه مقاضر و اکنيديشتي 
درجی معمولا )-١(‏ ده . خو د اکسیجن سره د کلورين . برومین او ایودين اکسیدیشني درجې 
207 ههالون ): که د هایدروکاربن په مالیکول کې د هاید روجن څُواتومه دهالوجنو په اتومو ( 
چې یو اتوم پکې د برومین وي ) تعویض شي . دغسې مرکب د هالون په نوم یادیږي.لکه هالون 
-)٢۳١ (‏ برومو کلورو ډای فلورومتان(18:61 ۳2 ) هالون( )۱٣٣١‏ - برومو تري فلورو متان ( 
,۱ ) اونور 


101776؛1-0100-2,2,2-00-0 , 1-021070 , 1310600806 ( هالرو ایتان ) :یې رنګه تیلي 
مایع( (-16187 ) ده . اورنه اخلي سستماتیک نوم یی( (١-کلورو ۲٢ 0 ١.‏ ۳ -تري 


فلوروایتان ) او جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 


1 ب٣‎ 


ا| | 
لن - 6 چظط 


ا | 
7 00 


مه 1 


6 8 170461 ( د تیلو سختیدل ): تیل د نکل د کتلست په موجودیت کې هایدروجنیشن 
کوي او په پایله کې تیل( مایع ) په غوړو (جامد ) اوړي. 
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(9 2ه« هته هګ 16) - ۷۲۵١‏ 0۶ 107006465 ( د اویو سختي ) : هغه اوبه چې د کلسیم او 
مګنیزيم ایونونه لري د سختو اوبو په نوم یاديږي . دغه ایونونه د صابون سره غیر کرستلي 
رسوب جوړوي نو ځکه په دغه اوبو د شیانو د پریمنځلو پروخت » صابون زیات مصرفيږي. 
داوبو سختی په دوه ډوله ده: 
4 
(ع)د(ل) ۳٢‏ (ع)( ملا چد (ى)ډ )دل مب د(د1))0)د) 


-2- د اوبو دایمي سختي:که په اوبوکې د د کلسيم او مګنیزيم کلورایدونه او سلفیتونه حل وي د 
اوبو دغه سختي دايمي بلل کیږي .ايمي سختي د اوبو د جوش کولو په واسطه له منځه نه ځي. 
سور سي . په سختو اوبو کې د سودیم کاربونیت د حل کولو په نتیجه کې له 
منځه ځي .د کلسیم او مګنيزيم ایونونه . د ایون د تعویضولو ( ( 6و100666530) ) په طريقه هم له 
اوبو څخه لیرې کوي .دې کار لپار خاص ډول پولیمیرونه کاروي کوم چې د سوديم ایونونه لري 
.د پولیمیرونه په یوعمود نصب شوي نل( کالون ) کې اچوي اود کالون په د اس نۍ خوله کې 
دغه سختې اوبه اړوي سختې اوبه چې په عمودي کالون کې دپولیمیر له منځه تیریږي . دلته د 
کلسیم او مګنیزیم ایونونه د سودیم د ایونو په واسطه تعويیضيږي او د کالون د اخر څخه نرمې 
اوبه( چې د 7 او ۳ یونونه پکې نشته) وځي 


-)٥ 005 (5‏ :11:0 (هاسيم ): رادیو اکتیف ( ترانس اکتینید ) عنصر دی. اتومي نمبر 


يی( )۱٠۰۸‏ دی. په(۱۹۸۴) کال کې یو جرمن ساینس پوه ( پیتر ارمبروستر )د ٨٥‏ (۵) د هستو 
په واسطه د ۳( ۲۰۸) د هستو د بمبارد مان په نتیجه کې لاس ته راوړی دی. 


(مت ه0 ٥‏ 1)- را ۵م 1163٥‏ ( د تودوځې ظرفيت ): هغه مقدار تودوخه ده . چې د یوې 
مادې په ټاکلي مقدار کې جذب | و یا له هغې مادې څخه وځي | و له دې امله د هغې مادې د تودو 
خې درجه یوسانتیګراد تغیروکړي ( "1 لوړه یا ټيټه شي ). دهغې مادې د تودوخې د طرفیت په 
نوم ياده او په( ) ښودل کیږي. د موادو د مقدا ر له مخې د تودوځې ظرفیت په څوډوله دی. 
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:) طکه :70806 دمدصمصه2- بانهه‌ مده اه هط تل نه 06 (دتودو ځې مخصو ص ظر فیت‎ -١ 
هغه مقد ار تودوخه چې د یوې مادې د یو ګرام کتلې د تودوځې درجې ته د (1"6) په اندازه تغیر‎ 
ورکړي دهغې مادې دتودوځې مخصوص ظرفیت بلل کیږي او واحد یی کالوري في ګرام في‎ 
درجه( 1 ۵1.2 )دی.‎ 

0717106۵٩8 610606 -2‏ ۷- با 3م ٥6٨6‏ 7 ٥001(د‏ تودو ځې مو لي ظرفيت) : هغه 
مقدار تودوځخه ده چې د يوې مادې د یومول کتلې د تودوځې درجې ته د 7 
ورکړي واحد 8-0 )) دی. د ثابت فشا ر لاندې دیو شي دتوخې ظرفیت په (۴ ) 
اود ثابت حجم لاندې دتودوځې ظرفیت په( ( ٢‏ ) ښودل کيږي «٢ )٢(‏ ډل)). 


163٨٥ 0 ۵٥00178000 -)760 07۵٥ ۵70103۹ (‏ ( داتو مي کون نې تودوخه ) : هغه مقدار 


تودوخه ده » چې یو مول ماده د غاز په حالت په جلا جلا اتومو واړوي ( تجزيه کړي ) ). واحد یی () 
91 ۵) دی. 


(عسصه می 0:07۵ )2 ممناکمصصوه 0۶ 11631 ( د سوځيدو تودوخه ) : هغه مقدار تودوخه ( 
۵٢ / 01‏ )) ده . چې د یومول کیمیاوي مادې د بشپړ سوځیدو په ترڅ کې ازادیږي. دلته د بشپړ 
ښوځيدو مطلف دای . چې په امتحاني ماده کې د شاملو ټولو عناصرو د اعظمي ولانس 
اکسایدونه جوړشي . دبيلګې په توګه که یو هايدروکاربن بشپړ وسوځي نو دهغه یومول بايد 
کټ مټ په کارینډای اکساید او او بو واوړي. اوکه د دغې مادې د سوځيدو څخه اوبه | وکاربن 
مونو اکساید جوړشي » نو دلته‌هایدرو کاربن بشپړ نه دی سوځیدلی. 


نوسهتصصسصی هم1 7۵ه16671)-۱172۹000٥‏ ده 0٥‏ 11641 ( دکرستل کيدو تودوخه ) : هغه 
مقدار تودوخه ده . چې د يوې مادې د مشبوع محلول څخه د هغې مادې دیو مول کتلې د کرستل 
کیدو په ترڅ کې ازادیږي .واحد یی( 1001 /() ١‏ ویاهم ( 1/041 ) دی. 


روس صعوه 186ر 00-)760101٥‏ 0:40۵ ئه 1163۱ ( د انفکاک تودوخه . د ټوټه کيدو 
تودوخه ): هغه مقدار تودوخه چې وکولای شي د یو مول مرکب جوړونکې اتومونه یو دبل څخه 
جلا کړي . دهغې مادې د انفکاک د تودوخې( دانفکاک د انرژۍ ) په نوم یاديږي او واحد نی( 
1 ۵)) دی 
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0٥ 10703601) 760101٥ 063308370‏ 11631( د جوړيدو تودوځه - د تولیديدو تودوخه ): 
هغه مقدار انرژي( تودوخه ) ده چې د ساده موادو ( عناصرو) څخه د کیمیاوي مرکب د جوړيدو 
په ترڅ کې جذب یا ازاديږي دبیلګې په توګه: 


٢/٢0‏ 68- ح ۸۲ ()رلا چب ود()ها د يلا1 


(فسنهکصته مه8 ۵٥‏ 17ه: 56)- (116٥٥ ۶ ۵١082٥۵000‏ د ځنثی کولو تودوخه ): هغه مقدار 


تودوځه ( انرژي ) ده » چې د خی کولو د تعامل په ترڅ کې د یو مول تیزاب یا یو مول قلوي د 


(قتسسه‌م 116٥٥ 076٥0600 -) 71608107٥‏ ( دتعامل تودوخه ): هغه مقدار تودوخه ( انرژي ) 
ده . چې دیو کیمیاوي تعامل په ترڅ کې جذب یا ازاديږي. 


قمع م ۵۵م ٥07۵ه77)- 116٥1٥ 0٥ ٥010000:‏ ( د حل کيدو تودوخه ) : هغه تودوځه ( هغه 


انرژي ) ده چې د یو مول مادې د بشپړ حل کيدو اود ډیر رقیق محلول د جوړيدو په ترڅ کې جذب 
یا ازادیږي. واحد یی(1001/ ۵1 ) دی. 


(70 م٥8‏ قسصه»تو35)-60ع 170470 (١16٨۷‏ دروند هايدروجن ):ديوتیريم وګورئ. 


(ستصهعص کنسسه عتوت)- 601۰ (116٨۷‏ درانده فلزونه ): هغه کيمیاوي عناصر دي . چې 
ګرځي ډیر شهرت لري. 


(116٥۷ ٥/۵٥6) 7936738 27(‏ درندې اوبه ):ډيوتيريم اکساید( 1(:0) د درنواوبو په نوم 
یادیږي. 


6 006676010677 16::600672 ( د هایزنبرګ د نامعیلیت پرنسیپ ): د نامعینیت 


پرنسیپ وګورئ 
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1-6 (هیليم ).د نجیبو ( تنبلو ) عناصرو څخه یو عنصر دی. اتومي نمبر یی( 
٢‏ . |تومي کتله (4 ) . کثافت یی( ۸ ") ګرام في سانتي متر مکعب » د ویلي کيدو درجه د 
شل اتوموسفیر لاندې فشار (٢٢٢۷٧٧-)سانتیګراد‏ . د جوش نقطه یی ( )-٩۲۸ . ۹٢۳٩‏ 
سانتیګراد ده هیلیم په اتوموسفیر . لمر او ستورو کې پيدا کیږي. 


ک(هطککته محح۲۳2۶ هس م٨8د ٨۶٥‏ 6 مصه)ح وی مه ٥٠٥٥‏ 1000117 ( د هلمهولنز ازاده 
انرژي ): دا انرژي ټوله په کار اوړي .نو ځکه د ازادې انرژۍ په نوم ياديږي . دهلمهولتنز انرژي 
٢ -)٢-٩6‏ 


)د هلمهولتز انرژي . (نآ ) دسستم داخلي انرژي .(5 ) دسستم انتروپي او( 1 ) 
د تودوځې درجه ښېي 957ک59گک44 ې 


05 هیمی اسيتال ):اسيتال وګورئ. 


6 ههیمی سلولوز ): یو پولی سکراید دی . چې دنباتی حجرې په دیوال کې پیدا 


46 (هیمی هایدریت ): یو کرستل هایدریت .چې په دوه مالکولو کې یی یو 
مالیکول کرستلي اوبه وي. 


8065 هیمی کیتالونه :166016 وګورئ 


1٧۷-) 3805 ٧۲6۴(‏ 1160775 ( د هنري قانون ):د تودو خې په ټاکلې درجه کې په محلول کې 
د حل شوي غاز اندازه ( مولی قسمت )د محلول د پاسه دهغه غاز د جزيی فشار سره مستقیم 
کل ل1 - بک 
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دلته () په مايع محلول کې د حل شوي غاز اندازه( مولي قسمت ) » (۰ ) د محلول دپاسه د 
حل شوي غاز جزيي ( یا عمومي ) فشار . او () يو ثابت عدد دی . چې قیمت یی د مايع محلل 
او حل کیدونکی غاز په طبیعت د سستم د تودوځې په درجه اود محلول د غلظت په افادې 


46 اههپتاهایدریت ): کرستل هایدریټ .چې د اړوندې مادې د یو مالیکول سره 


اوه مالیکوله کرستلي اوبه وي. 


6-)۳٥607 80‏ 11600۵0 ( هپتان ): مشبوع هايدرو کاربن او په عادي شرایطو کې مایع ماده ( 
)٤6‏ ده. نسبی کثافت یی(0.684) دی. د ویلی کيدو نقطه یی 2٠ دارګيتناس)-۰٠. ٧٢(‏ جوش 
نقطه یی )١٨۸۰۴(‏ سانتیګراد او د اکتان نمره یی صفر ده. 


06) 2۵00000007 (هپتا اکسو ډی فاسفورک(۷) اسيد ): 
6 )66( وګورئ. 


67780837697٥)-/162/34۷۵160(هپتا‏ والنټ ): اوه ولانسه. 


6 , 16701 ( هیروین . ډي اسیټایل مورفین ): نیشه کونکی مرکب دی. د 
مورفین څخه مشتق شوې سنتیتک ماده ده. د مورفین د لیپید ډوله طبیعت په وجه . هغه په 


دماغ کې په اسانۍ جذبيږي او دقوی مسکن دنده تر سره کوي. 


7 ز( هرتز ):د فریکونسۍ نړیوال واحد دی. یو (117 ) په یوه ثانيه کې د یو سايکل سره 
مبياوي کېژي. 
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٥٥٥۰٥(‏ 3808)- 11 :16:57 ( د هس قانون ):د کيمیاوي تعامل حرارتی اثر . په تعامل کې د 
داغل شويو اوه تعامل څخه د لا مته راغليو هواد و په طبيعت او حالف پورى اره لرى أَزَه تعامل 
په مابیني مرحلو پورې اړه نه لري. د بیلګې په توګه د کاربن څخه د کاربنډای اکسايد استحصال 
په پام کې نیسو: 


٥/10‏ 94,03 يح ۸٢٢‏ رد()) يمب ر() ېل 
که پورتنی تعامل په لاندې دوه مرحلو کې صورت ومومي .نو لیکو . چې 


010 9, 26- يح ۸٢٢‏ ())) جب ر() ٧٥‏ مې )) 


))( ر()) وم رد() ها دم‎ ۸),  - 67,64 1٥/1 


۸۲٢ ٣ ۸۲٨٢ - -26,39 )-6/,64(  -94 , 0311/91‏ ح ۸٣٢٣‏ 
ليدل کیږي . چې د کاربن څخه د کاربنډای اکسايد د جوړيدو په ترڅ کې () 610 ۸) 
انرژي ازادیږي اودا په دې پورې اړه نلري . چې دغه تعامل په یوه مرحله کې او که په دوه مرحلو 
کې صورت مومي. 
70 16166( هترواتوم ): د هتروسکلک مرکب د مالیکول په کړې یو طاق اتوم د هترواتوم په 
نوم یادیږي. د پایريدین په مالیکول کې د نایتروجن اتوم یو هترو اتوم دی. 


(ر (كمسصصسمه‌ه تسه همس م6()-۰ 0 منه م وهال ق160٧‏ ( هتر وسکلک 
مرکبونه ): عضوي حلقوي مرکبونه دي. د مالیکول په کړۍ کې یی د کاربن د اتومو سربيره د 
نورو عناصرو ( نایتروجن . اکسيجن . سلفر او نور ) اتومونه هم وي . ځيني هترو سکلک 
مرکبونه ‌لاندې وګورئ. 
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11)' )٢ 1)' ) 1)(' ) 
1 1 1 1 1 1 ۱ 
11)! ) 11)! ) 16 ) ٢ 
١ / ١ / ۱ / 
0 5 ۸۳٢ 
!ال‎ 1111٢ 6ل‎ 


(مه په م۶6٥٥‏ )-:600 (16٥6702:‏ هترو جن . غیر متجانسه ): د هوموجن ضد ته هتروجن و ايي. 
لکه یو فازه سستم هوموجن دی او څُوفازه سستم هتروجن 

6٥ 90‏ 06067017( هترولاینک فیژن . هترولیتيکي ټوټه کیدنه ): که مرکب داسې دوه 
ټوټې شي چي د دواړو ټوټو چارجونه یی مخالف العلامه وي . داسې ټوټه کیدنه د هترولیتیکي 
فیژن په نوم یادیږي. لکه په لاندې ډول د (1161) ټوټه کیدنه. : 


() ېج ٤٢‏ ې )۱ 


119000167 (هترو نوکلیر ): هغه مالیکول چې د څوډوله عناصرو د اتومو څخه جوړ دی. 
(عتعصق که صع ::7۰ ه: 6۶620 -)٥‏ 00 غه ه606٢(‏ قطبی اړٍ یکه ». غڅیرمتجانس قطب لرو نکی 
اړیکه ): ٥0:04‏ 62600631 وګورئ. 


46 116167000117( هترو پولی مرکب ) 6010200710 1051667 وګورئ. 


( 6 .:860 م7٥‏ )- :ه6 )06(هتروپولیمیر ):پولیمیر وګورئ 
٨0۷٧ ‫۷ٌ»‫‫‫/ 6‏ 
060260٥ -) ۳۵06 37(‏ 1:۵17 ( هکذاکلورو بنزین ) بی رنګه کرستلی مرکب 


٠» (‏ م٠))‏ دی. د تودوځې په ( )"227 ) کې ذوب کیږي. د د)۳ په و اسطه د بنزین د کلورونیشن 


(سومممتهمع)- عمه عم هله ې 10٣ 0:10٣‏ , ۳6۵1607406 ( هکذاکلرران .هکنذا 
کلوروسایکلو بنزین ): کیمیاوي فورمول یی(٠1‏ 16 )) دی. د اته ستیرو ایزومیرونو ګډوله ده 
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.ته واړه ایزومیرونه سپين کرستلي . په اوبو کې ناحله مواد دي مواد په زراعت کې د نباتي 
مرضونو او پرازیتونو پرضد استعماليږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


8 ری 
٠‏ ی 


٠ 85 


(سه مه ص ٥هت‏ )7۵0 لصامه)1160 
) ۵01606 ې (١6۵ ۵0 0/67ه٥)11( , 197٥‏ هکذا سيانو فیریت(11) . فیرو سیاناید ): یو 


کامپلکس ایون ٥))"‏ )دی. 


6 , (۵001/67406)111 6۵ (هکذاسيانو فیریت(111) . فیری سیاناید ): یو 
کامپلکس ایون 13م( ))6 )دی. 


) ۵06 . 6۵066006 (هکذاديکين . سيتان): مستقيم ځنځیر لرونکې هایدر وکاربن او 
بې رنګه مايع ده . کیمیاوی فورمول یی( دلل) (يلال) )دلل) ) دی 


156 لد(هکلذادیکانویټ . پالمتات ): 2۵1106101٨‏ وګورئ 


) 366 3:16 ۵06٣1(هکذا‏ دیکانوئک اسید ): 3610 810606 وګورئ 


ده ٥٥1‏ وه( هکذاګرنال کرستل ): کرستلی سستم وګورئ. 


6 (هکذا هایدریت ): هغه کرستلی ماده . چې د هر مالیکول سره شپږر مالیکوله 


778 0 ؟ز)-206: :۸۵0671606184 (هکذامتایلين تترا امین - يوروتر پین ):د يوریا 
او متانل ترمنځ کانډیشني تعامل په نتیجه کې جوړیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


5 
مه مر 
1 : 18 
08 )لا 
ما 
1 


6۵٥0671601٥73 :1:6 ب)‎ 070017199۶ ( 


6 3060/16 , ۸۵0106 (هکذامین ): هکذامتایلین تترامین وګورئ. 


6 , 56 هکلذان ډاي اوایټ .اډیپیټ ): د هکذان ډاي اوائک اسيد مالګه 


یااستردی. 


ه٠‏ هعنم , ۵60 (10٥060116٥‏ هکذان ډاي اواتک اسيد ): هکذان ډاي اوائتک اسيد یا 
اډیپک اسید ): یو کارب وکسایلک اسید.(11:,))0011)) دی. جامده ماده ده د ویلي کيدو 
درجه یی(" ۱۵۳) اود جوش درجه یی( 6 "265) ده د نایلون( 6.6) په جوړولو کې کارول کیږي. 
جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


2ل - دلل) - 112)-د 11 ) 


١ ١ 
عتموىی ما‎ 


۵ځن نې 0 د 
0٧226د‏ صهوصه -6)حصه0 ۵ل 6-٨0‏ (٧-هکذان‏ لکتام ): 1۵6ص وګورئ. 
٥۵00866 86‏ (هکذانوئټ . کاپروئټ ): د هکذانوئیک اسید مالګه یا استردی. 


لن عنه مهف , ۵64 164016 ( هکذانرئیک اسید . کاپروئیک اسيد ) ) : دغوړيو مايع 
تیزاب. دی. نسبی کثافت یی ( ۹٣۳‏ ). د ویلی کيدو درجه یی( ۴ )-٣٣۰‏ سانتيګراد . د جوش 
درجه یی (۲۰۵) سانتیګراد او کیمیاوي فورمول یی( 60617 ::11 ):11 ) دی. ددې تیزاب 
ګلسی ایدوته د غرایی اوېزې په وازده. شيدو وغم د تباتاتر په تپلو کې بیدا کیري ي٠‏ 
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-)٥ ٥ 0٥‏ 1086( هکسوجن ): چاوديدو نکې ماده (,1,0 ٧‏ )ده. د جنګي مهماتو په 
جوړولو کې په کاریږي. جوړښتي فورمول یی ‌لاندې دی. 


(عه ۲٥٥٥07‏ )6و )116 
( له (١60۶-۳٥‏ هکسوز ):مونو سکراید . چې مالیکول یی د کاربن شپر اتومونه لري. 


نهمسورمص تسه )هع (٥٥‏ هکذایل ګروپ ):د هکذان را ډيکال دی 
-ملل) لل ملل)- ملل) 1 ل) جدلل) ) 


1)٢-870 57‏ ( ها ید رو فلو ر وکا رین ):ها لوکا رین‌و ګورئ. 
6 هستيداین ) امینو اسید وګورئ. 


(110 )- ( تقلسسسه )صن ه1 (هرلمیم ) د لانتانوئيدو له ډلې جامد کيمیاوي عنصردی». 


نقره یی فلزي جلا لري . اتومي نمبر یی( )٧۷‏ . اتومي کتله یی( ۹٩‏ ۰) اکسیدیشني درجه 
یی( )۳٣‏ ده دذوب درجه( "1474 ) اود جوش درجه یی( )"2695 ) ده. 


مسسسسمه)ک ناه 10:0( هرمو سکلک ) سکلک وګورئ. 


(صه ۲٥٥07‏ )-05 8600 11:00( متجانس سستم ): يو فازه سستم . متجانس بلل کیږي. 
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فسقصبوم :10:0 ٥٥‏ )حمهعتنه 008 ع1001 ( هرمرلرګ 1 ۍ يا هومو لوګ سلسله ): 
هغه ګروپ عضوي مرکبونه دي . چې کیمیاوي خواص یی یو بل ته ډیر ورته او کیمیاوي 
فورمولونه یی یو د بل څخه دیو یا څو ګروپونو په اندازه توپیر لري. لکه 

‌) بللا. پللل). ») 5 ږل ) 1 د مشبوع ها ید روکاربنونو هومولوګ لړۍ 


( یت . 0009 . 160908 ) د مشبوع کاربوکسایلک اسیدونو 
هومولوګ لړۍ 


(عحعیق همھص 7 ٥4:07‏ ه۳)-5۵00 1100020187( هرو مر پرلار اړٍ یکه . غیرقطبی اړ یکه ): 
کیمیاوي اړیکه وګورئ. 


67 آدډهھومو پولیمیر ): پولیمیر وګورئ. 


(تعصه م7 )1:006 ( هارمونونه ) : د اندوکراین غدو او يا مخصوصو عصبي حجرو 
افرازات دي . چې په له اندازه د وینې سره ګډيږي اود عضویت د نمو او یا نارمل فعالیت په 
برخه کې مرسته کوي .د بیلګې په توګه انسولین د ژوندي شي په بدن کې د ګلوکوز څخه د نارمل 
استفادې په برخه کې رول لري. 


(ستھ‌حه مه هسصرسم 6 س)حلهاننکه 1740 ( هايبرد اربیټال . مخلوط اربیټال حپيوندي 
اربیټال ): په ځینو حالاتو کې دیو اتوم څو الکتروني اربیتالونه . چې اشکال او انرژي یی 
يودبل څخه توپیرلري يود بل سره پیوند یا ګډيږي اود هغوۍ څخه . نوي دا سې الکتروني 
اربیټالونه لاس ته راځي چې انرژي او شُکلون لی وک دي ارف دهستې چاپیره فضا کې په 
کرد کر پرويل به سوت داب ور د واع تر .چې یو ټاکلي فضایی جوړښت منځ ته 
راوړي . بیلګې په توګه که یو ( 8) اربيټال د د و( ) اربیټال سره پیوند شي دهغې څخه دوه 
مخلوط ( 57 )استټالونه 27د دوواد 1 1 
دي جوړيږي. که یو (5 ) او دوه(۴) اربیټالونه یو دبل سره ګډ ( (پیوند ) شي .نو د هغوۍ څخه 
درې("5۳) مخلوط اربیټالونه . چې په یوه سطحه کې واقع اود هستې چاپیره فضا کې په خپلو 
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منځو کې(120) درجې زاویه جوړوي . لاس ته راځي. که يو (5 ) اربیټال د درې( ۴) اربيټالونو 
یروګو شي .نو دهغوۍ څخه څلور مخلوط( 51 ) اربیټالونه جوړيږي .د اڅلور 0 چې 
اشکال او اترژي يی سره د یو شي دي دهستې چاپیره فضا کې په خپلو منځوکې داسې یو 
تتراهدرال جوړوي . په کوم کې چې د لو سو وس 
راسونو ) ته ځي اود هغوۍ تر منځ زاویه ( 109,28) درجې ده .په لاندې شکل کې د (8 و(ظ) 
الکتروني اربيټالونو څخه د پیوندي اربیټالونو جوړيدل ښودل شوي دي. 


د ( 5۶) )5٣(.‏ او( 7ځ5) پیوندي اربیټالونو جوړيدل. اود ددغو اربیټالونو فضا یی ش ډ 
4ه ))٨‏ هم و ګو رئ 
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06 (هایدر اسید ):610 037 نا وګورئ. 
56 ( 7037 ۲۶) (هایدریټ -هدرات ) :د یوې مادې د هایدریشن محصول دهغې مادي 
هدرات بلل کیږي .له( 0.5110 ) چې د مس( 11 )سلفیت هدرات دی. 01 ۷/۵167 


7 للالککل لو ګو رئ. 


(حمسسسمسه فقسصصھصه مسګکهمدسحهمنصسدله (1147٥٥0‏ هایدریت شوې الومينا ):المو نيم 
هایدرواکساید وګورئ. 


071717074774747 : َ مالیکولو او په اوبو کې د حل شوې مادې 
ددد 5 واو 
سس سر مو دعملیې برعکس د هاید ریشن په عمليه کې 
په محلول کې د (11) يا( 01) ) ایونونه منځ ته نه راځي . بلکې په هایدریشن کې د اوبو د 
ماليکولو آود 70د7د7راناند7 11 ند د .لته دهر ایو چاپيره د 
اوبو د مالیکولو طبقه ( هایدراتي طبقه ) جوړيږي . چې په محلول کې د ایونو د بیرته یو ځای 
کيدو مخه نیسی. 531۷3600 وګورئ. 


(صسحده‌م۳7)-6 11707070( هایدرازين ): سپينه کرستلي یا بې رنګه مایع ( ىآ -٧۷۳‏ ي1 1) ده 
.د ویلې کیدو نقطه یی ( ۴) سانتیګراد اود جوش نقطه یی ( ۵ )٠٣۳١‏ سانتیګراد ده . 
هایدرازین یو قوي احياګر دی .د الډيهايد اوکيتون سره تعامل کوي| وهایدرازون جوړوي. 


060 1702( هایدرازوئک اسید ): 37706 11070860 وګورئ 


٥۵308 (‏ )- 170707006 ( هایدرازون ) : عضوي مرکبونه دي . چې د ٧۷-٧٧۲۲:‏ - )سح ) 
ګروپ لري . لکه فینايل هایدرازون ( :لاله ۷-٧۷1‏ ح) اونور . د هایدرازون مرکب د 
الډيهاید یا کیتون سره د هاید راځیني مرکب د کانډ یشني تعامل په نتیجه کې جوړیږي. 
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سې 
دم 5 ۍعر ٥‏ 
-١ / / ١‏ ۸ 
ت1 که ْ پا - 1٧ - 1٧‏ سه سا - 1٣‏ 
کې 1 : 1 1# 
مه11۱ موه 1د ۱6م 


که( 1لو - )وي » نو د اړوند مرکب نوم فینایل هاید رازون دی. 


(حسېمبس )-ه11:4:0(هایدراید . هایدريد ): د هایدروجن او یوبل عنصر یا عناصرو مرکب 
دهایدراید په نوم ياديږي . دهایراید کلمه معمولا د هایدروجن او یوفلز دمرکب لپاره کارول 
کيږي . د غیر فلزاتو ( لکه امونیا . متان . اوبه اونور) هایدرایدونه کوولانسي مرکبونه دي . خو 
د (5 ) بلاک هایدرایدونه ایوني مرکبونه دي . چې د ( 11) ایون لري. 


0 مهم قشسګګمفمومرمص)ح نه ٥:0ه1170(هايدرو‏ ایودک اسید ):هايدروجن ايوداید 


وګورئ. 


مه م2« قشسګکمسمه م6)- نه ه ٥‏ ه07 :1170( هایدرویرومک اسید ):هايدروجن 
بروماید وګورئ. 


(سته 168010 ن)- 4 :1170 (هایدر وکاربنونه ): کيمیاوي مرکبو نه دي .چې د 
هایدروجن او کاربن څخه جوړ دي . لکه الکانونه . الکینونه . الکاينونه او ارینونه. 


7ه م 10م قظس ممص همس )حا نه 4:106 7070( هايدر وکلورک اسيد ):هايدروجن کلورايد 


وګورئ. 
60 هایدرو کلورو فلورو کاربن ):هالو کاربن وګورئ. 


ره م 1م شسص سمھوسسن)حانهه ‏ نمهن 11700( هایدروسیانک اسيد ):هايدروجن سيانايد 


وګورئ. 
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70 :م8 شش همه 7 )ان ه (1170٥1007‏ هايدروفلورک اسيد ):هايدروجن فلورايد 


وګورئ. 


90 هایدروفلورو کاربن ): هالوکارین وګورئ. 


11707080-۵07( هایدروجن ): کیمیاوي عنصر دی. په عادي شرایطو کې غاز دی. 
اتومي نمبر یی )١(‏ . اتومي کتله یی ( )٠/٠۰۸‏ . کثافت یی ( ٠ ١٩٨٩‏ ۰)ګرام في دیسي متر 
مکعب:: د وبلی کیدی نقطه يی منفۍ (۲۹۵) نانتیګراد اوه چوک نقطه يی ( ۵۲۰۸٨‏ 
سانتیګراد ده . هايدروجن درې ایزوتوپونه لري. عادي هایدروجن یا هایدروجن(71') په طبیعت 
کې ( ۹۸۵ . )٩٩‏ فیصد او هایدروجن (2 ) یا ډی تیریم ((1) یا (11)په طبیعت کې په کمه 
فیصدۍ پیداکيږي . او هایدرو جن (3) یاتريتیم(11 ) په مصنوعي ډول لاس ته راوړل کیږي. 
هایدروجن په( )٧۷۷۲‏ کال هنري کوند يش پیژندلی دی. 


(۶ ۰۵2 مکمهم۵)حعه )م30 1707860(هايدروجن اکسپتر- د هايدروجن را نیونکې 
):۵16 7470860 و ګو ری 


(فسسوخصصه عه صروت , عسصھصه متَصتسص)-:00 0 (1170٥‏ هایدروجلیشن ): پر یو مر کب د 
هایدروجن نصبولو تعامل دی. لکه: 


لل ) تِ لا ) - رلا له رلا ) - رلا ) 


6‫)؛, ۵۱0 15070716 , 17070860377106 ( هايدرو ٢‏ .هايدروزوئیک اسيد . 
ازوایماید ) : بې رنګه مايع :111 ) ده . نسبي کثافت یی( ۰۹ )٠.‏ د ویلي کيدو نقطه یی (۸۰-) 
سانتيگراد اود خوش نقطه یی(" 7 ده .۵7706 وګورئ 


( عتعصقف 0138 0ه ص)- ۱١000‏ 1170766 ( هايدر وجني ١‏ ړیکه ) : هايدر وجني ١‏ ړیکه د 
شي سه لدد د له "7 
اړیکې انرژي ( /10017) . د هایدروجني اړیکې انرژي ( 5-71/001) اود مالیکولو تر منځ 
قوا و انرژي (0,519/7001 ) ده .هید روجني | ړیکه په قطبي مالیکولونو کې د هایدروجن له لارې 
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اړیکې په نوم یادیږي. لاندې د اوبو د مالیکولو تر منځ هایدروجني اړیکه په نقطه نقطه خط 
ښودل شوې ده 


١ ۳٢ ٠١( 


1700862 6 

هایدروجني اړیکه د موادو پر ځینو فزيکي خواصو لکه دجوش پر نقطې اغیز کوي. د موادو د 
جوش نقطې دهغوۍ د مالیکولي کتلو سره مستقيم تناسپ لري . ولې د ( ( 1117, 0ی11, صتالظ) 
دجوش نقطې د هغوئ د مشابه مرکبونو ( 11۹, 11 په پرتله لوړې دي .ې خبرې 
دلیل دا دی چې د اوبو . هایدروجن فلوراید او امونیاک د مالیکولو تر منځ هایدروجني اړیکې 
جوړيږي او په نتیجه کې د دغو موادو اسوساتونه منځ ته راځي . چې مالیکولي کتلې یی د 
منفرد مالیکولو په پرتله څوکرته زیاتې دي . هایدروجني اړیکې د تودوخې د درجې د لوړيدو 

سراهاتیږي. 


مده 8 تقّ 0 ن6)- ٥7٥0/06‏ 1170786 (هایدروجن بروماید ):بی رنګه غاز ) 
(1187 دی. د ویلی کیدو نقطه یی( 88-) اود جوش نقطه یی( 67-) ده 


(سککهصه 6 ح ۵٥٥ , ١ن 6٥٥٥٥ -)6 ٣‏ م٥‏ نه 1707086( هایدروجن کاربرونیټ - بی 
کاربونیټ ):د کاربو نک اسید ایون( ':11)0) دی 


(صصتکصه۵ھ ده م مره عص)سهام مه مه عوه47 ز1 , ته 11707086(هايدروجن . هايدروجن 
رانیونکی ): هغه مالیکول دی . چې هایدروجن را نیسي 
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70 م٥8‏ قس همهم نه له له ٥٥117078(هايدروجن‏ کلوراید ) بی رنګه بد بويه غاز( 
7) دی. دویلی کیدو نقطه یی( "114,8- ) د جوش نقطه یی( 6 85-) ده. قوي الکترولیت 


(07 مع قظععکمصصسص )ان ه۵ ۳05۹16 , ۵66 ۵016 ې 47 15 , ۵0106 ې 11707064( 
هایدروجن سیاناید . هایدرو سیانک اسید . پروسک اسید ): بې رنګه مايع یا غاز(117)۷ ) 
دی. قوي زهر او ضعیف تیزاب دی. د ویلې کیدو نقطه یی( 14-) اود جوش نقطه یی( 26 ) 
ده. 

(7ه م1 مھ قشعحىی وج0 5 ))-1100706 11707086( هايدروجن فلوراید ):بې رر نګه مايع ( ٢‏ 11) 
ده . نسبي کثافت یی( ۰۰۹۹) .د ویلي کیدو نقطه یی( 837- ) اودجوش نقطه یی( 19,56) 


(ه مته سرد صشسسصر هم ٨‏ ص)کللعه لصا 61عو470 ز۱1 , ٥ه00ه:01666‏ 17070860 ( هايدروجن 
الکترود ): لاندې د هایدروجني الکترود شکل ښودل شوی دی. په یو ښیښه یی لوښي کې د 
مالګې تیزاب () 1۷ ) اچول کيږي او په دغه تیزابو کې یوه پلاتیني لوحه ځوړنديږي او د یو 
کوچني نل له لارې د هایدروجن غا ز پلاتیني لوحې ته راځي او په لوحه کې جذبیږي .د پلاتين د 
کتلستي عمل په نتیجه کې د هایدروجن ځيڼي ماليکولونه په اتومونو اوړي 


(ع)11 ى ي1 مه 
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د ایوتو ر کان ال 


عم ٢‏ ۍو (ع)1 


ددغه متعادل اکسیدیشني -احياوي جریان په نتیجه کې د پلاتیني لوحې اود تیزابي محلول تر 
منځ د برقي پوتانسیل توپیر منځ ته راځي . خوپه ستندرد شرایطو کې یعنې چې د تودوخې 
درجه(ل) 6) اود تیزابو غلظت ( 11۷1 ح 111 ( اود هايد روجن د غا زفشار(١1‏ ) ) وي . دمحلول 

او پلاتینې لوحې تر منځ د برقي پوتانسیل دغه توپیر صفر منل شوی دی او په دې شرایطو کې د 
هایدروجن الکترود ته د هایدروجن نارمل یا ستندرد الکترود وایی. 

٥70‏ فشضسععصسده )- 0 نه (١17478‏ هایدروجن ایوداید ):بی رنګه غاز (111) دی 

د ویلي کیدو نقطه یی( 51-) اود جوش نقطه یی( 35,38- ) ده. دغه مرکب د پلاتیني 


کتلست په موجودیت کې د هايد روجن او ايودین د مستقيم تعامل څخه هم لاس ته راځي. 
(801073 صمھ )حمهز 7086 (هايدروجن ایون ):اسید او (2131) وګورئ. 


۰,٥2 73(‏ محمسمه مه )هان نه هم 61 ع1107 ( هایدروجن پر اکسايد ) : بې رنګه یا ابي 
رنګه سرښناکه مایع ده. نسبي کثافت یی(1,44 ). د ويلي کیدو نقطه یی( 0,416- ) اود جوش 
نقطه یی ( 150,2"6) ده. أو گیمیاوي فورمول یی ( :11:0) دی . ضعیف تيزاب او قوي 
اکسیدانت دی. د انتی سپتیک او رنګ وړونکې مادې په توګه کارول کیږي. 


(حس0معصهه:6)- هانصصلهءنن , هان له که 17078 (هایدروجن سلفایت - بی سلفیت ):د ( 
د1150) ایون د بی سلفایت یا هایدروجن سلفایت په نوم یادیږي. 
(ه م :1م شسص وود مص)4 نه 04٥‏ ه11707(رهايدرو ایودک اسید ):هايدروجن ايودايد 


وګورئ. 


و2 
1٣ 7 (‏ ) کنه :11/0( هایدرولایزس ): یو کیمیاوي مرکب چې د اوبو سره د تعامل په 
نتیجه کې تجزيه شي . داسې تعامل د هایدرولیز په نوم یادیږي. لکه: 


1٣)))0)0۱١٩ مب ()رلا ې‎ ٧))ال‎ ٢ ٧٩٩٧١٧٩ 


8556 ههایدرو مګنیسایت ) د قلوي مګنیزيم کاربونیټ(311:0. 
٤)011(‏ ).:0 )و1 3۸) منرال دي 


(سه م2 ۳)- 117000 (هایدرون ):د(11) ایون دی. 
0 هایدرونیم ایون ):هایدروکسونیم ایون وګورئ 
(عى ه صسمتسن ه موس )- 11707716( هایدروفیلک ): اوبه خوښه ونکی. 


(حت 0٥٥‏ 6ه (٠‏ مصکوسو )ےک 1170257( هایدروفویک ) : له اویو څخه متنفر ( :17001008 
وګورئ ) 


(سمصصعهمصدو« )- (1170/٥٥۵٥‏ هايدر وکینون ):06902606-1,4-0101 وګورئ. 


(م7ه3):)- 1707001( هايد روسول- هايد روزول ): سول دی . چې چاپیریال یی اوبه‌وي. 


( د-2 ې 87٥‏ )- 11707010100366( هايدرو سلفیت -هایدروسلفات): هايد روجن سلفیت 


وګورئ. 


(020278 ھ 5و0ّحدي )6 0 نم :ه1170( هايدرو سلفايد - هايد روسلفید ) : هايدروجن 
سلفاید وګورئ. 


06 107010( هايدرو سلفورک اسيد ):هايدروجن سلفايد وګورئ 


280 
(تسه 0 مۍم)-1/0/0:006(هايدرواکساید -هايدروکسيل ):د (011 )ایون د 
هایدرواکساید په نوم یاديږي لکه سوديم هایدروکساید ( ۷۵011) اونور. 
(سمھه قظمسممسه موسص)حمه صحستصمم:117/40(هايدروکسو نيم ایو ن ٥٥:)‏ صصسنصم0 وګورئ 


6 , 1366006 , 3610 0010016/ت:ه1707 -۴(4-هاید روکسی بوټانوئک اسيد 
لکټون » (۷-بوټایرو لکټون ): بې رنګه مايع لکټون دی. دجوش نقطه یی( )٣٢٢‏ سانتیګراد ده 
. کيمياوي فورمول یی( 11,6 )دی .لکټون وګورئ. 


(07/00٥0 ٥ 6‏ هایدرو کسی ایتانوئک اسید ): ۵600 21760116 وګورئ 


(مسسهس نه ص2 )-6 :۵:14 1ي :۵0/0 (هایدر وکسايل امین ): یی رنګه جامده ماده( 
سانتيګراد ده. که تودوخه ورکړل شي »نو انفجارکوي. 


(ومصمصه صصمصصسه ٣‏ 1)-0 07:10( (هایدروکسایلیشن ): پر یومرکب د 
هایدر وکسایل ګروپ (011- ) نصبول د هایدر وکسایلیشن عمليه بلل کیږي. 


(همصکرم1 هوستسه عهصکس )حم تع 1ل 077 /زهایدر وکسايل ګروپ ):د ( 01- ) ګروپ 
دی. 


06 00 :۲2-1707 -هایدر وکسی پروپانوئک اسید ):لکتک اسید وګورئ. 
(سحس:«مصسصصمسمه-8 ) - عمناممنمصې ې76ه:0 رط -8 ( ۸ هایدرو | کسي کیونولين ): دا ماده 


په تحلیلي کیمیا کې د یو شمیر فلزونو د ایونو نو د پیژندلو لپاره او هم په طبابت کې د 
سی په توګه کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
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0 


83-0100 


٣ 0 (‏ )8/506( هایګروسکوپک ): له هوا څخه د اوبه جذبولو 
خاصیت د هایګروسکوپک خاصیت په نوم یادي. 

6290 87676006( هایپرتونک محلول ): هغه محلول دی . چې د یو بل محلول په پرتله 
یی ازموتیک فشار لوړ دی. 5010101 192010016 سره يۍ یوتله کړئ. 


٠807‏ )- 0010766 072(هایپو کلورایټ - هیپ وکلوریت ): 60107316 و ګرئ 
6 2001070056 7(ها يپ وکلوروس اسید ):۵60 (601076)1 وګورئ 
6ل 616 70:00 0(هايپو فاسفوروس اسید ):فاسفینک اسید وګورئ. 


582 6 70060(هایپو تونک محلول ) هغه محلول دی .چې د یو بل محلول په پرتله 
یی ازموتیک فشار ټیټ وي( د هایپرتونک محلول سره یی پرتله کړئ. ) 
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(ده٨‏ ظلمصمصھ‌سرس) د2۵ ل0( اید یال غاز ): د ټیټ فشار لاندي اود تودوځې په لوړه درجه کې 
هرغازايديال غا ز حسابیدای شي .په دې شرايطو کې دغاز د مالیکولو تر منځ فاصله دومره 
زیاته‌وي چې د غاز دعمومي حجم په پرتله د هغه د یوه مالیکول د حجم څخه او هم د مالیکولو تر 
منځ د جذب او دفع اغیزو څخه صرف نظر کيدای شي .د ایدیال غاز ټکرونه الاستيکي (دانرژۍ 
راکړه ورکړه پکې نه وي ) بلل کيږي او پر اید یال غاز د غازونو معادله ښه تطبیقيږي. 


(مه صی ۵م کتظتصعصھهوصېېرھ )-:0 0106 10۹1( ا يډ یال محلول ): د راولت قانون وګورۍ. 


(مسھحخصصمه ومو م6 د ) - 1( ایو نایزیشن انرژی ):ایونایزیشن پو تانسیل وګورئ. 


6 0 ( داوراخستو د تودوخې درجه ) : یوې مادې ته که تودوځه ورکړو اود 
هغې د تودوخې درجه داسې حد (داسې نقطې ) ) ته ورسيږي .چې له هغې نه پورته نوموړې ماده 
اوراخلي( (لمپه کېزي) ) . دتودوځې دغه درجه د نوموړې مادې د اور اخستو د تودوځې درجه بلل 


( 8 س)- 107064( ايمایدونه حایمیدونه ): هغه عضوي ماده ده چې د ایمید ګروپ 
د وق .-)لري. 


۲٢70 ۵(‏ 0 )- مهه عع 100(ایميدو ګروپ )::0006 نآ وګورئ. 


(سَّمم)- 1:66( ايمانز . ایماینونه ): هغه مرکبونه دی چې د ایمين ګروپ(-۷۳/17٧-)‏ لري 
نایتروجن اتوم یی د دوه غبرګې اړیکې له لارې د کاربن د اتوم سره وصل وي. 


(همهلرم1 مصصمص)م نه تع 10( ایمینو ګروپ ):3101065 وګورئ. 


(م ٥0۵ص«‏ )- 1:06۵( انديکاتور معرف ): كيمیاوي ماده ده چې د رنګ تغیر یی په 
چاپیریال کې د یوې ځانګړې مادې (ایون ) موجودیت ښېي. لکه فینول فتالین او متایل اورنج 


283 


ووو 180 000 0 ت0 
700707 || 


هم ۷ نۍ ۸٢‏ 


په تیزابي چاپیریال کې یعنې هلته چې د (" ) غلظت زیات دی . نو انديکاتور لر انفکاک کوي 
او ډیره برخه یی د مالیکول ( 11۸) په بڼه وي .په لوي جاپيريال کې یعنې هلته چې 3 ). ) 
مقدار لږٍ دی .نو انديکاتور ښه انفکاک کوي اود ( ۸٨‏ بوتونه جوروئ نو ځکه د ( 11۸) 
انديکاتور په تیزابي چاپیریال کې یو رنګ او په قلوي چاپیریال کې بل رنګ لري. دتيزاب یا 
ع دن مهود ادم ٢‏ دو اد ن۸ 
تغیر کوي . د ٢‏ قلوي ٍٍَ نورو موادو د معلومولو لپاره نور انديکتورونه کاروي. 
دبيلګې په توګه نشايسته د ایودین سره پوخ ابي رنګ جو ړوي نو ځکه د ایودين د تتریشن 
لپاره نشايسته کاروي. اکسیدیشني -احياوي انديکاتورونه داسې مواد دي . چې د اکساید 


شوي او احياشوي حا لت رنګونه یی په رجعي ډول تغیر کوي. 


(0 18:1 )- 0 00:8( اندیګو ): بي رنګه مواد دئ:د اندیګو فیرا د نبات په پاڼو کې پيدا کیږي 
.جمعي فورمول یی ( 11,۰0 ) او جوړښتي فورمول یی لاندې دی .۵ زنکاورک کو ادو 
په توګه په کاریږي. 


0 
زه عسح١ص8‏ )0 ی0 10 
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بر موو 0000 ۸11-0040 
رجه 000 


(مهسس)-6 1001 ( انډول ) :زیړه جامده ماده( 117 )) ده .د ویلې کیدونقطه یی ( ۵۲) 


سانتيګراد ده » د عطرو په جوړولو کې په کاریږي.جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
4 


3 
5 
٨ 2‏ 
ړ 6 
و 7 
1 
11 


مه ( د ظسصصسه سهصرووصمس)حا !1ه (10006010٥‏ اند کتيف افکت . د هڅو نې اغیز .دلمسون نې 
اغیز-اندکسیوني اغیز ) ): په یو مالیکول کې د یو اتوم یا د اتومو دیو ګروپ داسې هڅه . . چې 
الکترونونه ځانته رانژدې(جذب)اویا یی له ځانه وشړي د اند کتیف افکت په نوم یادیږي .ې 
پېښې پر بنسټ د ځینو عضوي تعاملونو څرنګوالې تشريح کيدای شي .د بیلګې په توګه که د 
بلزين پر کرۍ الکترون راښکونکی ګرويونه لکه( ر()٧٧- ٧ ٨)).‏ )0 -) اویا د 
هالوجن اتومونه تړلي وي نو پردغه کړۍ د الکترونو کثافت لر وي اود الکتروفيلي تعویضو 
سره یی د یو ځای کيدو مينه هم لږه وي . خو که د بنزین په کړۍ د ( .1-7 -٧۷‏ ,011- 
)) اونور الکترون له لاسه ورکونکي ګروپونه تړلي وي . نو دلته معکوس اغيز را منځ ته 
کيږي . الکترون افکت هم وګورئ. 


(د٥٨‏ حم صس)- 6۰ ۵8ع (10٥6)‏ نجيب غاز . تنبل غاز ٥ 61 8٠5:)‏ ه د وګورئ. 


وس( همو تصهمص۱ هصهصعههص(لصسص)-/نصمه82 0٥٥‏ له 1058760 ( انفرا رډ 
کروماتوګرافي ):د ځینو کیمیاوي تعاملونو د حاصلاتود مالیکولونو څخه د ازادې شويو انفرا 
رډ وړانګو د ارزونې له لارې د کیمیاوي تعامل د میخانیکیت د څیړنې یو متود دی . که د 
کیمیاوي تعامل د حاصلاتو مالیکولونه اضافي انرژي ولري ( دتعامل دحاصلاتو مالیکولونه 
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تحریک شوی حالت ولري )نو دغه اضافي انرژي د انفرارډ وړانګو په بڼه ازادوي. او د دې 
وړانګو د سپکتروسکوپکو څیړنو له مخې د تعامل د حاصلاتو دجوړيدود حالت په هکله 
معلومات لاس ته راځی. 


(وقسمهکصحھع سه س هم نه مښصس )حمه هن7۵ 1083760( انفرا رډ وړ انګي - انفرار ډتشعشع ) 
:الکترو مقناطيسي وړانګې دي چې د څپو اوږدوالې یی د غررورانګو شخئهربات ارد 
رادیویی څپو څخه لر یعنې د 07 )مکرومغرائا ( 1)ملي متر ترمنځ دی. 


(وقمسمعنه هصصعمه مھصعه مهه )ه٨‏ )- ؟م0ه :ه66٣ 108٥ ۲6٤6‏ رم 0ه ه6601 ٥1140(انفرا‏ 
رډ سپکتروسکوپي ):دانفرارډ وړانګو په واسطه د کيمياوي موادو توصيفي او مقداري شننې 
( تحلیل ) اود کیمیاوي موادو د جوړښت د څیړنې یو متود دی .د چې مالیکولي اهتزازونه( په 
مالیکول کې د اتومو اوهم د فنکشنل ګروپونو اهتزازونه) د الکترومقناطیسي سپکتروم د ( 
18) ) په ساحه کې منځ ته راځي نو ځکه د (11 )میک رسکوئ يه راسطهه قصاویهوادواه 
مالیکونو جوړښت اوهم د کیمیاوي موادو توصيفي او مقداري تحلیل څیړل کیږي. 

د(1 ) جذبي سپکتر د (1- 0٥‏ ) په کواردیناتو(0 د 11 د وړانګو فریکونسي او 1 د دغو وړانګو د 
جذب شدت ښېي ) ) کې د ګراف په شکل اخستل کيږي سور سرو 
١‏ و فنکشنل ګروپونو مختلف اهتزازونه . له په عضوي مرکب کې د (-)) په! 0 


او (11 ) د اتومونو اهتزازونه د (-ل) ). () () ) په اړیکو کې د ١(‏ )د 
اتومونو اهتزازونه یا د 11- ۷) په | ړیکه کې د ٧۷(‏ و كو هوي وه 
هریو د فریکونسۍ(0 )پر محور 47770د ددد ) په بټه 


راڅرګنديږي . چې هر پیک په مالیکول کې د یوې ځانګړې کیمیاوي اړیکې 0 
پیک لوړوالي: په ماليکول کې د دغسې اړيکو شمیر ښېي .په دې توګه د (1 ) سپکتر د 
مالیکول د جوړښت د تثبیت او هم د موادو د توصیفي او مقداري تحليل امکان برابروي. 

659 ا(اانهیبیشن ):د کتلست په واسطه د کيمیاوي تعامل سرعت راکمول د انهیبیشن په 
نوم او هغه مواد . چې دغسې اغیز لري د انهیبیتور یا منفي کتلست په نوم یادیږي. 


یی صم1 (داخلي) : کيمیاوي مرکب ښېي کوم . چې دعین مالیکول يوقسمت د بل قسمت سره د 
تعامل په نتیجه کې جوړیږي .پس لکټام یو داخلي امید او لکتون یو داخلي استر دی. 
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105 67د اخلی انتقالی لړۍ ): انتقالی عناصر وګورئ. 


(مصوص مهوىمصخصصها حم همع )حعاونصص مه ۵7/٥‏ ع1107 ( غیرعضوي ما ): د ميا هغه 
څانګه ده . چې د .5 , 60 ,0) , کاربونیتونو اوسیانایدونوپه شمول غیر کاربوني 
مرکبونه څيړي. 


6 اانسیکتيساید ):06606106 وګورئ. 


690 150( د ادخال تعامل . د ننه ایستلو تعامل ): یو ډول کيمیاوي تعامل دی. په 
کوم کې چې د یو مالیکول د دوه اتومونو ترمنځ بل اتوم یا د اتوموګروپ ننوځي. لکه لاندي 
تعامل: 


حخللا پل جی- : ږل ) ې )ل1 


(صصسبعصھ )حمنلهنء م1 ( انسرلین ) : پروتیني هارمون دی. .چې د پانقراس د غدې په واسطه 
افراز ز او په وینه کې د قند د نارملې اندازې د ساتلو په کنترول کې مرسته کوي شکرې د 
ناروغتیا او هم د روحي ناروغئ په تداوي کې په کار راځي. 


69(د هالوجنو خپل منځی مرکبونه ): د هالوجنو د دوه عناصرو د اتومو څخه جوړ 
کیمیاوي مرکبونه دي لکه::1817, 187 ,1۳ اوتور. دا مرکبونه د هالوجنو د مستقيم 


(ومصصمصسره هه 6/0٥‏ 67۵770 )2 مهه مه 1016060۵117( د فلزونو خپل منځی 
مرکبونه ): په الیاژونو کې د فلزونو څخه جوړ داسي مرکبونه دي . چې دعناصرو (فلزونو ) تر 


(ستصه سسېمحتسصمممنص) ه107 ع۵له 1070016( بين الماليکرو لی قواوي ):ضعيفه 


قواوې دي . چې د مالیکولونو تر منځ عمل کوي.(د واندروالس قواوې وګورئ. ) 
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2862٨ ۶7(‏ د٥۳3‏ 0 ز25ھ2 )بو مه 1116031 () داخلي اضر ژي ): د یو سستم ( ديوشي ) په 
جوړښت کې د شاملو ټولو اتومونو او مالیکولونو د کنتیکي انرژیو او هم د دغو ذرو ترمنځ یو 
پر بل د جذب او دفع د اغیزو پوتانسیلي انرژیو مجموعه د هغه شي داخلي انرژي جوړوي ». 
دبیلګې پّه توګه هوا ته شړل شوی یو کاڼی په پام کې نیسو .ې کاڼي په جوړښت کې د شاملو 
ټولو ذرو د کنتیکي او پوتانسیلي انرژیو مجموعه ددغه کاڼي داخلي انرژي جوړوي . ولې په 
هوا کې ددغه کاڼي حرکي انرژي اود ځمکي سره د دغه کاني د جذب او دفع قواوې ددغه کاڼي 
په داخلي انرژي کې نه راځي. 


40 (انټر سټيشيال )06/61 501رت وګورئ. 


6 0150081( اننرستیشيال مرکبونه ) کیمیاوي مرکب دی چې په نتقصاني فلزي 
کل با قفا تیدغفور ودي قم لوي مراد ترا طلي راض 


سر د 0 چې په پایله کې یی دیوې مادې یو اپتیکي فعال 
0 0 حا نه 1٣٠‏ ايود ۳ ِ : معمولا ( :1110) د ایودک اسید په 


نوم یادوي. دا ماده د اوبو په محلول کې د ښورې د غليظ تیزاب په موجودیت کې د ایودين د 
اکسیدیشن څخه لاس ته راوړي . 
٤٠)٤(‏ ۱ نت ر«()ا211 ج ()611 ۳ج ٢ل‏ )5د يا 


6 0م , (4:٥) ۷۱1(٥60‏ ايودک( ٩‏ ۷۱) اسید یا پرایودک اسید ): له هواڅخه اوبه 
جذبونکې جامده ماده(,11:10 ) ده .د تودوځې په( (۱۴۰ ) سانتيګراد کې تجزيه کیږي .په اوبواو 
ایتانول کې ښه حلیږي. 


7ه س)-160:06( ايوداید ): هلايدونه وګورۍ. 
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-10::6-7 ( ایودين - ايود ) : غیرفلزي کیمیاوي عنصر دی . اتومي نمبر یی ( ۵۳) : 
اتومي کتله یی( ۹۰۴۵ . )٠۳۲۲‏ ».د ویلي کيدو نقطه یی(۵ . )۱١۳‏ سانتیګراد اود جوش نقطه یی 
( ۳۵ ۰) ده . که تودوخه ورکړل شي ٠‏ نو تصعید ( سوبلیمیشن ) کيږي او بنفش بړاس 
جوړوي. ایودين په اوبو کې نه حليږي .خو په ایتانول او نورو عضوي محللونو کې حليږي. د 
نورو هالوجنونو په پرتله ایودين لږ فعال مګر دنورو په پرتله زیات الکتروپوزيتیف خواص لري. 
مالیکولي ايودين د نشایستې سره ابي رنګه کامپلکس جوړوي .نو ځکه نشايسته د ایودین په 
ټتریشن کې د انديکاتور په توګه کاروي .یوین په کال کې( 8غ) پیژند لی دی.. 


((۷) 5۵ هم ممصعه)- 0٥‏ ته ٥م‏ عمن و , ه٥60ته(۷)همن‏ هز( ایردین ( ۷) اکساید . ایودین 
اه دو د ٢‏ 070077 300-07 ) کې تجزیه کیږي 37 


6 60106 ( ایودیني عدد ايودیني قیمت ) :د ايودين هغه وزني مقدار دی . . چې په 
ستندرد شرایطو او ټاکلي وخت کي د تیلو د نمونې په واسطه جذبيږي .د تیلوايوديني عدد د 
تيلو د نامشبوعت اندازه( د تیلو په یو مالیکول کې د دوه غبرګو اړيکو شمیر) ښېي 


((سهزد مده ص)-6 0 0ه احطه , 0٥٥0٥3٥6‏ (ايودو ایتان . ايتايل ايوداید ): نا 
آملل ) ده نسبی کثافت یی(1,9) . دویلی کيدو درجه یی( 108"6-) اود جوش درجه یی 
فو 1 1 

1100070 )10407 (ایو دوفورم . تري ايودو متان ): 071000600306 وګورئ 


ک وک لم )ه2 هم) 0۵٥٥‏ صصه7ه0 هز( ايردوفو رم ټسټ ): 76۵0600 1810/6700 وګورئ. 


(سه که مده س)- 040٥‏ ه؛ ااحطام , 6:36 4ه؛ ( ايږدو متان . متایل ایوداید ): بی رنګه 
ماع هالرالکان 11:1 ) دی.نسبی کثافت یی( 2,28) : د ویلی کيدو درجه یی( )"66,45-) اود 
جوش درجه یی( )"42,4 ) ده 
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(صسهص)حمه از (ایرن ) :هغه اتوم یا اتومي ګروپ » چې يو یا څو الکترونونه یی له لاسه ورکړي وي 
وور (کتیون ) 0۱ص اا د و یو یا 


(سه ,5ه ضقشسمص)‌ععمعصه نه (۱0٥‏ د ایونو تبادله ): د یو محلول اود هغې سره په تماس کې 
جامد ې مادې تر منځ د عین چارج لرونکو ایونو تبادله د ایون بدلولو د د عملې په نوم یادیږي :2 
اپوتو تبادله نيدائ شی پمجاس شم ( د څو الکترولیتونو په محلول کې ) او یا په غیر 
متجانس سستم کې ( لکه مايع محلول او جامد شي تر منځ )صورت ومومي. دایونو دا ډول 
تبادله په طبیعت کې د خاوری اود هغې سره په تماس کې اوبو ( چې مالګې پکې حل وي ) ) ترمنځ 
لیدل کیږي . بيلګې په توګه که په اوبو کې د پوتاسیم مالګې حل وي او دغسې اوبه په ځمکه 
کې بهیږي » نو دلته د اوبو د پوتاسیم ایون . د خاورې د سودیم او کلسيم د ایونو سره تبادله 
کېري چې په پایله کې د سودي يم او کلسيم ایونونه داوبو د جریان سره ځي اود پوتاسیم ایون په 
خاوره کې پاتې کیږي . چې دلته ځمکه( خاوره ) ) د ایون بدلونکي فاز په نوم یادیږي .په صلعت 
کې ځیني مصنوعي پولیمیرونه . چې په جوړښت کې يی مثبت یا منفي ایونونه شامل وي د ایون 
بدلونکو فازونو په توګه استعمالیږي .. که د پولیمیر په جوړښت کې کتیون شامل وي (کتیوني 
پوليمیر ) ).ادا ډول پَوَليمِيزه انټون بدلونکې فاز په توګه . اوکه د پولیمیر په جوړښت کې 
انیون شامل وي( انیوني پولیمیر ) » نو داډول پولیمیر د کتیون بد لونکي فاز په توګه عمل کوي 
.د بیلګې په توګه هغه مواد . چې د بورې د پاکولو ( له بورې څخه د مالګو د جلا کولو لو )د پاره 
کارول کيږي . داسې پولیمیرونه وي . چې د مالیکول د جوړښت په څانګو کې يی ایونایز 

کیدونکي ګروپونه وي. د اشونيدل دکن ويره مالرکولاه چو پټ پوڅانګو کې دایزفايز 
شوې قلوي ګروپ لکه )-٧1(‏ وي . چې پر هغې د )١(‏ انیون جذب شوی وي . چې دا انیون 
٠ 1‏ )با کېدای کۍ د تورواتیونئز سرنتبادله شۍ. او که د کتیون بدلونکي پولیمیر د مالیکول 
د جوړښت په څانګو کې ایو نایز شوی تیزابي ګروپونه ( لکه 0یا 000-) وي چې 
پرهغې د(" ١‏ کتیون جذب شوی وي . چې بيا داکتیون(" ٤)د‏ نورو کتیونو سره تبادله کیدای 
شي شي په ځینو ځایو کې غیر عضوي پولي میرونه لکه )26٥1116(‏ د ایون بدلونکو موادو په توګه 
استعمالیږي. زیولیت چې د سلیکیټ کرستل دی » په هغې کې د سود؛ يم ایونونه ځای لري . چې 
د سوديم ایون بيا دنورومثبتو ایونو سره تبادله کیدای شي 05757477 سختو 
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اوبو د نرمولو لپاره کارول کیږي . چې دلته د سختو اوبو د ( ) ایونونه په زیولت کې پاتې 
کيږي اود سودیم ایونونه د اوبو د جریان سره ځي .او په دې توګه سختې اوبه نرميږي. 


(عم4هعهکهسهم ممصمه :6ه مصمسع)ح//ص مهو مامصعم‌عطه مو مھصل 0-0 ند ایون بدلولو 


کروماتو ګرافی (06:65 تَللَمتصه8) 0٥8086‏ ٥ه‏ ذ وګورئ. 
(متعصق مھهصص هم )- 0000 0016( ایني اړیکه ):06004 6260016341 وګورئ. 
(ته ومر ظقمصسمس)کله٥ده‏ عنموزایو ني کرستل ):0501 وګورئ. 


(( 11001386260 7000 6 دایونو ۸ ب حاصل) 33 و په مشبوع 
و 4777 اوه 70 ( ۰۸ نا 


حاصل مساوي کيږي: 
1١) ٠‏ دئۍ1 7 ې 372 مه يلا 
د مالګو د (15) قیمت د تودوخې په ټاکې درجه کې ټاکلی قیمت لري. او په جدولو کې ورکول 


اوبه چې یو ضعیف الکترولیت دی ډیر کم مقد ار یی په لاندې ډول الکترولیتي انفکاک کوي 
1 جې 1 ې () ملا 


دتودوځې په(25) درجه کې د خالصو اوبود ایونو د ضرب حاصل )1٧۷(‏ مساوي کیږي: 
: مل لهو 10 ے (ې اا 


.هم107 - ز۱011 


"وول تلمووۍر 107 - ول . #" مور( "10. 107 ) - ( 1311۱011 - 1٤‏ 
(م ېټه م تظصصصهص)-8 ۲۵/0 10016( ایوني شعاع ): په جامدایوني کرستل کې که ایونونه د 
ټاکلي جسامت لرونکې کروي ذرې تصور شي . نود (») وړانګو د دیفرکشن څیړنو په واسطه 
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ددغه ایونو د هستو تر منځ فاصله(ل) معلومیدای شي. او دغه فاصله(0) ددغه ایونو دایوني 
شعاعو مجموعه تصورکوي .د بیلګې په توګه د ) که ) په کرستل کې د غه فاصله (2311:7- 0 

) معلومه شوې ده داچې د کنیون د اخري الکتروني پوښ څخه الکترون ځي اود انیون په 
الکتروني پوښ ور اضافه کیږي .نو د کتیون ایوني شعاع د انیون د ایوني شعاع په پرتله باید 
کوچنۍ وي . ددې ډول محاسبو له مخې د ('۷۵) ایوني شعاع () ( 0,096:1) اود ) ) ایوني 
شعاع(::0,135 ) ښودل شوې ده. 


(دصعصه عدصصعهسد)حماو ه181 6 یوني قوت ):د یو محلول ایوني قوت( 1( مساوي کيږي. 
0 »را 
لته )٠::(‏ په محلول کې د (ذ ) الکترولیت مولالي غلظت او (نځ ) د () ایون چارج ښېي. 
(فصسھعکصصم )- ۵02 نه ه1 ( ایرنایزیشن . ایون جوړیدنه) : دایونو د جوړيدو عمليه د 
ایونایزیشن په نوم یادیږي. الکترولیتي مواد .چې په اوبو کې حل شي . نو ددغه الکترولیت 


ایونونه په محلول کې ازادیږي .دبیلګې په توګه د مالګې تیزاب په اوبو کې په لاندې ډول 
اودا کی 


ال ونا چو اوا 


په کیمیاوي تعامل کې چې یو اتوم بل اتوم ته الکترون ورکړي . نو دلته هم لمړی ایونونه منځ ته 
راځي او بيا ددغه ایونو څخه ایونی ماده جوړیږي. د بیلګې په توګه د سودیم اود کلورین څخه د 
سودیم کلوراید جوړیدل په لاندې ډول ښودل کیږي. 


٥١٧۵ ٣ )( سب‎ ۸٣٢٩ بب () )دم‎ ٣1 


۷ 
٨۹٢ بي‎ ٣ ې‎ 
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اوکه خنثی اتوم الکترون جذب کړي په منفي ایون اوړي. 


۳ي ج ې ۸ 


(تصستوخصصمه مهنع صصد -(18 )جونمه (۱0017٥60‏ د ایونایزیشن انرژی. ):ایونایزیشن 


پوتانسیل وګورئ. 


(فصسوتصصهعم سه مه807 ) -(ل ٣7٥60 0٥:06‏ )1( ایونایزیشن پوتانسيل ) : هغه 
انرژي چې د 007010000000700 1 : 
چې د دغه الکترون او له هغه څخه د پاتې مثبت ایون تر منځ یو پر بل دجذب او دفع اغیز نه‌وي . 
د ایونایزیشن د انرژۍ په نوم یاديږي. د ایونایزیشن د انرژۍ د اندازه کولو واحد ( الکترون ولت 
فِي اتوم یا کیلو ژول في مول دی. ) د یوه عنصر د ایونایزیشن انرژي (په الکترون ولت في اتوم ) 
او د هغه عنصرد ایونایزیشن پوتانسیل( په ولت )عددا مساوي دي. په خارجی برقی ساحه کې 
د چټکو الکترونو په وسيله د امتحاني عنصر د اتومونو د بمبارد څخه د هغه عنصر د 
ایونایزیشن انرژي معلوميدای نش شي . دبرقي ساحې هغه اصغري شدت .چې بمبارد کونکي 
اکترنونه دور چټک کړي تر غو لتو څخهالکترنو جلا کړي ۵ د ایونایزیشن د 
په الکترون ولت د (6010/ ٠.٥‏ ) اود 002271007 يود بل سره 
عددا مساوي دي. 


60 001710 (ایونایزکونکې وړانګې ): کافي اندازه انرژي لرونکې وړانګې دي کومې 
چې د چاپیریال په منځ کې دتیریدو پرمهال د چاپیریال اتومونه ایونایز کوي 700 
شي چې ځینې ذرې لکه (الکترونونه پرتونونه . اود الفا ذرې ) اویا الکترومقناطیسي څپې 

لکه اولترا فیولت څپې . .1):٥‏ ګاما وړانګې ) وي. 


مدد مدد (ایون پمپ ): یو ډول ځلایی پمپ دی . . چې په تړلي غاز لرونکي کانتینر کی 
دغاز فشار تر 0800356٥1‏ 1 )راټیټوي. په دې اله کې د الکترونو بهیر په کانتینر کې د غاز 
له منځه تیریږي. دالکترو نوبهیر غاز ایونایز کوي . د ایونایزشوي غاز مثبت ایونونه( دغاز 
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هستی ) د کانتيئنٍ دننه دایښودل شوي کتود محفظی ته جذب اوهلته قید يږي او په کانتینر کې 


خا جوړيږي. 
7۶ایونایزیشن پوتانسیل وګورۍ ). 
#۱( انفرا رډ تشعشع وګورئ. 


(ع1)- ( مسومس)- سنا( ايريديوم ): فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی ( ۷۷) . اتومي کتله 
بی )۱٩۲١۲١(‏ . د ویلی کیدو نقطه یی ( 241076) اود جوش نقطه يی ( 4130"6) ده 


داعنصر د پلاتین سره یو ځای پيداکيږٍي.( پلاتین وګورئ ). 


)26 ( )-(ه تع« ) حصمه می 4 اوسپنه . فيروم ): فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی‎ ٧ 
اتومی کتله یی(55,878 ) . نسبی کثافت یی ( 7,87) . د ویلی کيدو درجه یی ()"1535) اود‎ 


جوش درجه یی( 6 /2750) ده. اوسپنه په صنعت کې ډيره کارول کیږي. 


((11)ھکم مع سم هم حم نتهملط عممه؟7 ,هل ضهلطه (14:)11(ایرن( 11) کلوراید . فیروس 
کلوراید ): فیروس کلوراید(:۳0) زيړ بځنه اوبه جذبونکې ماده ده 


( ۱11 )وتصمھ سممن) ح فضهملطه عنصه1 ,هل ضه لص (17)111( ایرن( 111) کلرراید . فر 
یک کلوراید ): توره نصواري رنګه جامده ماده( )٥٥:‏ ده د ویلي کیدو درجه یی( 306 ) ده 
اود تودوځې په( 6 "315) کې تجزیه کیږي. هکذا هاید ریټ( 611:0. د۳766 ) یی توره نصواري 
رنګه جامده ماده ده دتودوځې په ( 376) کې ویلی کېږي او په (280-285"6) کې په جوش 


ء 


( ( 11) «که می عمصصه )حم لن نه عمحعحه1 ,0:006 (11):٥1(ابرن(11)‏ اکسايد . فیرس 
ااید ) : توره جامده کرستلی ماده(0٥۳)‏ ده. دویلی کيدو درجه یی( 1420"6) ده 


(«۵163٥ )111((‏ 6۶ 01)-06 ل0 16077۴ 1٥0:)111( 0:٠06,‏ ( ایرن (111 ) اکساید : فیرک 
اکساید ):سره نصواري توربځنه په اوبو کې نا حله جامده ماده (ږ0)رع1 ) ده .د ویلی کيدو درجه 
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یی ("1565) ده په طبیعت کې د هماتیت په بڼه پیداکيږي .د ( 11:0« :۳:0) هایدریت یی 
سره نصواري رنګه پودر دي. 
65 د اوسپنی پایرایټ ): پایرایټ وګورئ 


1٥٥ )11( 50100366, 167764 6‏ ( فیروس سلفيټ ) : سپينه جامده ماده (11:0. 
)٥50‏ ده د( 0,710 )٧٥5‏ شکل یی شين ابی ته ورته رنګ لري. 


6 )یرن( 111) سلفیټ . فیرک سلفیټ ): سپینه جامده اوبه جذبونکی ماده( 
:04 )ره ده د 4806 څخه پورته تودوځه کې تجزيه کيږي . هایدریټ یی 
60. «( ,0)فورمول لري. : 

80 6 1غیر رجعی تعامل ): کیمیاوي تعامل وګورئ. 


(ء سه ههه :18)- ره :ه2668 1( انفرا رو سپکتروسکوپی ) 
:66017 0 لوګورئ 


(هدصس)- 160( ايزو ):دایزومیر معنی ورکوي. 


("٨36س)-‏ 15۳7 (ایزوبار ): پر ګراف هغه منحني . چې دثابت فشار لاندې د سستم حالت 
ښېي د ایزوبار منحني په نوم یادیږي. 


(کهسهس ه2تس)-۵03۵66ن (1٥‏ ایزوسیانیټ ایزوسیانات): سیانک اسید وګورئ. 
6 0 160( ایزو سیانک اسید ):360 0/۵016 وګورئ 
6 اايزوسیانايد ):ایزونتريل وګورئ. 


٤‏ 0 1( ايزو سیا ناید ټسټ ): د اولی امینونو د پېژندنې يوه لاره ده. دلته د پوتاسیم 
هایدروکساید الکولي محلول او تري کلورو متان د اولي امین سره تعامل کوي او په پایله کې 
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(ملاد ٢‏ اا )کاد ٧٧) (٢‏ ج بل )1ل) ٢ 31٨0ل ٢‏ ,1۷ 
پورتنی تعامل د کاربايل امین د تعامل په نوم یادیږي. 


(سصسمېګ نه ند دس) 110٥1607‏ ( ایزوالکترونی ) : هغه مختلف مالیکولونه . چی په 
ټولو کې د الکترونونو شمیر یوشی وي . د ایزو الکتروني مالیکولونو په نوم یاديږي. لکه 
0 ., 0 او نور. له همدې کبله ده چې دایزو الکتروني مالیکولونو د انرژيکي سویو 
دیاګرامونه مشابه ‌وي. 


6 0 یزولیوسین ):امینو اسید وګورئ. 


م130 )-:8 16:67 ) ایزومیريزم ) : هغه مالیکولونه دي . چې جمعي کیمیاوي 
فورمول یی یوشی ولي جوړښتي مالیکولي فامولونه یی توپیر لري. ایزومیرونه کيدای شي 
مختلف مواد وي اوهم کیدای شي دعين کیمیاوي مادې مختلف ډوله مالیکولونه وي چې 
خواص او جوړښتي فورمولونه یی توپیر لري. 


(م 6 دھ )- 16:6( ايزومیرونه ):.لاندي د ایزو میررونو د مختلف ډولونو بیلګی 
وګورۍ. 


0- جوړښتي ایزومیرونه چې وظیفوي ګروپ یی یو شی دی. ولې مختلف کیمیاوي 


مواد دی. 
هو هم ه۵ ۰ه 
1 -/ )0 1 
لا اا || یا ال يی 
٠ -‏ ټوو خر ټک 
٢‏ 
1 111 )1/2 لم 011۱)416 11110 


م06 1,407 . م:6 ١:2‏ 02015 1,3-025 . م0216 070575 1,2-01217 
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جوړښتي ایزومیرونه چې وظیفوي ګروپونه یی توپیر لري: 


81 81 ١ 

ورل ون الو-ا-0-٩٨--‏ قو 
۹۹93 ضر ېږ 

له حصطی م106 


(جهصه هنه ٥‏ 81). فضا یی یا هند سی ایزومیري مثالونه لاندی وګورئ. 


٢١ ( ٣۰١‏ د0 
و پ 2 0 -: 
٢ --7‏ َ‌ : 
67 اا سسسسئ). ٥‏ 
٧۳‏ 0 ا۳٧٧‏ 0 
0 
0 5 نن چ 8 


ایزومیرونه کیدای شي مختلف مواد وي لکه ډاي متايل ایتر (ر0-051-:۷)) اوايتايل 
الکول (01:011-:1)) او یا یی په مالیکولونو کې د وظیفوي ګروپونو موقعیتونه توپیر 
ولي . چې داډول ایزومیرونه د جوړښتي ایزومیرونو په نوم ياديږي. د جوړښتي ایزومیرونو 
کیمیاوي او فزيکي ځواص توپیر لري .هغه ايزومیرونه . چې کیمیاوي جمعي فورمولونه او هم 
په مالیکولو کې یی یو ډول وظیفوي ګروپونه وي . » خو په فضا کې د 01000 
توپیر ولري . داډول ایزوميري د فضایی ایزومیري ( 319760750:067519) په نوم یادیږي لکه 
اپتیکي ایزوميري ( اپتیکي فعالیت وګورئ ). د ستیرو ایزومیرۍ بل شکل د ( 0۵05 - )6٥‏ 
ایزوميري ده. دلته د دوه غبرګې کيمياوي اړیکې(ډبل بانډ ) 
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په نسبت یا د مرکزي اتوم په نسبت » یا په مالیکول کې دکړۍ په نسبت په فضا کې د وظیفوي 
ګروپو نو ځایونه توپیر لري. پورتني شکلونه وګورئ. 


(۷ 3( م0 20س) حم كن0 110100( ایزومورفیزم .همشکلی ): مختلفې کرستلی مادې . چې 


کرستلي جوړښت یی يوشان وي ایزومورف اودغه پد يده د ایزو مورفیزم په نوم یادیږي. 


(تسمتمصمسه حصس)-:6 10 زصکی ,6 4نمه ې هز ,156716( ایزونتريل . ایزو سیناید . کاربایل 
امین): عضوي مرکب دی . چې د -٧٩(‏ ) ګروپ لري. 


(سوصره- حس)-6 0-0٧0:‏ 16( ايزو اکټان ):اکتان او اکټان نمبر وګورئ. 


46 17 15( ایزو پولی مرکب ): 60100000 6185167 وګوري 


سن ممصصسمممتص)حصصعنصېمصو راه م11 ( ایز وپو لي مورفیز م ) : که د یوې مادې څو 
کرستلي شکلونه د بلې مادې د څوکرستلي شکلونو سره شباهت ولري . دغه پیښه د ایزو پولي 
مورفیزم په نوم یادیږي. لکه(:51:0 ) چې هم رمبیک اوهم اکتاهدرال کرستلي جوړښتونه لري 
اود (:۵5:0) د کرستلونو سره ایزومورف دي.( پولي مورفيزم وګورئ. ) 


(سم ٧‏ تس)-6 1502760( ایزوپیرین ): بی رنګه مايع ډای ین دی . سستماتیک نوم یی ( 2 
3-6 )او کیمیاوي فورمول یی ‌لاندې دی. 


دلل)- لل)- )دل 


١ 
تلل)‎ 


م006 


67 1000( ایزوتکتیک پولیمیر ): پولیمیر وګورۍ. 


30760 )10:60 ( ایزوترم ) -١:‏ پرنقشه هغه خط دی چې د تودوځې مساوي درجې 


لرونکي نقاط (مناطق) وصلوي.٢-‏ د( ٣-۷‏ ) پر ګراف هغه منحني دی .چې دتودوخې په ثابته 
درجه کې د سستم د فشار او حجم ارتباط ښېی. 
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هم176 تس مه هم مه من)- د٥ه‏ ٥۲م‏ لھهصته ۵ه ۰ا(ایز وترمل پر وسه ): هغه جريان( هغه عمليه ) . 


چې د تودوځې په ثابته درجه کې صورت مومي. 


( 7ه دس)- 600001( ایزوتونک ): هغه محلولونه . چې ازموتیک فشارونه یی یوشی وي 


ایزوتونک محلولونه بلل کیږي. 


(سسه 7 3س)- :15006( ایزوتوپ ):دیو عنصر اتومونه دي. چې کتلوي اعداد یی توپیر لري. 
لکه د هایدروجن ایزوتوپونه. 


3 2 


1 
)١ ٢٢ 11( 


620 6 0 ( د ایزوتوپونو بیلول :دفزيکي خواصو د توپیر پر بنسټ د عناصرو د 
ایزوتو پونو بیلول خورامهم کار دی. په لابراتوار کې ایزوتوپونه د ماس سپکترومتر په واسطه 
یو له بله جلاکوي .خو په ډیر مقدار خالص ایزوتوپونه د نورولارو لکه د غازونو د نفوذ په متود 
( دامتود د یورانیم د ایزوتوپونو د بیلولو لپاره کاروي . دلته د یورانیم هکذا فلوراید د غاز 
څخه کاراخلي . ( . تقطیر ( په دې طريقه پخوا درنې اوبه - ().(1 لاس ته راوړل کیدې . )»د 
الکترولیز او سنتریفيوژ دعمليو له ‌لارې لاس ته راوړي. 


(لسعم تم تتحصسصوکه تس)کمععصوو هز منم 1601( ايز وتوپي ایزوميرونه ): 


656 لل وګورئ. 


)ے «وعیی ٥08-0‏ , ى طصصو 6 (ریيزوتوپی نمبر ): دیو ایزوتوپ په هسته کې د 
پروتونو او نیترنو دشمیر توپير د ایزوتوپي نمبر په نوم یادیږي. 

65 ا((زيزوتوپولوګونه ): کیمیاوي مواد دي. چې یواځې ایزوتوپي ترکیب یی 
توپیر لري. 


لکه : ( ٧‏ ږهفی , 08 ږهی , 0٧.011‏ , 0851رت , ۹:011 ) 
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(تعمص مس تع خظسصصوکوتو )حععھوو:ز عن 18٧10‏ , ه1000 (ایز وتوپو میرزونه ‏ ایزوتو 
پي ایزومیرونه ) : هغه مالیکولونه دي چې د هر ایزوتوپ د اتوموشمیر پکې يوشي ولې د 

رورو وه لک وصص قمصصضصن 

7760 )180060 ایزوتروپیک ): هغه جاپیریال دی چې فزیکی خواص پکې په جهت 

پورې اړه نلري . د 301500760276 سره یی پرتله کړئ. ۱ 1 : 


ده 


(ل)-() ۹ هآ( ژیوليتيم ): کيمیاوي عنصر دی . اتومي نمبر یی( ۱۰۵)دی . په ځینو 
جدولونو کې د ( )۷٤(‏ یا نیلزبور په نوم لیکل شوې دی. 


(1)-( معسه )16 ٧ل(‏ ژول ):دکاراو انرژۍ واحد دی . که یو نیوټن قوه پر يوشي عمل وکړي 


اوهغه شي ته د قوې دعمل په لور د یو متر په اندازه حرکت ورکړي . دلته اجراشوی کار یو ژول 


لی 0,2388 - عوی/ 10‏ )و )1 11 
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-18| - 


6 کاینایت ):د( 31:0 . 1061 . ,50 ع1) دوګونې مالګه د کاینایت په نوم یادیږي. 


دی. 


(سسه ه)حمنله ه1( كاؤلين ): سپینه نرمه ځاوره ده. د چين د خاورې په نوم هم یاديږي. 
0 کیراتین ): یو ډول پروتین دي. په ويښتانو . بڼکو او ښکرونو کي پيداکیږي. 
(صس هم ه»)-6 (٨0:64:‏ کر وسين ): پترو ليم وګورئ. 


(ستهته« )-۵15 166 ( کيتالونه ) )٧٥٥٥٥(‏ ته ورته عضوي مرکبونه دي . چې د کیتون او الکول 
دتعامل څخه لاس ته راځی . که د کیتون ( 1-60-1) یو مالیکول د الکول (1-015) د 
یومالیکول سره تعامل وکړي .نو نیمګړی کیتال ( هیمي کیتال) جوړيږي او که دغه تعامل 
دوام وکړي . نو بشپړ کیتال لاس ته راځي چې جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


1# 1٢ 
نا‎ 
018 ل0‎ 
لهععع1‎ 


6 کیتين ):د کیتینونو عمومي فورمول(0 - ٥‏ - :18,1) دی. دلته(,#) او (.# ) 
عضوي ګروپونه دي. 6006:006 - (0-) 011 ) د کیتینونو بیلګه ده. 
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(فممم7۵770::6 دمص (1۱-6٥1 ۵۱70 -) ۲۵٥٣‏ کيتو سین اول توتومیري ): یو ډول 
توتو ميري ده » چې په هغې کې د مالیکول (کیتوني )او (ین اول) ) بڼې په خپل منځ کې په تعادل 
کې وي. دلته د هایدروجن یو اتوم د کاربن د اتوم څخه د همدغه کاربن ګاونډي کاربن سره وصل 
د اکسیجن اتوم ته په متعادل ډول ځي راځي. دغه پیښه په لاندې ډول ښودل کیږي. 


08 0 
-1٤‏ )اح لال- 1٣‏ مه )1-ل) -دلل-٣١۹٤1‏ 


می 4-0 
دتوتوميري تعادل پروخت په سستم کې داړوند ایزومیونو د مالیکولونو نسبت معين وي. 


مه( ۵٥٥‏ )حصصعه1 (٤‏ کيتونی بڼه ):001 1۳6٥٥‏ توتو میري وګورئ. 

(وت ه٥۳٧ 060:1٥-) ٢٥‏ 66( کتو هکسوز ):مونو سکراید وګورئ. 

( ده 6٥‏ )حله 1٤6٤‏ ( کیت اول ) : عضوي مرکبونه دي .چې د کيتو ( 0-) او الکول (-.11- 
67) ګروپونه دواړه لري. کیت اولونه د کیتون ددوه مالیکولونو د کاندسیشني تعامل اویا د 
دوه قیمته الکول(لکه ګلای کول) د اکسیدیشن څخه لاس ته راځي. 


(لسصه مه« (66٥ 06٥-)‏ کيتونونه ): د کیتونو عمومی فورمول( ٨-0-1‏ ) دی.ایتايل متایل 


(ده کصصووه رز (1٤6/٥0 (60001 ٥-)‏ کیتو پنتوز ): مونو سکرا يدونه و ګورئ. 
( 1603۶ )- :160 (کیيتوز ): مونوسکرایدونه وګورئ. 


(ا)-( هته ن1( کیلو ):داکلمه په متریک سستم کې کارول کيږي اود یو واحد زرچنده 
والی ښېي. لکه 


100082  11ع‎ , 10000 - 11 ,1000۷ -٢۳٧۷ 


302 


(مهمعصسه- مه8 151 ( کيل وګرام) (51 ) ) په سستم کې د د کتلې د اندازه کولو واحد دی. یو 
کيلو ګرا کسد ود هغې نمونې دکتلې سره مساوي ده کومه چې 
پاریس ته نژدې ښار( )3٥٥٥:٥:‏ ) کې د وزنونو په نړیوال دفتر کې ساتل کیږي. 


7166 کمېرلایټ ):یوه تیګه( ډبره ) ده . چې الماس پکې وي. 


( ۷)- ( (٥3٥٠ن‏ وص)- ۷۱٠٥0‏ 10060036 ( کنتیکي سرننا کي ) ): ديوې مایع د سرښنا کۍ 
اوکثافت نسبت دی .)په واحدونو کې د ( ٧)واحد(‏ 9 )دی. 


(روصعمهحصد مصصسهسکصعمصم) 2و همه 100616 () کنتیکی اضر ژي ‏ حر کی ار ژي ): اش ژي 


وګورئ. 


(حهستمصمص )0ه( کنتک ): د فزیکی کيمیا یوه څانګه ده . چې د کيمیاوي تعاملونو 


65 10( د کپ اله ):لابراتواري اله ده . چې په هغې کې د یوې جامدې مادې اویوې 
مايع د تعامل په پایله کې یوغا زلاس ته راځي .که د کپ په اله کې چې د مالګې د تيزابو | وا 
سلفيت دتعامل څخه . د هايد روجن سلفايد غا زلاس ته راځي. 

رهسصجهم ۰-6د وفصصعمصصامر )حمهتھهمېه صعمه علطم( د کول راوش معادله ): کلول راوش د 
ټوي الکوولش مغاول دمغالل رف هدای 1 رناظ د هغه سټلول فنارملے لکت 


(سره په لاندي ډول ښېي. 
.7وس 


دلته("٩)‏ د ډیر نري( د ډیر رقیق ) محلول معادل برقي هدایت . (() د امتحاني محلول معادل 
برقی هدایت » ( ۸) یو ثابت عدد دی چې عددي قیمت یی د محلل په طبیعت . اود تودو ځې په 
درجې پورې اړه لري. 


03د 


46 ۸( د کولب متود ):د کارب وکسایلک اسيد د مالګی د محلول د الکترولیز څخه 
د الکانونو د لاسته راوړلو یو متود دی. دبیلګې په توګه د ( 16060174) مالګې دالکترولیز 
پروسه او نتیجه په لاندي تعاملونو کې ګورو :ددي مالګې د الکترولیز په جریان کې د ( 1006 
)انیونا نود ته جذب اوالکترون له لاسه‌ورکوي او په یو راديکال اوړي. ‏ 


()())مب ع- ()))1 

دا راديکال تجزيه کيږي او دالکایل راديکال (#) ترې جوړيږي 
٧)(٨‏ )٢د‏ مب ()ل)))1 

بیا د الکایل دوه دغسې راديکالونه یو ځای کيږي او الکان ورکوي. 
٤٢٢‏ مب )ځا د »1 


65 د کرول پروسه ): د فلزي مګنيزيم په واسطه د فلزونو د کلورايدونو د احیا 
کولو له لارې د فلزونو لاس ته راوړل د کرول پروسه بلل کیږي. لکه: 


2/86 ۳ (م)زز مب )21 ې بل)11 


مل - (مه 7 وموم )حهه ام 16( کریپتون ): د نججیبو (تنبلو ) غارونو له ډلې یو عنصر دی. 
اتومي نمبر یی (36) . اتومي کتله یی( 83,80) د ویلي کیدو نقطه یی( 6 /156,6-) . دجوش 
نقطه یی( "153,3-)ده. په هوا کې یی ټوله فیصدي( 0.0001 ) ده. کیمیاوي تنبل عنصردی. د 
فلورين سره د ( دال ت1 ) مرکب جوړو ي.دفینول . کلوروفورم او یو شمیر نورو موادوسره یی هم 
مرکبونه لاس ته راغلي دي. کرپتون له هوا څخه لاس ته راوړل کیږي. 

- 000-0۵0( کورچاتويم یا کورچاتوف ): کيمیاوي عنصر دی 
اتومي نمبر یی د عناصرو په دوره یی جدول(روسي جدول ) کې ( ٠۰۴‏ ) دی. انتقالي عناصر 


وګورئ. 


04د 


سات 


168 په نښه کول ): په یومرکب کې د یو عنصر د ثابت ایزوتوپ پرځای دهغه د رادیو 
اکتیف ایزوتوپ ځای کول . د په نښه کولو په نوم یادیږي. او رادیو اکنیف عنصر (چې رادیو 
اکتیف وړانګې خپروي اود ګايګر کونتر په واسطه رسوا کيږي )د په نښه شوي اتوم په نوم 
ياديږي . په نښه شوی اتوم د کیمیاوي تعاملونو د میخانیکیت د څیړلو لپاره په کاريږي . 
دبیلګې په توګه د لاندې کیمیاوي تعامل څخه اوبه او ایستر لاس ته راځي. 


٧0ويو‏ 0م سو )۶ پو :ل0 ۱۹0 


ددې لپا ره چې وپوهیږو چې په دې اوبو کې شامل اکسيجن د الکول د ( 01- ) اوکه د تيزاب د ( 
001- ) ګروپ څخه دی . و د تیزابو د (013- ) په ګروپ کې داکسیجن د عادي ایزوتوپ 
(0 ") پرځای . د اکسيجن د رادیو اکتیف ایزوتوپ( 0 ")يو اتوم داخیلوي . اود پورتني تعامل 
څخه لاس ته راغلې اوبه په ګايګر کونتر کي ازمایی .لته ليدل کيږي . چې دغه اوبه( یت ) 
دي یعنې رادیو اکتیف وړانګې خپروي نو له دې څخه معلومېږي چې د الکول اود عضوي 
تیزاب په تعامل کې د الکول د مالیکول( 3 ) اود عضوي تيزاب د مالیکول د ( 01- ونو 
ځای کيږي او اوبه جوړوي. په همدې طريقه ثابتیږي . چې د فوتوسنتیز په عملیه کې د جوړشوي 
قند په ترکیب کې شامل کاربن . نباتات د هوا د کاربنډای اکساید څخه اخلي اود ځمکې په اوبو 
کې حل کاربني مرکبونو څخه یی نه اخلي. 


6 الابل ): هغه کیمیاوي مرکب دی . چې په هغه کې یو ټاکلې اتوم یا د اتومو ګروپ په بل 


اتوم تعویضيدای شي و اصطلاح په کامپلکس مرکبونو کې یو لیګاد په بل لیګاند د 
تعویضيدود متعادل تعامل لپاره کاروي. 


05د 


۳۳٧۱‏ 6:٨)-ه‏ :6ه ٢‏ ھ 1( لکټام ): عضوي حلقوي مرکبونه دي . چې د حلقې په جوړښت کې یی 
د )-٧11-00-‏ ګروپ شامل وي. دامرکبونه د یو مالیکول د ( ۷/12-) او ( )-١0017‏ ګروپونو 
تر منځ د تعامل په نتیجه کې جوړ او یو حلقوي اماید ترې لاس ته راځي. 


ح) 
ملل) ١ ٨7‏ 0 
0 ۱ 10 لل ٧۷‏ 
٨‏ بے ٨‏ 7 با ١‏ 80 
١ ١‏ | 830 
لل 27 ۸/ ۱ 
0 0 
حا 1 ١‏ 
١‏ 8 0 
:1 
02 12- لب زسهغ هله کلاناط ې ) ن٠‏ هم سبْم۵ھ 


7-132 02 


6 (لکتيټ ): د لکټک اسيد مالګه یا استر دی. 
606 ۵۴( لکټک اسید ): یی يویه ټینګه تروه ده ن شافت يی (1,206 ). د و 
لکټک اسید ): بې بویه ټینګه تروه مايع ده . نسبي کثافت یی يلو 
کیدو نقطه یی ( )18 ) اود جوش نقطه یی ( 122'6) ده . کیمیاوي فورمول. او سستماتیک 
نوم یی لاندې دی 
0101-۷-00851-:11) 


68 م623 ی07 0 حعط -2 


ږړ هع مْ ه1 
6 1( لکتيمونه ): لکټامونه وګورئ. 


231٨701 7(‏ )-60068٥1(لکټونونه‏ ): عضوي مرکبونه دي . چې د کړۍ په جوړښت کې یی 
0 
| 
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04 -)ګروپ شامل دی. دا مرکبونه د عین مالیکول د ( 0011-) او ( ۷12-) ګروپونو تر 
منځ تعامل په نتیجه کې جوړی او یو حلقوي استر منځ ته را وړي. 


مل) حلل) 
ْ: / ۱ ۱ / 
د ل) 11760 حلل) ))1 
١ ِ : ١‏ 
2 ) حل) ')ځژ11۹ 
/ / ۸ 
0 6 
|| 1 
0 )1176 0 


ه ۶٥۱٥‏ ص١‏ -ح)م 132پ جد- 68 113 ې ه غه ېته0 11 


(ه3ه :۹د )-ھعهه ن٧ (1۵0٥6٥,‏ لکټرز . دشيدو قند ): دا قند یواځې په شیدو کې پیدا 
کيږي د غوا شيدې(۴.۷۰۰) لکتوز لري. د لکتوز خوږه د سکروز په پرتله لږه ده. د لکتوز جمعي 


فورمول( :11:20 )) او جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


۳ یه 
هف 631311056 


6 اا 


18۵607156( کيڼ خرا ته ګرځونکی ) هغه کيمیاوي مرکب دی . چې د قطبی شوي نورد 


6 (لیولوز ): فرکټوز یا مونو سکراید وګورۍ.. 


(ه م6660 6 مه1 ۵ل م76 130 )حصصصطاهءز مهام ۰ه نسصصعع هه 1 (د لانګمیو ر‌ 


د سطحي جذب ایزوترم ): د لانګميور د سطحي جذب معاد له لاندې ورکړل شوې ده: 


دلته(0 ) د جاذب د مخ هغه برخه ښېي چې غاز ورباندې جذب شوی دی .() د جاذب پر مخ د 
غاز دجذبيدو او پیرته جلا کيدو د تعادل ثابت دي(:1/ 1 ح۵) ,(کا ) د جذييدو او( و1) 
دبیرته دجلاکيدو د سرعتونو ثابتونه دي. او (ظ ) د جاذب پر مخ د جذبیدونکي غاز فشار ښېي. 
دلینګميور معادله په لاندې فرضیو ولاړه ده. 

د جذبیدونکي غاز د مالیکولو تر منځ د جذب او دفع قواوې عمل نه کوي. 

۲د جاذب پرمخ د جذب ټول مرکزونه د هره لحاظه یو شی دي. 

۳ غاز جذب هغه وخت پای ته رسيږي چې د جاذب پرمخ د جذب شوي غاز یوه مالیکولي طبقه 
جوړه شي 


عصعطعن قسصعصعصهحصھهد )-٥٥تا۵‏ مه 02۵0۱0 مه 1 (لانتانوئیدی انقباض ): 
6 ممفاففقلوګورئ. 


ستصصهوصصعھهد )حععمعمصمعاه طاه ٥۰‏ نه 4٥,‏ نمصھطامه 1 ( لانتانوئیدونه - دځمکې کم پيدا 
عناصر) : د عناصرو د دوره یی جدول د ( ۵۷) نمبر عنصر يعني د لانتان( 14) د بیروني 
الکتروني پوښ ( 6 ) په ( 68) الکتروني اربیټال کې دوه الکترونونه ځای لري (657). او په 
هغې پسۍ د نورو څوارلسو عناصرو ( ۵۸ )۷٧-‏ د بیروني الکتروني پوښ (6- ٤‏ ) په (65) 
اربیټال کې هم دوه الکترونونه ځای شوي دي .تو ځکه دی عقاصرو کبمیاوی خواص لانان دږ 
ورته دي او له همدې کبله د لانتانوئيدو په نوم یادیږي . په لانتانوئیدونو کې د اتومي نمبر په 
زیاتیدو سره یو یو پروتون په هسته کې اوهم یو یو الکترون په الکتروني پوښ کې اضافه کیږي 
» خو دا نوبټي الکترون په اخري الکتروني پوښ کې نه بلکې د څلوررم الکتروني پوښ( #4 ) 

په (4) الکتروني اربیټال کې ځای نیسي . چې په نتیجه کې د هستې او څلورم الکتروني پوښ 
ترمنځ د متقابل جذب قوه په تر تیب سره زیاته او څلورم الکتروني پوښ هستې ته رانژدې کیږي. 
همدا وجه د ه چې د لانتانوئیدونو ایوني شعاع د لانتان ( 0,106::4) څخه تر لوتينيم - (1٨‏ 
4 ) پورې کمیږي .دې پیښې ته لانتانوئيدي انقباض وايي .د لانتان اولانتانوئيدو د 
پېرونی الکتررنی بوټرالکټری ښورښعلاکاې ررکرل شی دی, 


08د 


5677-- (13 )57-18000001010 
(4۴۳657عم)41501657ع)صوصونری-58 
٥07 700))(- 6575‏ 1۵۰م-59 
0-657 )ص070 ه60-0 
٥02-0) 4-657‏ هم-61 
7 4-77-( :51 ):62-83:20310 
75 65- (110 )07002 63-0010 
.55 - (1100:0)000ه64-030 
5 656- (60100)115 65-1 
5- ( 00127 66-07/5010:1 
47 (1:000:)1160ه67-2 
ې4( )68-8070 
1172-4-55 )01710:0 69-11 

55( ۷ل )0014 70-5 
"لدم 1صسانصتان 71-1 


(سصصصهتکصعھد )-005 1:۵0 مھ آ(لاد تاوس ) لانتانوئیدونه وګورئ. 


140-(8351315)-0830000مة 1 (لانتانوم لانتان ) : لانتان نقره یی رنګه فلزي عنصر دی . د 

عناصرو په دوره یی جدول کې په(1111 ) )نيم ګروپ کې ځای لري.اتومي نمبر يی( 57) . تومي 

کتله یی ( 138,91 ٠)‏ د ويلي کیدو درجه یی(" 1) اود جوش درجه یی ( 6" 3457) ده. .بي 

کثافت یی ( 146 6 او اکسیدیشني درجه یی(۳3) ده .په عادي تودوخه کې اوبه تجزيه کوي . 
په رقیقو تیزابو کې ژرحلیږي .لانتان په ۱٨٩۳١‏ کال کارل موساندر پیژندلی دی. 


( 317 ۱۸ل)- ۲٥٥05 00( 1۵٥ ٤٥‏ که ممنګفخصفه 60 ٥4۱ل:::138‏ صا مه ناصق امه اناو ۱ا) ۵۰ از( 
دهڅونې دا غیز لاندې د ازاد ې شوې رڼا د وړانګو د بهیر تقويه ) ):دتشعشع د منبع څخه راغلې 
او یا یو رنګه(0000:0:03:) شوې الکترومقناطیسۍ وړانګې (لکه انفرارډ . د لید رڼا 

.اولترافیولت | و یا د لا وړانګې ) د امپلیفاير په واسطه یو ځای( ١٥:٥:‏ )او په پایله کې . د 
وړانګو تقویه شوی بهیر منځ ته راځي. د وړانګو دغه تقویه شوی بهیر د لازر د د وړانګو په نوم 
یادیږي .د لازر وړانګې د فوتوکیمیاوي تعاملونو د څیړنې : په مالیکو لي سپکتروسکوپۍ . 
فیيمتو ما . معاصر جنګي اوهم د طبابت په تخنیک کې کارول کیږي. 


د 


51 ۵0( د فازي اوښتون تودوخه ): هغه تودوځه ده . چې د ټاکلي فشا رلاندې د تودو خې 
په ثابته درجه کې دیوې خالصې کیمیاوي مادې د فازي اوښتون په جریان کې جذب یا ازادیږي. 
د بیلګې په توګه د یوې مادې د ویلي کیدوتودوخه . هغه تودوخه ده .چې د ویلي کیدو په نارمله 
ثابته د تودوخې درجه کې د یو مول( یا یو ګرام ) م ) خالصې کیمیاوي مادې د ویلي کیدو په جریان 
کې مصرفيږي.د دغه تودوخه په ( 91/ز . 8 /ز , ۵/01 , ۵/8٤‏ ) اندازه کوي.. 


75 (لانکس ) :د ربړ د ونې څخه لاس ته راغلې ربړ یا په اوبو کې دغې ته ورته د مصنوعي 
پولیمیر ثابت سوسپنشن د لاټکس په نوم یادیږي . مصنوعي لاټکس څخه ربړ او پلاستیکي 
شیا ن لکه ربړي دستکشې . واترپروف جامې او نور شيان جوړوي. 


0 0 0 م11 1 اي0 ستلي يت : په جامد کر سي شي کې 
0 0 و وګورء زغ 


(للهکععمم لهممهه١صمصسمهکمسومص:‏ ممصګمهود ) - وه مه 1۵0666 (د کر ستلي جالۍ انرژي ) 
هغه انرژي ده . چې دیوې مادې د کرستل د ذرو (اتومو. ایونو . یا مالیکولو ) یوله بل څخه په 


070 12166 (دکرستلي جالۍ دذرو اهتزازات ) : د کرستلي جالۍ ذرات د خپل اساسي 
موقعیت چاپيره متناوب اهتزاز کوي . چې د کرستلي جالۍ د اهتزازاتو په نوم یادیږي .کله چې 
کرستل ته حرارت ورکول کيږي . نود کرستل د ذراتو د اهتزازونو امپلیتود هم زیاتيږٍي. اود د 
تودوخې په ټاکلې درجه کې بالاخره کرستلي جالۍ ړنګيږي او جامد کرستل په مايع اوړي. 
دتودوخې دغه درجه د کرستل د ویلي کیدو د تودوځې د درجې په نوم یادیږي. 


5 1۵228( مسکن غاز):ډای نیتروجن اکساید وګورئ. 


6 1836۴ (لاورک اسید ):360 0606600016 وګرئ. 
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روس ههه مھ۵#م مه مکصصسصئ صه33۵۴)سمصممسنصنلنمېه لهو نصصعمه له (1۵٨‏ د کيمیاو ي تعادل 


قانرن ) مه اک مهم سفصنلنمېه وګورئ. 


(معمګعمه ئد ممصه ‌مصه‌مامه «ه»38) روګ مه ۷٥۵6 ٥ ٥۶‏ هه 1٨٠٨ 0٥‏ (د انرژۍ د تحفظ 


قانون ):د 600867۷360118۲۷ وګورئ. 


(ت م۵٨‏ ممته مه صتمی 05 381)-10351 0٥‏ 0 ۵ه (1۵۲٧۷ 0٥‏ د کتلې د تحفظ قانون ) 


0056701: وګورئ 


عه:: دمھ‌که مه دھګه‌عمه مه همص)حمه5ن مهم امصھهاګصمه 0۶ ۳٨1۵(د‏ ثابت ترکیب قانون ): 


606 هه 0606۵ ع وګورئ. 
٢ 6٥۵-)‏ ٥۱م‏ هانصته0 ۶ (1۵٨‏ دثابت ترکیب قانون ): 01:30 01 :60 نه وګرورئ 
(سمعه8د مھم« عمصعکلهت)-ح هم۵ 2۵55 0۶ 1۵۳( د کتلی دعمل قانون ) :6601 10355 وګرئ 


(سه 38 مصصصعسهصه سصحهمي01)- (۵٨ ه٥ 001616 ٥٥07000‏ د مضاعف نسبتونو 


قانون ): 3۵607٨ز‏ هم 0161 6 نم وګورئ 


1 ) -( 73 0 0 )صن 1۵۷۲60( لاورینسیم -‌ لاورینسي ):رادیواکتیف 8:60 - م1 
) فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی( )٠۰۱۳‏ . اود لمړي پیژندل شوي ایزوتوپ کتلوي عدد یی( 
۷)دی. داعنصر په ۱۹٩١‏ کال البرت غیورسو پیژندلی دی. 


(مصوىی مه هممه هسکصسصصى صسم۵ت) حممنتھمنطصه لھهعنصعط ۶ه (1۵٨‏ د کيمیاوی ترکیب 


قانرن ) : 0ه منصمصم لو نصصعصع وګررئ. 


6 1 د اتومي اربیټالونو خطي ترکیب ):مالیکولي اربیټال وګورئ. 


( )-( سمصهصه)- 16۵٥ , 7٧70‏ (سرب . پلمبيم ): دروند » خړ . فلزي عنصر دی. 
نسبي کثافت یی (11.35). اتومي نمبر یی(٨۸‏ ) . اتومي کتله یی ( )٧۰۷.۱۹‏ ) . د ویلي کيدو 
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درجه یی( 327 ) . د جوش درجه یی( )"1740 ) . اکسیدیشنی درجې یی(14 ,., ۳2 ) دي 
زیاتره مرکبونه یی زهرجن دي.په صنعت کې ډیر کارول کیږې. 


(( 11 )ھفصسصعصه 11۵6۵٥ -) ۵167٥7‏ )16۵0 سرپ(11 )اسیتيت ): (1680)11 
6 لع وګورئ 
(م کعګګکممښنه قسمصصصصمه‌ص) ععهاھلمصصه ۵ 16۵0-۵610( سربی - تیزابی رط ر: ):د سرب - 
تیزابي بطرۍ الکترودونه د سرپ څخه جوړ دي.ددې بطرۍ مثبت الکترود 0م )خم 1 
پوښل شوی دی . او منفي الکترود یی سربي ميله یا لوحه ده . دواړه الکترودونه د ګوګړو د 
تیزابو په نري ( رقیق) محلول کې ايښودل کيږي. دسربي - تیزابي بطرۍ د فعالیت پروخت په 


(و)ړ80و7 ب- 26 )10 ې (50,7٣)‏ ) 


060ر (ه)ړ2050 مب 26ب :800 ېه. 5047 ې 117 4(ږ) 


سربي تیزابي بطرۍ 
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پورتنی تعامل رجعي دی . نو ځکه سرپي - تیزابي بطرۍ د بې چارج کيدو په صورت کې بيرته 
چارجیدای شي . د سرپي - تیزابي بطرۍ محرکه برقي قوه ( 2۷) ده . چې په موترو کې ددغو 
بطریو شپږدانې (12۷ ) برق تولیدوي. د ښريي تيزابی ری هر کيلو رام له (80) تر (120 ) 
کېلو ژوله رژ تولېدوي .( عمفھلمصصست مه رو ګررئ ). 


۱١ ( (‏ )ھهعص‌صه ٥7‏ ه 6 م1 )- ٥ 0۵٥6‏ تهی(11 )ه6 )( سرپ(11) کار بونیت ) :سپينه جامده 
ماده ه۶60 ) ده . په اوبو کې نه حلیږي . د تودوخې په( "315 ) کې تجزیه او 60. ۶060) 
ورکوي. 


(16٥۵0)11( ۵6 66‏ سرپ (11 ) کاربونیت هایدرو اکساید ): داماده په اوبو 


کې حليږي . . د تودوخې په ( 4006) کې تجزیه کیږي . کیمیاوي فورمول یی 
0(:.٢0))0(11(‏ )2۳06 دی. 


1٥30-0080: 66 656‏ (د سرپي ګوټې یا لډ چمبر پروسه ) ): په اوبو کې د پوتاسیم نایتریت( 
کتلست ) په مرسته ( ,80 :0,50« ,80 ) تعامل اجراکول او له دې لارې دګوګړوتیزاب 


لاس ته راوړل د ليډ چمبر د پروسې په نوم یادیږي.. 
(ععصسه 6۶ ٥‏ رصر)-010:006 16۵0( سرپ اکساید ):0:006 (16۵0)1۷ وګورئ. 


(که تعنه (11)صعصوصصه )- 16٥4) 11( 0030316 , ٥34) 11( 36٥٥٥٥‏ ( سرپ (11 ) ایتانو ئيیت 


ر(()() )با ))۳ ) ده ترا و 0000 
ځکه د سرپ د قند په نوم هم يادیږي. 


٥٢١ ((‏ )هتصتصفصص 57 )- 36۵/6 16٥60 ٥61۵‏ , 600300316 (6۵0)1۷ 1( سرپ( 1۷) 
ابقانوقيت ٠‏ سرپ ټترٍ اسیتیت). اجفتبنا٧؟۵ضغضت-060‏ ده .په اوبو کې 


(( ٤1)صصعصصصیقه‏ ٣؟هصم‏ 5 ۳)-0//06 رط 6٥4)1۷(‏ )1( سرپ( )۴٣‏ هايدر ايد ): 2100326 


وګورئ. 
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(هه صصق ؟ ‏ 0 ٥٥080‏ )-006 :1000 16۵0( سرپ مونو اکساید ):01306 (16۵0)11 وګورئ 


(( 11) ھتعصصسه 6۶ :0)-06 0:٠‏ (11 )6۵0 1( سرپ(11 )اکساید ): زيړه جامده ماده )٥150((‏ 


ده. 


( ( 11) عصعصصسصه ۵7( حدي )-6 0108۱ (16٥۵40)11(‏ سرپ(11 ) سلفیټ ) :سپينه کرستلی 
ماده (ب0 ۱65 )ده . په اوبو کې نه حليږي . خو د امونیم د مالګو په محلول کې حليږي. 


(( 11)صعصصصیه «#س)(حدي )-0006 01 (16۵0)11( سرپ(11 ) سلفاید ): توره جامده کرستلی 
ماده( ١5‏ )د ه په اوبو کې نه حلیږي. 


(وتعصقصسصه ۵16787 76708 )- 32۴66016 161۵٥‏ 1630( سرپ ټټرا اسیتيت )0000316 1٧(‏ )1630 


: وګورئ. 


(وصصصه کس حه م۳7 )-16۵0 0071 1٥:36‏ ,06136071 (1۷ )16۵0( سرپ (٤1)ټټراايتايل‏ . تتر 


ایتایل سرپ ) ): يې رنګه مايع ))۳ ده .په اوبو کې نه حلیږي » خو په ايتانول » بنزین . 


پطرولیم کې حليږي .نسبي کثافت یی ( 1,659 ) . دویلي کیدو درجه يی( "137- ) ٠‏ دجوش 
درجه یی( )200 ) ده. 


(ۍ7 0:0 16۵۷٩0٥500)‏ (ليو مای سيتينوم ليو میسيتين): بې ر نګه 
کرستلي ډیر ترخه انتي بیوتیک مواد دي. او لومړنی انتي بیوتیک دي چې په مصنوعي ډول 
جوړشوي . د نسخوږٍي( دیزانتري ) او نورو ناروغیو په تداوۍ کې کارول شوي دي. یو څه 
زهرجن مواد دي. کیمیاوي فورمول یی :11:20:61 ) او جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


/ 
٢ ٧٢۳۹---۰۸ 


/ ١ 
ځي۷ه‎ ٢)٠٠ضممه‎ 


01 ۲ 


(صوسکسسصهه صل)حصصصمصناعه 63۷7 1 
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(مسسصسصص مده کھھص 11 )- عامنه منم ۰نل ھصه م16 ( د لی شاتلې پرنسیپ :دې 
ريسا تاس كله 7770-00 ) د 0070027 
خارجي شرایطو () ( کوم چې ددغه جریان پر تعادل اغیز کوي ) یو هم تغیر وکړي . نو دلته تعادل 
داسې تغیر کوي . چې راغلی تغیر بیرته جبران کړي او تعادل بیرته بر قرار شي. د بیلګې په توګه 
لاندې کیمیاوي تعامل د تعادل په حال کې په پام کې نیسو : 


۸٨0‏ (ع),250 به (ع),0 « (ع),:250 


په پورتني تعامل کې شامل مواد ټول غازونه دي .له چې ليدل کیږي د اوليه موادو حجم ( درې 
موله) د لاسته راغلیو موادو د حجم( ( دوه موله ) څخه زیات دی .که د تعادل په حال کې پر دغه 
سستم فشار زیات شي. نود مساتقيم (ج- ) تعامل سرعت د معکوس تعامل(-») د سرعت په 
پرتله زیاتیږي .یعنې دلته د سستم حجم کم اود سستم فشار هم کیږي . چې په دې ترتیب راغلی 
تغیر جبرا او سنته نیرتهد تعادل حالت ته راځي يه دغه متقادل سښنتره تودوځې درجه لوړه 
شي . نو داچې ښي لور( )ته تعامل اکزوترمیک دی اودهغې معکوس تعامل اند وترمیک دی 
نو دلته تعادل چپ( )٣-‏ لورته درنیږي تر څو تودوخه مصرف اود تودوځې درجه بيرته راټیټه 
او تعادل بيرته برقرار شي. 


6( ليوسین ):امینو اسید وګورئ. 
70 لي وکوفورم ):085 وګورئ. 
۵٥٥ 6‏ ٥٧16(د‏ لیوس تيزاب او قلوي ):اسید وګورئ. 


08 1060 ( د لیبرمان تعامل ) : د فیئول د پیژندنې یو ازمیښت ( یو ټسټ ) دی. 
دسودیم نایتریت یو وړوکی کرستل د د لر مقدا ر امتحانې مادې سره په ګرم سلفورک اسید کې 
حلوي . دامحلول پر اوبلن القلي اچوي .لته د ابي شين رنګ را منځ ته کيدل د ئول د 


موجودیت نشه ده. 
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رصسه سر« )-۵00ع زا (ليګاند ): په کامپلکس مرکب کې هغه ایونونه یا ځنثی مالیکولونه . چی چې 
د کامپلکس جوړونکي اتوم( ( مرکزي اتوم چې معمولا مثبت ایون وي ) سره مستقيم وصل وي د 
لیګاند په نوم یادیږي. د لیګاندونو او مرکزي اتوم تر منځ کیمیاوي اړیکه معمولا دونر اکسپتر 
اړیکه وي .چې په هغې کې لیګاند د الکتروني جوړې د دونر » او مرکزي اتوم د الکتروني جوړې 
د اکسیدريه تر نه عمل کرې .په لاندې کامپلکس مرکبونو کې ( )او ( ۸1) مرکزي اتومونه, 

( 1310) او ( ۷11 ) لیګاندونه دي .په ډای کلورايد ټټرا | مین جسست کې . د جست کو 
اردنیشني نمبر(۴) اوپه تراي کلوراید هکذا اکواالومینیم کې د المونیم کواردنیشني نمبر(؟ 


) دی. 
حل. ژب( ۲7۰00 دلج . ژء(65:0لھ | 
دای کلوراید تترا امين جسست ترای کلوراید هکذا اکوا الومینیم 
کلوراید ټټرا امين جست( 11) کلوراید هکذا اکوا المونیم(111) 


(ھ10 12608 مهګکه 1 موم 1 )- 9ه 0:6 0-510 مهع 1( د لیګاندي ساحې تيوري ): د 


کرستلي ساحو تیوري وګورئ. 
0000606487 ٨ط8نا‏ , ده ٧6٥۵٥6‏ 81 ن1( رڼایی تعامل ): وتو سنتیز وګورئ. 


6 نن (لايم ستون . دچونې تیږه ) :رسوبي تيږې دي چې د کلسیم کاربونیټ او مګننيزیم 


567 1 د چونې اوبه ): په اوبو کې د کلسیم هایدر وکساید مشبوع محلول د چونی د اوبو 
په نوم یادیږي. 


(23 همه مععصه‌صمه8 )- 016 10016 6٥‏ صن ( خطي مالیکول ): هغه مالیکول دی . 


اتومونه یی د یو مستقیم خط په امتداد یو بل سره| ړیکه‌لري "7 1 
٥ - 0(‏ -0 )اونور. 
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(میھص تلتصمصم: ) حصصمه‌؛ ع صن (خطي سپکتر ): سپکتر وګورئ. 


06 01( لینولیشځیک اسید ):مايع شحمی تیزاب دی. چی په مالیکول کې یی دوه د 
(-)) اړیکي دي. جمعي فورمول یی( :0 ::11:)) او کیمیاوي مشرح فورمول یی یی لاندې 
دی. 


اا( ()) - ب(ملال))- لل)- لل -.لا- ٢1-۱ل)-4(ر1ل))‏ دلل) 


(1٩ 81‏ د زغرو د دانو تیل ): پیکه زيړبخن تیل دي . د زغرو د دانو (تخم ) څخه لاس ته 
راځي ګلاسيرايدونو ګډوله ده 100 همه وع ها م مل , نه عنمها مصنا) هم 
شامل دي. د وارنس اود غوړ رنګ په جوړولو کې په کاریږي. 


6 (ليپاز): يو انزايم دی . چې په پانقراس اوپه وړو کولمو کې د غدو څخه ترشح کيږي . 
دا انزایم په شحمي تیزابونو د شحمياتو په ټوټې کولولو کې د کتلست رول لري . 


060 ) - ۱4م ن1 ( ليپیډ ): لیپیدونه په اوبو کې ناحله او په عضوي محللونو ( بنزین : 
کلوروفورم اونورو) کې حلیږي. لیپیدونه په دوه عمده ګروپونو ویشل کيږي. -١‏ کامپلکس 
لیپیدونه: دګلای سیریدونو ( د حیواناتو او نباتاتو د غوړو او تیلو ) . ګلايکو لیپیدونو . 
فاسفو لیپیدونو او واکس په ګډون د اوږده ځُنځیر لرونکو شحمي تیزابونو استرونه په 
داښلکښر ابېدوږ راي ۰- ساده لیپيدونه: : ستیروئیدونه او تر پینونه » چې په ترکیب 
کې یی شحمي تیزاب شامل نه دي په ساده لیپیدونو کې راځي .ليپیدونه په عضویت کې ډیرې 
دندې لزي . غوړي او تيل د غذایی انرژۍ منبع ده فاسقولېد او يرول ( لکه کولسترول ) د 
حجرې د ممبران په جوړښت برخه لري . واکسس د اکا د و 
ورکوي. د ۸ . 1, 1 ويیټامنونو په ګډون ترپینونه د ادرینال هورمون اود سکس هورمونونو په 
ګډون ستیروئیدونه او بایل اسیدونه په لیپیدونو کې راځي. 


06 .1( ليپوئیک اسید ):د ب کامپلکس د ویټامنونو څخه یو ویټامین دی » چې په ينه 


(ځيګر) کې پيداکیږي. 
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(حسسمصو«ھ )-هنه اهم ن1(لیپولایزس ): په ژوندي عضویت کې د زیرمه شوي لیپید ټوټه 
کیدل د لیپولایزس په نوم یادیږي. 


(20768 16016 )-0 1000701( لیپو پروتین ): لیپيدو نه وګورئ. 


17 717 م1( ليپو وتزالیاژ ) :د تودوځې په ټيټه )74 در ود ده 
الا ژ(بسموت ۵۰۰ . سرپ ۲٧۷٠٢‏ . قلعي:٠۱۳‏ . کدميم ٠۰٠١‏ ) د 


(کت مسوم )نه نآ ( مايع ):مايع د مادی یو فازي حالت دی. د یوې مادې د مایع حالت 
جوړښت دهغې د غاز او جامد حالت سره توپیر لري.د غاز د مالیکولو تر منځ کوم نظم وجود 
نلري او ټول مالیکولونه کولای شي ازادانه په هر لورې حرکت وکړي . نو ځکه ټا کلي مقدار غاز 
که په لوی یا واړه لوښي کې واچول شي دهغه مالیکولونه د لوښي په ټول حجم کې خپریږي( ټول 
لوښی ډکوي ) . د جامد کرستلي جسم ذرات( (اتومونه . ایونونه . مالیکولونه ) يود بل په نسبت 
په ټاکلبو فاصلو کې په ځانګړي نظم ځای پرځای شوي دي .مدا وجه ده . چې جامدات ټاکلې 
حجم او هم ټاکلی شکل لري مایعات د غازونو | و جامداتو تر منځ بین البيني حالت لري .دمايع 
د ذرو ترمنځ د جامد حالت په څیر سراسري نظم وجود نلري. همدا وجه ده . چې مايع ټاکلی شکل 
نلري او په هر ډول لوښي کې اچول کیدای شي. مګر په مایعاتو کې کومې ذرې چې د مالیکول د 
قطر د څو چنده فاصلې په اندازه یو بل سره نژدې وي د هغوۍ ترمنځ د جامداتو په څیر د فاصلې 
حد او ټاکلې نظم وجود لري . نو ځکه مایعات ټاکلی حجم لري. 
رتکستته‌وک وم71 عصصصصصصع« ) حله۱ ٥ک ۵١‏ ن٠‏ ذْل1 () ( مايع کرستل ) : هغه مواد چې د مايع په څیر 
بهيږٍي اود ذرو تر منځ یی د جامد په څیر ځانګړی نظم هم وي . دمايع کرستل په نوم یاديږي. لکه 
ځینې پولیميرونه. 


(م مصسمڅ کتسمهکهوحمصلد هسر« )تلهم ل ۱٥بک‏ #۵نه) د1 ر) مايع کر ستل پو ليمیر ): هغه 


پولیمیر دی . چې دمایع کرستل جوړښت لري. دداسي پولیمیرونو ترمودینامیکې ثبات ډیر 
زیات دی. 
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( 30:46 1 )- :1-۲60( 1- ايزومیر ) :36077 000631 وګورئ. 
قلمت ) حمتطان 1 ( ليتيم -«ليتي ) : نره یی رنګه القلي فلز دی عناصرو په دوره یی 


جدول کې په ( )1٨۸‏ ) نیم ګروپ کې ځای لري. شو اه ېئ( 4) . تومي نمبر یی(3 ) 
اتومی کتله یی(39 6,9 )د ويل یکيدو د رجهی )18054 ) اود عرش درجهئ ن6 1347 )ده 


.د ليتيم |اکسیديشني درجه( )٧‏ ده. 


(قمسحسر ګوسه6امصھر ) حعاھمهصعه صصنطانآ ( ليتيم کاربونیت - کاربونات ليتيم ) :سپ 
جامد مواد:0 :نآ دي. نسبی کثافت یی(2,11 ) . د ویلی کیدو درجه یی ( 723"6) ده اود ( 
6.) څځه پورته تجزیه کیږي. 


فتتصعھه- صصصوبۍ )۵ مه نطا صناتط ن1 ) ليتيم هایدراید ): سپين جامد مواد(1 ن1 ) دي.د 
ليتيم او هایدروجن د مستقیم تعامل ( 25006) څخه لاس ته راځی . د تودوځې په ( ۴۸۰) 
سانتيګراد کې ویلي کیږي. اود تودوخې په )850 )) کې تجزیه کیږي. 


(ئتفتص« کصه 6 »:0 ) ح 600366 نه يو4 زرط صتنهانطا ن1 ر) ليتيم هایدروجن کاربونیت - 
ليتیم بي کاربونات ) : کیمیاوي فورمول یی ( :1160 ن1) دی او یواځې د محلول په حالت 
پيداکیږي. 


(7د مههه ٥م‏ ۳۳ ) -١0ن‏ :00 زرط صانطا ن1 ) ( ليتیم هایدرواکسايد ) : سپينه جامده 
کرستلي ماده( ال ن1) ده .په اوبو کې حل او په ایتر کې نه حليږي د تودوځې په( 450) کې 
ویلي کيږي او په( 2و ) کې تجزيه کیږي .ليتیم هایدروکساید قوي قلوي ده. 


فلمحکص ممسعه )- 4٥‏ نره سنا نآ(ليتيم اکسايد ): سپينه جامده کرستلي ماده(1::0) ده 
د ویلي کیدو درجه یی 17007 ده. په اوبو کې حليږي. 


(1,10 57 (حصصدي ) ٥ه‏ ١م‏ لهک صننانطا نآ( ليتيم سلفیټ- ليتيم سلفات ):بی رنګه 
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کلهد نه رط صمصمسنمتصصله صصنطانا . (111)هادمنصصله ه047 رصه 9۵۵ سانطانآ1 ) ليتيم ټټرا 
هایدرو الومینیټ (111). ليتيم الو مینیم هایدراید ): سپين یا خړ پوډر دي.کيمياوي فورمول 
یی ,۸17 1) دی. دتودوخې په( 6 125) کې تجزيه کیږي. داوبو سره په شدت تعامل کوي او 
په دې تعامل کې هایدروجن ازادیږي.په عضوي کیمیا کې د احياګر په توګه کارول کیږي. 


ممنه5) وم انا ( لتمس ): د ډبرو پرمڅ د یوډول اوبړ یو ( (ګل سنګ) اکستراکت دی .چې 
په اوبو کې حل کيږي .رنګه مواد دي . چې په تیزابي چاپیریال کې سور اوپه قلوي چاپیریال کې 
ابي اخ لي رنګ .د (1آج ) په(8,3- 4,5) واټن کې يی رنګ تغیر کوي. 


6 (لیتر ): په متریک سستم کې د حجم واحد دی. "1070 ح 11 


90 فن(ليکسیویشن): په اوبو کې د حل کولو له ‌لارې د ګډولې دمنحل اجزاو جلاکول 


دي. 


نقظسسه تمت۵ 0« ) حمه هله 1 ( محدودول ) : په مالیکول کې یو الکترون ټاکلي اتوم یا 
ټاکلې کیمياوي اړیکې ته محدودول د لوکالیزیشن په نوم یادیږي. 


٥0000 )‏ 106311260( محدوده شوې اړیکه ): هغه کيمیاوي اړیکه ده . چې په یو مالیکول کې 
د دوو ټاکلیو اتومونو ترمنځ محدوده وي. 
۱6 لود ستون ) 08806116 وګورئ 


) نه 1006( ( ناپیلې جوړه ) په مالیکول کې د الکترونو جوړه ده کومه چې د کیمیاوي اړیکې 
په جوړولو کې ونډه نلري. لکه دامونیا په مالیکول کې چې د نایتروجن د اتوم د پنځه ولانسي 
الکترونو څخه درې الکترونو د هایدرو جن د درې اتومونو سره درې کو ولانسي اړیکې جوړوي 
او ېوه جوره الکتروتونه يی ازاد (ناپیلي ) پاتې کيږي 


٨ ٢ 
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ومعم فصصصهعټر ) -0 نم 10082( اوږد پیریود ):دوره یی جدول وګورئ. 


(صه م٥8‏ مګصضصتصصھد هصصه من ه8 ) ٥0/6۵٥٥6م ۷۵٣٧٥7‏ 708 ٥1(د‏ بخار د فشار راټیټول 


):ایبولوسکوپي وګورئ. 


(10٧۲7-07056 60 116077‏ د لاوري - برنستد تیوري ):اسید وګورئ. 


6 1( لو سیفیریز ): بیولومینیسنس وګورئ. 
مته له 1( لو سیفیرین ): بیولومینیسنس وګورئ. 


(ممسصعع 0 0٤/6‏ ) 100646606( لیو مینیسنس ): ځینی مواد جذب کړې انرژي بيرته 
د رڼا ( داسې رڼا چې تودوښه نلري ) په بڼه خارجوي . دغه پيښه د لیومینیسنس په نوم او 
نوموړي مواد د لیو مینوفور په نوم یادیږي. یوه ماده هغه وخت رڼا ورکوي .چې اتومونه یی د 
راپاریدلي ( تحریک شوي ) حالت څخه بیرته عادي حالت ته راشی که د مادې د تحریک کيدو 
عامل فوتون( (درادهزْاقنف ترادروړانگې: رندگتي وزانکيي . اود عادي رڼا وړانګې ) )وي» 
نو رامنځ ته شوی لیومینیسنس د فوتو لیومینیسنس په نوم | و که دغه عامل الکترون وي »نو 
منځته راغلی لیومینیسنس د الکترولیومینیسنس په نوم یاديږي . د کیمیاوي لیومینیسنس 
عامل کیمیاوي تعامل وي. لکه په زړو قبرونو کې د هډ وکو دسلفر د تدریجي اکسید یشن څخه 
چې رڼا پورته کیږي .همداشان په ځینو ژوندیو موجوداتو (لکه اورغورځونکې حشرې . . ځيني 
ماهیان او نورو) ) کې بیولومینیسنس منځ ته راځي .که د لیومیئیسنس د تحریک د عامل د 
لیرې کيدو وروسته لیومینیسنس زیات ( "5٥٥‏ 0 « ) وخت دوام وکړي . دغه لیومینیسنس د 
٥:6٥(‏ :050076 م) په نوم ياديږي. او که د لروخت لپاره دوام وکړي د ( 6666٥‏ 1100765) په نوم 
یادیږي. 


(س1) - ( فلسستمنه)صستاه/ 1 ( لیو تيتیم) : نقره یی رنګه فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی( 
56)؛ د جوش نقطه یی( )"3402) ده 
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0 7( ليات ایون ) 11700702-070 نودلیات 
6( لایی ): 11٢‏ وګورئ. 


(007: ع10 ) حموآ صصصنمه زا( لیونیم ایون ) :د محلل پر مالیکول .چې د( ) ایون نصب 
شي د لوینیم ایون جوړيږي. لکه د ایتانول لیونيم ایون(011:7:لل)). 


76 هس ) ع نانامهز 1 ( لیوفيلک . محلل خوښونکی):هغه مواد دی چی د محلل 
سره د یوځای کيدو مینه لري. 


(حت :6( هنھ ) - 0۵7٢۳د‏ از( لیوفوبک د محلل څخه متنفره مواد ): هغه مواد دي . چې 


د محلل څخه تښتي. 


6(لايسین ):١مینو‏ اسید وګورئ. 


-٧) - 


تسه ىیت 1۷2 م16 1ل ٨ل‏ دد ( چک له دوت ۲67٨1د‏ ( د ما کر و ما لیکو لي 
کرستال رب پ2پام2و ور نون سور 
تړاو لري .لماس .بورون » نايتراید (1811) ». سلیکان کاربايډ )د دغو موادو مثالونه دي. 
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(ه7تمنه مهه ص نه« ) ال ۵01 ( ماکرو مالیکول . لوی مالیکول ) : ډیر شمیر ( په 
سلهاو . زرهاو .. میلونو ) ) اتومونه چې ټول په خپل منځ کې د کیمیاوي اړيکو په واسطه یو بل 
سره تړلي وي .ماکرر ماليکرل جوررږي . هوموګلوبين او پو لیمیرونه په ماکرو مالکولو نو کې 


راځي. 

606 386( کوډ ګر تیزاب ):31:0 50067 وګورۍ. 

038065٥ - ۸/۵۳39‏ (مګنيزیا ): مګنیزيم اکسايد وګورئ. 

(7 18:63 - 8065166 ۷۱۵( مګنیزایت -مګنیزیت ):د مګنیزيم کاربونیت منرال دی. 


(ع۱٧)‏ -( 71 00:-)٧۷۱۵7‏ ۷1۵89067( مګنیزيم ): مګنیزيم د عناصرو د دوره یی جدول په ( 
17٨‏ )نيم ګروپ کې ځای لري. نقره یی رنګه فلزي عنصر دی. اتومي نمبریی(12 ) . اتومي کتله 
یی (24,30) . د ویلی کیدو درجه یی( 6 "648,8) . دجوش نقطه یی( )"1090 ) . نسبی کثافت 
یی( 1,74) ٠‏ کسیدیشنی درجه یی(۳2 ) ده. مګنیزيم یو فعال فلز دی. په ۱۸۲۵ کال کې پیژندل 
شوی دی. 


(لتصصعه که صه 6 م ::6 )- 21 ه 0 نن صص0 93806 (مګنيز يم بي کاربونیت ):مګنیز يم 
هایدروجن کاربونیت وګورئ. 


لتصصعهم« دقصه 6 مصف ) 2 003ص :0380600( مګنیز يم کا ریو نیت -مګنیز يم کا ربونات 
): سپینه جامده ماده(8)03 ) ده. درې اوهم پنځه ماليک وله کرستلي اوبه لرلای شي 
تتصصعهص طسممىۍع ) عع#فؤفولصه صصه 193806 ( مګلیز يم کلوراید ) : سپينه جامده کر ستلي 
ماده ( )٧/٣6.‏ ده . که کرستل هایدریت ( ۷126,.611:0) ته یی تودوځه ورکړل شي .پو ها 
يدرولیز کیږي. چې مګنیزيم اکساید اود هایدروجن کلوراید غاز جوړوي. مګنيزيم کلورايد د 
فلزي مګنیزيم اود کلورين دغاز د مستقيم تعامل څخه هم لاسته راځي. 


(ه) ي()٤8)٧١‏ ج- (ع).1ل) د (٤)ع ۱٧)‏ 
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د مګنيزیم کلوراید نسبي کثافت(2,32 ). د ویلي کيدو درجه یی( 714) اود جوش درجه یی 
(1412'6) ده. 

لتصصعهم کدصسه 6 مصیه:6 )- ٥0:3٥‏ 61عوه0 زا 038060 ( مګليز يم هايدروجن 
کاربونیت # مګنیزیم بي کاربونا ت ): کیمیاوي فورمول یی ٧12)1160:(«(‏ ) دی . یواځي د 
محلول په حالت کې ثابته ماده . دکاربن ډای اکساید او په اوبو کې د مګنیزیم کاربونیټ د 
سسپنشن دتعامل څخه لاس ته راځي. 


1٧) ٤))(ږ)١( ج ())()ر1ا د (ع).0ل) د‎ )٢٣))(606 


(ر(تتصصعھمل عهصس ره ه م5 س)-006ل:0/0 کط 080 65:7 10380 ( مګلیز يم هایدروکساید ) : سپينه 
جامده ماده د (۷8)011ده.نسبی کثافت یی(2,3 ) اود تودوځې(6 350 ) پورته تجزيه کیږي 


(کلصه ٧۵۳‏ ص086 ) 0:٣06‏ 010 10380647 ( مګنیزيم اکساید ): سپینه جامده ماده (20/ ) ده 
.په( /2800) کې ويلي کيږي.د مګنیزايت د منرال د حرارتي تجزیې څخه لاس ته راځي. 


(ع)(٥)‏ ۳ (ه) ()ئ| ١)‏ ج (ه)ږ())ع 1١‏ 


(اتصصعھصول مه مهم )کع4ناه کم صصه 103806 ( مګنیز يم پراکسايد ): سپينه جامده ماده ( 
)٧ ٤0,‏ ده د تودوځې په( 10076 ) کې تجزيه کيږي اواکسيجن ازاديږي.همدا رنګه د اوبو سره 


تعامل کوي او اکسيجن ازاديږي. 


0 و () رلا 2ب ).211 
0ج (2112)011 211.0 2۸1202 


جامده ماده(,۷1850) ده. په اوبوکې حليږي. د کرستل هدراتونو فورمولونه یی( 50:.11:60 1/12 
) او( 11120. ٤150‏ ) دي.وروستې ماده د تودوخې په( 1507) کې (611:0) اود تودوځې 
په( 20076) کې ( 711:0) مالیکوله اوبه له لاسه ورکوي. مګنيزيم سلفیت په صنعت او طبابت 
کې کارول کیږي. 


رلتصصعھم کهونحصدې )له مجملهد ص نه 103806 ( مګنیز يم سلفیت -‌ مګنیز يم سلفات ): سپينه 
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( مس سه ظمصھتصھھ مصعصصعھو )حا مصصمهم صسامھمې 0ه مع ۵م( مقناطیسی کر انټی 


عدد). د اتوم جوړښت وګورئ. 


٥٤٥۵/6713 (‏ ) -:0: 10380668 () ( مګنيتیزم ) :. همغسې چې د برق د جریان چاپیره مقناطیسي 
ساحه رامنځ ته کيږي . داتوم د هستې چاپيره په الکتروني اربیټال وکې د الکترونو د ګرځيدو 
اوهم د الکترونو د سپیني حرکت په نتیجه کې د هراتوم چاپيره مقناطیسي ساحه منځ ته راځي 2 
یو اتوم مقناطیسي مومنت په دغه اتوم کې د ټولو الکترونو د اربیټالي او سپيني حرکتونو 
اړوند مقناطيسي مومنتونو د وکتوري جمع ( محصلې) څخه عبارت دی . اود یوې مادې 
مقناطيسي خواص د هغې مادي د ټولو اتومونو ( مالیکولونو )د مقناطيسي مومنتونو څخه را 
پيدا کیږي مختلف کيمياوي مواد په بیروني مقناطیسي ساحه کې څلور ډوله مقناطیسي چلند 
ښيي. 
71 د یا مګنيتيزم ) ): داډول مقناطيسيت د بيروني مقناطیسي ساحې تر اغیز 
لاندې د یوې مادې داتومونو په الکتروني اربیټالونو کې د تغیر راتلو پرمهال راپيدا اود 
بیروني مقناطیسي ساحې په مخالف لوري عمل (منفي اغیز) کوي. داډی رکمزوری مقناطیسیت 
په ټولو موادو کې لیدل کيږي | رد کیدای شی د مقناطيسیت د نررو ډولونوتراغیزلاندې پټ ني 


42 پارا مګنيتيزم ) ): ټول هغه اتومونه( یا مالیکولونه) . چې په اتومي (یا 
مالیکولي )الکتروني اربیټالونو کې یی طاقه الکترونونه وي . پارامګنت خواص لري. د داډول 
موادو په اتومونو ژبا مالنکولوټر ) کې د الکترونو د اربیټالي یاسپیني حرکت د مقناطیسي 
مومنتونو وکټوري محصله کيدای شي چې د بیروني ساحې په لور عمل ( مثبت اغیز) وکړي. 
داډول مقناطیيسیت د پازامګنبتیزه به نوم باذیږي .زاد اتومونه او راډیکالونه او هغه مواد چې 
د اتتقالي عناصرو ایونونه ( په کوموکې چې ځيني الکتروني پوښونه بشپړ نه دي ) پکې وي د 


9425 (ز(فیرومګنیتیزم ): د بیرونی مقناطیسی ساحې تر اغیز لاندې دتودوځې 
په ټاکلې درجه کې د فیرو مقناطیسي موادو د اتومي مقناطیسي مومنتونو وکتوري محصله 
داسي جهت نیسي . چې د بیروني مقناطیسي ساحې د لیرې کيدو وروسته دغه مواد مقناطیسي 


325 


پاتې کيږي. اود تودوخې د یوې ټاکلې د رجې( دکیوري دنقطې ) څخه په ټيټه د رجه کې د بیروني 
مقناطيسي ساحې د شدت د ناغهرسهدعغشمرزاورعاطي در لول دمنشاطظلسیت 
د مشبوعیت ترحده ) پورې زیاتیږي . په فیرو مقناطيسي موادو کې دمقناطیسیت کوچنۍ 
ساحي ( په سور 0,101 -1 )موجودې دي . چې د دومین په نوم یادیږي .دغه کوچنيو ساحو د 
مقناطیسي مومنتونو مجموعه () ( وکتوري محصله ) د اړوند مادې د مقناطیست سره مساوي 
کیږي .په ډيره قوي مقناطيسي ساحه کې د ټولو دومینونو د مقناظيسی پومنتوترو کتوري جټم 
( محصله ) د بیروني مقناطیسي ساحې په لور جهت نیسي . او ماده اعظمي مقناطیسیت 
پيداکوي .اوسپنه نکل او کوبالت اود هغو الیاژونه د فیرو مقناطیسي موادو په ډله کې راځي. 
فیرو مقناطيۍي مواد د هغوۍ د کیوري د نقطې څخه دتودوځې په لوړه درجه کې په 
پارامقناطیسي موادو اوړي. 


۸0107010380654 ) انتي فیرو مګنيتیزم ) ):ځینې فلزونه . الیاژونه اود انتقالي عناصرو 
مالګې یو بل ډول مقناطيسیت لري . چې د فیرومګنيتيزم ضد په نوم یاديږي . داډول 
مقناطیسیت د تودوځې د ټاکلې درجی ( 02674016 )٥٥6٨1‏ څخه په ټيټه درجه کې را منځ ته 
کيږي . د نیل د درجې څخه په ټیټه درجه کې په نوموړو موادو کې د مقناطیسي مومنتونو 
وکتورونه په ځپل سر منظم او داسې قطارونه جوړوي . چې په هر قطار کې دغه وکتورونه یوتر 
منځ په خپل منځ کې ضد موازي واقع او په پایله کې د اړوند مادې د مقناطیسي مومنتونو 
محصله صفر راځي .بيلګې په توګه په مګنیزیم فلوراید کې د مقناطيسي مومنټونو ضد 
موازي انتظا م د تودوخې د( "72) څخه په ټیټه درجه کې رامنځ ته کیږي . چې د | انتظام پر 
ز 0 باندې د بيروني مقناطیسي ساحې د اغیز مخه نیسي. خو دتودوځې د ( 7217 
څخه په لوړه درجه کې منګنیزفلوراید بیرته پارامقناطیسي خواص پيداکوي . د انتي فیرو 
مګټیتيزم یو بل شکل نېري مگنټنيزم( رزصعةه مصوعهسصنته1) دی . چې په فيريتونو کې لیدل کیږي 
.ې موادو په ترکیب کې د شاملو ګاونډیوایونونو مقناطیسي مومنتونه نامساوي او انتي 
موازي دي .دغسې مواد په بيروني مقناطیسي ساحه کې يوڅه مقناطیسیت له ځانه ښېي او په 
الکترونیکي وسیلو کې ترې کاراخلي. 
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لعستسصعه)- ٧۵0600‏ ( مګنيتایت - مګنیتیت): د اوسپنی اکسايد - ږ160.56:0 
,۳0) او قوي طبیعي مقناطیسي ماده ده. دمګنیتیت منرال توررنګ لري اود اوسپنې د مهمو 
(التصلسس: ه۵۳۳۳« ) 7۶ 0:640 (۵80٥66‏ مګنیتو کيمیا ): دفزیکی کیيمیا يوه څانګه ده . 
چې دموادو مقناطیسي خواص څیړي. 


۵70« ) - ۱۵806600 ( مګنیتون ):د اتومونو او مالیکولونو د مقناطیسی مومنتونو ( 
مقناطسیت) د اندازه کولو واحد دی.دیو الکترون مقناطيسي مومنت (دبور مګنیتون ) مساوي 


کو ۸ 10 9,274 - مه 4 لصه وا 


رھ 107 5,05 -ح مه ه1 ولا حا 


دلته () دالکترون چارج . (.79) دالکترون کتله . ( م10) دپروتون کتله او ( ) دپلانک ثابت 
ډی. 


(کمت مه« )- 0/6 (٧۵1‏ ملځایت - ملخيټ ): د مسو منرالی مواد ((017). , 60)) دي. 
روښانه شين رنګ لري. 


06 316 (مالیک اسید ):360 01016 006606 وګورئ. 


6 6 1 ( مالینک انهایدراید ): بی رنګه جامده ماده ( :0 .1ا,)) ده . یو حلقوي 
مرکب دی . چې په کړۍ کې يی د کاربن څلور اود اکسیجن یو اتوم دی. 


16  ) 
ع نه سطصهاى ن له ص‎ 
د ویلي کیدو نقطه یی( '53 ) ده. د کوپولیمیرونو اود پولي استر کنډونو کې په جوړولو کې په‎ 


٥60/1٥ 6‏ ۱ه ه2570 ,نه 31٨‏ ( مالک اسید . ٢‏ هایدروکسی بوتان دای اوئیک 
اسيد ) : جامده کرستلي ماده ده .چې په شنو مڼو کې پيداکيږي . کیمیاوي فورمول یی( ( 
).اا )(1))0(1) )000 للادی. 


081 


١ 
180606 - 8 -082 -0005 


06 106( مالونک اسید ): دوه |ساسه تیزاب(10060-011,.00017) دي. 1702806 


6 006 وګورئ. 


6 وکلم ., ٥:۵1۱0ه‏ (مالتوز . د مالټ بوره ): د امالیلیز د انزايم په موجودیت د نشايستې د 
هایدرولیز څخه لاس ته راځي. جمعي فورمول یی(::11::0:, ) او جوړښتي فورمول یی لاندې 


دی. 
1 1 
«٥‏ ېه ٢‏ ۱م په 
لچيبا 
5 ننيټا ۳ 
06 1-4 
91 بېڼ 0 
رسټنبیا تل فا ههاو هګ 


67 ۵1(د مالټ بوره ):مالټوز وګورئ. 
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(سکھصه تصصلاح (1۵08303٧٨) ۷ 11(- ) ٧‏ منګنیټ( )۷٧1‏ - پر منګناتونه): هغه مالګی دي . 


زو (-)٨۷‏ صصعمه مهم )حصهانمه ع1030 ,10830656 ( منګلیز یا منګان ) : خړ ر نګی فلز ي 
عنصر دی .اتومي نمبر یی( ۲۵) . اتومي کتله یی(54,94 ) . نسبي کثافت یی( 7.2) . دویلي 
کیدو نقطه یی (6 "1244 ) اود جوش نقطه یی (6 "1962 ). اکسیدیشنی درجی یی(, ٩2,173‏ 


)١ 7‏ دي. د منګان ).٢(‏ مالګې ډیرې ثابتې دي. منګا ن"ّ په ۸۷۴ کې کارل - شیلي 
پیزندلی دی. 


6 6 3083066 ,0:006 (۵0646)1۷ع030(منګنیز( 1۷) اکساید . منګان دي اکساید 


( : دا ماده(180) یو قوي اکسیدانت دی. په ولټائیک حجروکې د دي پولارایز کونکې مادې 
پهت و که یه کاريږي؛ 


606 103083016 (منګانک مرکبونه ):د منګان( )«٣‏ مرکبونه دی. لکه منګانیز 
اکساید( 1٧1220:‏ ( اونور. 


57 منګانن ):د مس( )۱۸۰٠۰-١۱‏ . منګان(۴:۰-۱) او نکل الیاژ دی. د برق د جریان په 
مقابل کې لوړ مقاومت لري.اود مقاومت سیمونه ترې جوړوي. 


665 ۵0280008 ( منګانوس مرکبونه ):د منګان(2 د ) مرکبونه دي لکه منګانوس 


86 منان )مانوز وګورئ. 


1( ماني ټول ):پولي هایدریک الکول دی. د مانوز یا فرکتوز څخه لاس ته راځي. 
کیمیاوي فورمول یی لاندې دی. 


١-ملل)‏ (ل)()1۱))-.ِ)-()11 
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6 مانوز ): مونو سکراید م11,:0ء)) دی اود ګلوکوز ستیروایزومیردی. په طبیعت 
کې د پولیمیر په بڼه( چې د مانوز په نوم یاديږي ) په نباتاتو وفنجیانو او باکتریاو کې پیداکیږي 


657 زمانومتر. فشار سنج ) ): مانومتر داسې يوه اله ده چې دفشار توپیر ورباندې 
اندازه کوي. ډیر ساده مانومتر( آآ) ډوله ښیښه یی نل دی . چې يوه مايع پکې اچول کیږي. کله 
چې ددغه نل دواړه خولې د اتوموسفيري فشا رلاندې وي .نود نل په دواړو خواو کې د مایع 
سطحه مساوي وي. | و کله چې دنل يوه خوله د امتحاني سستم سره وتړل شي نوکه د امتحاني 
سستم فشار د اتوموسفيري فشار سره توپیر ولري دلته د ( آا) دنل په دواړو خواو کې د مايع 
سطح توپیر پیداکوي . چې د ((آ) نل په دواړو خواو کې د مايع د سطحې د ارتفاع توپیر د 
اتوموسفيري فشار اود امتحاني سستم د فشار د توپیر سره مستقيم تناسب لري. 


6 ماربل .دمر مرتیګه ):دمرمرتیګې د کلسایت(:۵60)) او دولومایټ( 
60 ۵) د منرالونو څخه جوړې دي 


68 341( مارش غاز . د جبه زارغاز ): د متان غاز دی . چې د جبه زار د وښو د ورستيدو 
څخه منځ ته راځي. 
46 ماسکګنایت ):د امونیم سلفیټ منرال دی. 
(سه33 م۵۰٥٢‏ مته له2)-1۷ ۵۱00 1855( د کتلې دعمل قانون ) : د تودو ځې په ټا کلې 
درجه کې د کیمیاوي تعامل سرعت ( ۷ د تعامل کونکو موادو د کتلو ( مولي غلظتونو ) 
دضرب د حاصل سره مستقيم تناسب لري مثلا د لاندې کیمياوي تعامل لپاره ليکو: 

٢۸۷ص‏ يب اد ٣‏ ۸ 


"77 "هز - ۷ 
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0000 ووه دع دو 8 د (۸۵ ) او( 8 ) موادو مولي 
غلظتونه .۶ ۷) په کیمیاوي معادله کې د ( ۸ مراد شنکو متريک سيو په 
د 717 0د 00 

( 56160 6 چپ-166 0 زرکتلوي عد د ):د اتوم په هسته کې د پروتونو اونیو 
ترونو تعداد د اړوند عنصر د کتلوي عد د په نوم یادیږي. 


(فسسمی هو مصصهفه- ۵۰« )-27ه٥:0:0‏ 266 11355 (ماس سپکتروسکوپی ) : دکتلې د توپیر 
پر بنسټ د کوچنیو ذرو پیژندل او یو له بله یی جلاکول د ماس سپکترو سکوپي اساس جوړوي 
د ماس سپکتروسکوپي په واسطه دعناصرو مختلف ایزوتوپونه پیژندل کيږي . دامتود 
دکیمیاوي تحلیل . دایوني تعاملو نود څیړنې او هم د کيمياوي موادو د مالیکولونو د جوړښت 
دپیژندنې لپاره کارول کیږي.همدا ډول د وینې معاینه . په تجارتي خوراکي شیانو کې د مضره 
موادو کنشرول . په کیمیاوي صنعت کې د هر ول موادو: پيژندل د ماس سپکتروښکوبۍ په 
واسطه تر سره کیږي . په ماس سپکترو سکوپۍ کې دیوې کیمیاوي مادې د مالیکولو جوړښت د 
پیژندنې لپاره لمړی دغه ماده باید خالصه شي ء چې بيا هغه په خلاکې په غا زاوړي . او وروسته 
هر مالیکول په څوټوټو ( فرګمنټو ) ٠)‏ چې هره ټوټه یی ( ۳1 ) چارج لري بد لیږي. بيا دغه مثبت 
ایونو نه د ماس سپکترو سکوپ داسې قسمت ته داخلیوي چې هلته لوړه خلا او قوي برقي 
ساحه ده . دلته د ایونو د حرکت سرعت زیاتیږي او وروسته دغه ایونونه ( فرګمنټونه ) ) هغې 
مقناطيسي ساحې ته کومه چې د ایونو د حرکت پر مسیر عمود ده داخلیږي.د مقناطيسي ساحې 
نس ن0سصاږ71--ن00س-0--25د د مه هرایون په 
کتله (۸) او چارج پورې اړه لري ود( (0/7 ) دقیمت سره مستقيم تناسب لري ٢‏ ۶ 
دایونو چارج )٧(‏ دی . نو دغه انحراف اندازه یواځې د ایون ( فرګمنت) د کتلې سره مستقیم 
تناسب لري بسند نر شون ملو 
داخل شي دلته د لمړني مسیر څخه په مختلفو اندازو انحراف کوي .او په نتیجه کې یو له بل 
څخه جلاکيږي. او کله چې په پیژندګر (دیتکتور) غورځي » نو هره کتله جلا برقي سګنال منځ ته 
راوړي .ولې ټول هغه فریګمنټونه چې عین کتله لري په شریکه یوسګنال جوړوي .که یو معينه 
کتله د نورو کتلو په پرتله ډیر کرته په دیتکتور کې راجسترشي نو د هغې د سګنال شدت ( د 
سګنال ارتفاع ) د نورو سګنالونو په پرتله زیات وي. په دې ترتیب یو ماس سپکتروم لاس ته 
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راځي. چې د( ») محور یی د فرګمنتو کتلې اود (() محور یی د سګنال شدت یعنې په مالیکول 
کې دیو فرګمنټ تکرار ښېي. لاندې د یو ماس سپکتروم عمومي شکل ښودل شوی دی.. 


13 


ر12 


8213/٧2 137 


ډه" 


د ماس سپکتروم عمومي شکل. 


٧٥7 0-٧10‏ (مایټنیریم ):رادیو اکتیف ( ترانس اکتینید ) عنصر دی. اتومی نمبر 
یی ١۰۹(‏ ) دی. په ١۱۹۸کال‏ د اوسپنې د هستې په واسطه د بسموت( ۲۰۹) د هستې د بمباردمان 
څخه د پیتر ارمبروستر او ملګروپه واسطه دڅو اتومونو په اندازه لاس ته راوړل شوی دی. 


6 رمل | ماین): سپین کرستلي شپږٍ ضلعي سکلک مرکب دی. د کاربن او نایتروجن 
اتومونه په متناوب ډول په شپږضلعي کړئ کې ځای نیسي . جمعي کیمیاوي فورمول یی ) 
لما دی. 


لن ع ناواه صهمه-09:2611, نه ۵ ٧۱٥1766‏ (ميلیټک اسید . بنزین هکذا کاریوکایلک 
اسيد ) :بې رنګه کرستلي ماده ,(0011) )» ده. دویلي کیدونقطه یی ( 288) او جوړښتي 
فورمول یی لاندې دی: 
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00 
٢00) ا0۳)‎ 
00 00۳ 
000 
1٧۷٥111010 6 606 


(قمص سص۵ک8 ۵٥٥٥)-اص‏ هم (۷1١182‏ دویلي کیدو نقطه ) :. دتودوځې هغه درجه ده » په 
کومه کې. چې جامده ماده په ویلي کیدو پیل کوي .باید زیاته کړو ء چې خالصه کیمیاوي ماده 
چې کله په ویلي کیدو پیل وکړي » نو ترڅو چې ټوله نه وي ویلي شوي . د تودوخې درجه یی تغیر 
نه کوي .یعلې د ټاکلي فشا ررلاندې د خالصې کیمیاوي مادې د ویلي کیدو د تودوځې درجه 
ټاکلې او ثابنه ده . نو ځکه دویلي کیدو اود جوش د نقطو ثبات د کیمیاوي موادو د سوچه والي 
(خالصیت) مهمه ځانګړتیا ده. 


٥٣40٥1٥7 )٩17 8 ( - ) ٧۲۵(‏ ( مندلیفیم ): رادیو اکتیف فلزي عنصر دی. د 
اکتانوئیدو په ډله کې راځي. اتومي نمبر یی ( )۱١١١‏ دی. په ۱۹۵۵کال البرت خیورسو پیژندلی 


دی. 


167٥ 67(‏ 1-388 1601(د مندلیف قانون ) :961001618۷ وګورئ. 


690 105 ( د مندیوز تعامل ): د نوي را منځ ته شوي هایدروجن په واسطه د عضوي 
نتریل مرکب په اولي امین د اوښتلو تعامل د مند یوز د تعامل په نوم یادیږي. یعنې ليک وچې: 


رل -٧۷٢‏ را-)ا مب 211 د 1۴-۱٧‏ 
(٨1 01:01-) 6876070‏ منټول ): سپين کرستلي ترپين الکول( 57 ) دی .د ویلي کيدو 
نقطه یی ( "42 ) اود جوش نقطه یی 1023-1016 ده خاص بوي لري او په طبابت کې د 


سردردۍ پروخت د انتي سپتیک مادې په توګه استعماليږي. د منتول جوړښتي فورمول لاندې 
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5 ٨, 
0۳ 0 
5: 5: 
:ْ ۷ 
٨) ٢ ٨) ٢ 
۱١٥٨٣٧٧١١ 1/٥٧۱٥ 


منټول د یلني سوړ خوند لري اود ځوراک د خوندور کولو لپاره هم په کاریږي. 


(سصهحمصصهصحمصم« )حعمهھا م1۵( مرکاپټونونه ):100:015 وګورئ 
(97 م۲ ٧6٥۵١7٥‏ )- 0 تع 676۵۱( مرکپتو ګروپ ):100:015 وګورئ 


٧۵2۵7 9‏ )-:00 2 ه1320( مرکپتو فوس ): دپیرو فاسفورک اسيد د مشتقاتو څخه 
یوه سرښناکه پخه سره مایع ده . چې د حشرو پرضد استعمالیږي. کیمیاوي فورمول یی لاندې 
دی. 
0 0 
١ ۱‏ 
١-0 - )( ٥-۷ ))(2‏ 1:(2) 


| ١ 
د(:)‎ ٧ 1٧))لد(د‎ 


2220105 


( ( 11) کجک ‌م مسصعمصسه هه )-00404 000 ۷1676076( مرکیورک مرکبونه- دسيماب 11 
مرکبونه ): دسیماب (2.) مرکبونه دي. لکه ( د1186) مرکيورک کلورايد یا مرکيوري(11 ) 
کلوراید . 


( ( 1) ډکم مس صسېه همه )-005 0 موه 66000٥‏ )۷( مرکيوروس مرکبونه ) : د سيماب 
(1) مرکبونه دی. لکه مرکيوروس کلوراید (61ع1) یا مرکيوري( 1) کلورايد . 
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(و11 )- ( مه زدم)حصستو ٧)» , 1170٨٥‏ ( سیماب ) : سپین نقره یی رنګه مايع فلز دی. 
اتومي نمبر یی( ۸۰) . اتومي کتله یی( 200,59) . نسبي کثافت یی(13,55 ) . د ویلي کيدو 
درجه یی()"38,87- ) اود جوش درجه یی( )"356,85 ) ده. د سيماب اکسیدیشنی درجی( ۳1 ) 


او( 2 ) دي. 


( ( 1) ګجحم ومن )حه مه الصه(1)ښىه (٧1‏ مرکيورې(1 ) کلوراید ): سپينه جامده مالګه 
(118:67) ده. نسبي کثافت یی( 7,15 )دی او په( )"400) کې تصعید کوي. 


( ( 11) هګرم کېسمصمصسى د ) حم ضصهلصل (11) ه1( مرکيري( 1) کلورايد ): سپينه مالګه 
ده . چې د مرکیورک کلوراید په نوم هم یاديږي. د ویلي کيدو درجه یی( 276) اود جوش درجه 
یی( "302) ده. 


6 )9 مر کیري (11 )فولمینیت ): ځړه کرستلی جامده ماده( «())ع11 
یللم,. ) ده. 


( (11) دحتم کی سه )11(0:00٥6-)‏ رنه (٧)‏ مرکيوري(11 ) اکسايد . مرکيورک اکسايد ) 
:.دسيمابو سور یا زيړ اکساید دی. فورمول یی( 112600) دی. 


( ( 11)- دم کسڼېسه ) حم فنطصله: (11) دنه (٧)‏ مرکيوري( 11 ) سلفايد ):سره یا تور 
مواد دي. 


6٥:٩: 06-30-0300‏ (ميزو ایزومیر ):اپتیکی فعالیت وګورئ. 


( ۵306003۳۷ )۵ه 8065010606 , 1٧۱6٠٥07:‏ ( میزو میریزم . میزومیر کافکت ): 
پخوانی نوم یی د مالیکول په داخل کې ریزونانس دی.( الکترونک افکت وګوئ. ) 


(٧/٥٥۵1) 1736777830‏ متابرلیزم ): ټول کيمیاوي تعاملونه چې د ژوندي شی په 
عضویت کې صورت نیسي .د متابوليزم په نوم او هغه کیماوي مواد چې په دغو تعاملاتو کې 
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برخه اخلي اویا په دغو تعاملون وکې جوړيږي د متابولیت( )106/0001:1٥‏ په نوم یاديږي. دموادو 
دجوړيدو تعاملونه د انابولیزم اود موادو د تجزيه کيدو تعاملونه د کته بولیزم په نوم یادیږي. 


(٧/66۵ -) ٧٥ ٥(‏ متا )د بنزین په کړۍ کې که دوه تعویضي ګروپونه د ۳١٣‏ مقام ولري ددغسې 


0۲ ړو 


106۱3 - 011570701 6 


٧٥٥٧۵176 -) ٥7۵67579‏ (متابولایت ):متابولیزم وګورئ. 
(هکهمعسر مھهص ۵1۵6 )ان ۵ ۷1۵0 (متا بورک اسید ):بورک اسید وګورئ. 


(سسه نت« ٧٥6۵1 ٥-)‏ ( فلزونه ) : ځلانده جامد ( دسیمابو پرته ) . د تودوځخې او بریښنا 
"7 ې په يیاي عاموو کې افتر نا ورکوي! ده 


سصهدرمتهحع)-06 ٧٧١٧۵107‏ ( مت الډيهاید ) : جامد مرکب ( ,:11 ,0,11 ) دۍ د 
تیزابونو په رقیق محلول کې د ( "0 اثگا5د؟؟ا0دد د ( است الد يهاید ) د 
پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي. 
ما )) ج ()11)بلل)2و 
1-4-6 

(متصعصه ۵77066۹ ۵۶« )- (٧/٥۵11 ٥00‏ فلزي اړيکه ) : د فلزونو د کر ستلي جالیو په 
غوتوکې مثبت ایونونه ځای لري 4747ادکد کنن د 
ټولو مثبتو ایونو (دټولو هسنیو ) تر منځ قضاکې د الکتروني غاز په څیر ازادانه خرکت کوي. 
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دلته د مثبتو ایونو او منفي الکتروني غاز تر منځ د جذب الکتروستاتیکي قوه . رامنځ ته کیږي 

. کومه . چې د کرستلي جالۍ ټو ل اتومونه یوځای ساتي .دغه د الکتروستاتيکي جذب قوه . 
چې د فلز د اتومونو ترمنځ د تړاو سبب ګرځي د فلزي اړیکې په نوم یادیږي #افازونو په کرستلي 
جالۍ کې د ازاد الکتروني غاز د موجودیت له امله د فلزونو څخه بریښنا او تودوخه په اسانۍ 
تیریږي. 


(لککه«ص1 ه1 ٧٥۵116 ک٥ ٥۵۹۱-) 1٥١۶۵606 ٥‏ ( فلز ي کرستلونه ) : هغه کر ستل دی چې 
اتومونه پکې د فلزي اړیکو په واسطه یو دبل سره تړاو ولری . لکه د فلزونو او الیاژونو 
کرستالونه. 


6 متالوسین ): یو ډول عضوي فلزي کامپلکس مرکبونه دي : په کومو کې چې یوه 


یا څو ارومات ! کړۍ () ملا , .)وي اودغه کړۍ د (۶) الکترونو په واسطه د یو فلز د 
اتوم یا ایون سره وصل وي. لک فیروسین (۵ ولول . 


0٤90‏ هم ٤٥678721707‏ )- 0027 هت8 (٧/٥٧۵1‏ متال و ګرافی ): د اپتیکې یا الکترونی مکروسکوپ 

په واسطه د فلزونو د جوړښت څيړنه د متالوګرافی په نوم یاذيږي. : 

تسه سګصهغه« )کلھاعصنصه؛ , ٧٧١٧۵1101075‏ ( متالوئيد ‏ شبه فلز . فلز ته ورته عناصر ): 
هغه عناصر چې خواص يی د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ دي د شبه فلزونو په نوم هم یادیږي. لکه 
بورون . سلیکان . جرمانیم ٌَ ارسنک او تیلوريم . دافلزونه د برق نیمه هادي مواد دي او 
اکسایدونه یی هم امفوتیر خواص لري. 


(عس متته مه« )- (6٧۵11077‏ متالورجی ): د فلزونو د معدنی موادو څخه دفلزونو لاسته 
راوړل د متالورجي د پوهې په نوم یادیږي. 


زهکممصس1 مهسم ‏ ( هه هکت س)حا نه 0:07 (۷1٥۵‏ متافاسفرورک اسيد ): 
فاسفورک(۷)اسید وګورئ. 


(67371:00:4687)-0:00306 متا پلمبیټ ):103 وګورئ 
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(مفصصوهو‌ی همه کتَل١‏ ۵6 ى ٧٤٠٥٧۵٥٥۵016 54٥ -) ٧673‏ ( متاستبل ستیت » بې ثباته حالت ): د 

سستم هغه حالت دی چې په اسانۍ ویجاړیدای شي .ملا که خالصې اوبه د (0"6) څخه په ټيټه 
درجه کې بياهم لامايع وي » نو دمايع اوبو دغه حالت بې ثباته حالت دی .که دغه مايع اوبو ته د 
کنګل کوچنۍ ټوټه ور ولویږي .نو سمدستي ټولې اوبه کنګل کيږي اود تودوخې درجه صفر ته 
لوړیږي.| و کله چې دغه اوبه ټولې کنګل شي . پس له هغې د تودوځې درجه په عادي ډول بیرته 


(سککھصه‌ى ۸١67۵‏ )- 6356۵0366 (متاستانیت ): ستانیت وګورئ. 


٧٥03۵013668 -)٧ 673۴٨379 (‏ (مت اکرایليتونه مت اکریلاتونه ):د مت اکرایلک 
اسید مالګه يا استردی. 


(لعصمه قسصه کھصسي ن۵ «٥‏ )-عصند ۲ 071016 ٧٥0۵‏ (مت اکرایلیت کنډونه ):د( 716 ۵) 
کنډونه دي . چې د ( ۵60 2-00710:0060016) اویا دهغه د استر د پوليمیرایزیشن څخه لاس 
ته راځی. 

زه موی مھصمصسصممېنهخه )ان ه ٧0۵0/11‏ (مت اکرایلک اسید ): 2-1061271 


6 0606 وګورئ. 


(تهصه ی٥«‏ ) 1031060746 , (٧/٥231‏ متا نل . فور م الد يهايد ): بې رنګه غاز (13)1160) 
دی. نسبي کثافت یی( ۰۰۸۱۵) د ویلې کيدو درجه یی( )'92-) اود جوش درجه یی( ')21-) ده. 
په اوبو کې ښه حليږٍي اوپه اوبو کې (4056 ) محلول یی د فورمالين په نوم یاديږي . فورم 
الدیهاید زهري مواد دي . چې په اسانۍ پولیميرایز کیږي. 


م(1))1)0 )سب () 1ل 1و 


(زم سو کممھتهم ) حع صا ٧٥1‏ ( متانل ترا میر ) :حلقوي ترای میر دی . چې د 
متانل د تیزابي محلول د تقطیر پر وخت جوړيږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


0 
ې تن 
2 


1۷٤613031 657 


٧۱6080) ٥67 (‏ (متان ) : یې رنګه بې بويه غا ز(«آ لآ ) دی .طبيعي غاز( ؛٢)‏ متان لري. 
د متان د ویلي کیدونقطه( ۸٢‏ اور هن ٢۷٣٣۴‏ ) سانتیګراد ده. 


7870 ) )-60030106//(مته ناید مته نید ): کارباید وګورئ. 


(سحهمم ) ) -6 16:۵6 ,0300366( متانوئیت . فورمیټ- فورميات ):د متانوئیک 
اسيد مالګه يا استردی 

(هوکدممه مھ مھوصصسمصه م / )- نه ٩۳:16‏ , 3660 ۷0030016( متانوئیک اسید . فورمیک 
اسید - د میږیانو تیزاب ) : بې رنګه تند پا 1011 ) ده.نسبي کثافت یی (1.2) . د 
ویلي کیدو درجه یی ( ١‏ ') اود جوش درجه یی( )"101 ) ده .چې دا تیزاب په میږیانو کې 
پيداکيږي . نو د میږيانو د تيزاب په نوم هم یادیږي. 


6 متانول . متايل اکول ): بې رنګه مايع (11:011)) ده. نسبی کثافت یی(0,79 ٠)‏ 
دویلی کيدو درجه یی( "93,9 ) . اود جوش درجه یی( 6 "64,96) ده. 


6 متيوناين ):امینو اسید وګورئ. 
(مصسلحمد سه حیصد) 0 0 تع 16:70 (مت اوکسی ګروپ ): عضوي ګروپ(-11:0)) دی 


(کهکعص۵ تصعه٢«) 3۵6٥٥٥٥ , 6/71 0800٥06‏ 71 ٥(متايل‏ اسيتیيت . متایل 
ايتانوئيت -ميتا استات ): متایل ایتانوئیت وګورئ. 
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٥71 11 ,:60٠1‏ ٧٧(متایل‏ الکول . متانول ):متانول وګورئ. 


(صصسصمه تسه« )-10:6: (٧071‏ متایل امین ):بی رنګه ژر اوراخستونکی غاز( .1:1 ) 
دی. د ویلی کیدودرجه یی( 93,5"6-). اود جوش درجه یی( 6,3-) ده. 


56 66 رممتايل ګډ شوي الکول ): په ایتانول کی د متانول او (770106 ) ګډوله د 
ککړشوي یا متایل ګډشوي الکول په نوم یاديږي .دغه مايع په لاټینونو کې سوزول کيږي او 
چښل یی منع دي . نو ځکه په بازارونو کې هم خرڅيږي. 


(وسسهصه مصصصته« )- (٧0713۹0‏ متایلی کول ) :هغه کيمیاوي تعامل دی . چې په یو 
مرکب کې دمتا يل ګروپ د اخلیږي.15٥-‏ 16061 تعامل وګورئ. 


(۳7ه لود )- ۱١١١6٨6٥‏ ,ه:ه7: 716( متایل بنزين . تولوئین- تولول ): بی رنګه مایع () 
ملام ).1 ) ده. نسبی کثافت یی ( 0,9) ۵د ویلی کیدو درجه یی( (9-) اود جوش درجه یی ( 
۳ )) ده.دمحلل په توګه او هم د(171 ) په جوړولو کې په کاریږي. 


60:01:67 )-02306 1700006 ,۶46 71 ١٧(متايل‏ پرومايد -متايل برومید ): 
پرومومتان وګورئ. 


6, 27150103-1,3-01606 2-0( ۲ متايل بوټا او ۳ ډي ين . ایزوپرين ):ایزوپرین 


وګورئ. 


(ه ت۸ مه٧‏ ) مدصاعمه هله , ه0706 ل0 71 هه( متايل کلورايد -کلورومتان ): 


کلورومتان وګورئ. 


رجسسسصمسمسسهم )نانم ۵ طصاه , ٥06نم‏ 2 ې ارطاهص(متايل سياناید . ایتان نتريل -متیيل 
سیانید ):ایتان نتريل وګورئ. 


) نه لص 601606( متایلين کلورايد ):ډای کلورومتان وګورئ. 
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(کهکصسھهصصعه٨ ٥٥۵٥٥)‏ احطاعصط , 1٨3:4٣16رص‏ هه( متايل ايتانوئیټ . متایل اسیتیت 
-متیل اسیتات ): بې رنګه مفره معطره مايع ( :11:)00611)) ده. نسبې کثافت یی(0,92) . 
دویلی کيدو درجه یی( ):98 ) اود جوش درجه یی( 54) ده. 


(سومقم صود سسه لر )- ٥٥٥٥٥ , 00۵0٥06‏ اازصاه 871 هه(متايل ایتایل کيتون ):بوټانون 


وګورئ. 


(هصمسورمد صسعتھ ) حلهعنه۵؟ ابطاع , مومع احطاه هه( متایل ګروپ - متیل ګروپ ) : 
عضوي ګروپ(-:11)) دی. 


6 , 06007/110106(متایلیدين . کاريین ):کاربین وګورئ. 


(کوسسصېچنھیى ۸ کحسعهل« ) - 0/11٣‏ :9601 احطامم ( متايل مت اکرايليټ - متيل مت 
اکریلات):د مت اکرایلک اسید یا ٢-‏ متایل پروپینوئیک اسيداستر دی . چی د مت اکريلیټ د 
کنډونو په جوړولو کې په کاریږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


لا( )لن يملل , دلا )0( )ر1ا) 


١ ١ 
ملل) دلل)‎ 
1۷٥607176 106102751 1061060511 6 


(کلسصعنه مه فقسصمصصهعه ٢‏ )86 ۵ه احطاعهم( متایل او رنج ) : عضوي ماده اود تیزاب - 
قلوي معرف دی. په (11-3,1م) کې سور رنګ او له( 4 عتام) څخه پورته زيړ رنګ اخلي. 


30٥ 
٧۷ ٢ 


اسحا ږ ِ 


1۷۱٥٧071 52 
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(سعسمطنهڼ حصصمتمر« ) حعکله هت , علهمعطصډاحطصامه( متايل فینول . کریسول ) : عضوي مرکب 
(1( ,للم )م1 ) دی . زين په کړۍ کې د ) (011 )او( دل )) د ګروپونو د ځایونو ( یو له بله د 
لیریوالي ) ) په نسبت درې ایزومیرونه لري. (0:06:5 5 ) وګورئ. 


(هکمعىر مھمصهمسمصوهکهم )کحلنه ع ناج ھطاعھ , ۵ ن۵ 60016 2-60:71270 ( ٢‏ متايل 
پروپینوئیک اسید . مت اکرایلک اسيد ):سپين کرستلي غیرمشبوع کارب وکسایلک اسيد () 
5-( )1-0 )) دی د مت اکريلیټ د کنډونو په جوړولو کې په کاریږي. جوړښتي 
فورمول یی په متایل مت اکرایلیت کې وګورئ. 


(نسمھ‌مر ظسمصمصسعهم« )6071760 ( متايل رډ . سور متايل ) : عضوي ماده او قلوي - 


018 نک کر ٢1‏ 


م 


زيړدی. 


3 
٧۱١١١ ٠٥٢ )۵/٨ 6۵1160 3070( 


10610071 ۲604 46 


(کنسصهعهسهسټ قسسمسهصمم« ) ۷۱٥۰۱ ٥٥١‏ ارحطاعھ ( بنفش متايل ) : عضوي ماده ده . چې د 
کیمیاوي معرف په توګه اوهم په متایل ککړو الکولو د رنګه کولو لپارکارول کیږي.کیمیاوي 


فورمول یی ( 0 دل ولل ) دی. دا ماده د لیک د رنګ او نورو رنګونو د جوړولو لپاره په 
.راځي ک ار 


(6707 ) 06601 ( متول ): عضوي مرکب دی. کیمیاوي فورمول یی( 1:1 )) او جوړښتي 
فورمول یی لاندی دی.( امینو فینول وګورئ.) 
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1 (ز1 


٧٧67 0:(‏ ) 106۱01 
5۵(میکا ): سلیکاتي منرالونه دي او پاڼې پاڼې جوړښت لري. 


(ستصعصسم« )- (٧11‏ مسیل ): کالوئيدي ذره ده چې په منځ کې یی نه حلیدونکې هسته او 
میسل لاندې جوړښت لري. 


کل( 1( دو ) 0115 9( ,۹ ) ) 
د یو میسل لوی والی( 0 107-107) دی. 


66 زمکروبلانس . حساسه تله ): په داډول تله ډیرکوچني(1012- 17) شيان 
تلل کيدای شي. 


( 2077 م1171 -65 6073۷( کوچنۍ څپې. ):الکترو مقناطيسي څپې دي . چې د څپې 
اوږدوالی یی( 3.107--107 ) دی. 


(وسسمه ه صصععھی ختصعصهمصصص)- رم 0 :50166854 1000/4٥‏ ( د کوچنيو څیو 


سپکتروسکوپي ):د کيمیاوي تحليل او د مالیکولو د جوړښت ( د اړیکو اوږد والی. د اړیکو 


تر منځ زاویی » ډایپول مومنټ اود نسبي اتومي کتلو ) د معلومولو حساس تخنیک دی. 


(مهسعومم« )حم نه ون ( کرچيدل . هجرت -١:)‏ په مالیکول کې له یو قسمت څخه د 
مالیکول بل قسمت ته د اتومو د یو ګروپ یا د دوه غبرګې کیمیاوي اړیکې کوچیدل د 
مايګریشن په نوم یادیږي. 


( )-06:74 و0 7ه ان( د مګنیزیا شيدې ):مګنيزيم هايدروکسايد وګورئ. 


343 


(م هکی قظسصسه ده« )- 67 ع08ه 011( دشیدو قند ):لکټوزوګورئ. 


لتعحتومصصه ل٨‏ )کلهن منص (منرال ): طبيعي ماده ده ٠‏ چې ځانګړی کیمیاوي تر کیب او عموما 
کرستلي جوړښت لري. 


(ه ته 10 مهوصګصهصمصعوم )کانهمه له منھ ( منرالی تیزاب ) : غیر عضوي تيزابونه لکه د 
مالګې تیزاب . دښورې تیزاب اود ګوګړو تیزاب د منرالي تیزابونو په ډله کې راځي. 


76 میرابیلایت ) د سودیم سلفیت(1011:0. ,0 )٧۷۵:5‏ نه جوړ منرال دی. 


106 حکنمه( د مش فلز ): يو الياژ( 7-596 , ۷0-1876 , 1۵-2596 , 6-5076)) دی 


مو صه)-ععم0عنو(ګډرله ):د دوړه یا څو موادو څخه جوړ سستم د ګډولې په نوم یادیږي په 
نون نن و . چې یو له بله یی توپیر 
نشي کیدای لکه د غازونو ګډوله او محلولونه . په غیر متجانسه ګډوله کې د کیمیاوي موادو 
يی يو له بله تمير کيداى شي .که د اوسپنی او سلفرو ګډوله .ير متجانسې ګډولې اجزا 
کیدای شي په فلتر رقظیزاو ورول وير له له جلاللی. 


وللصس١م‏ ملي مترستون سیماب ) :د فشار داند ازه کولو واحد دی دځمکې دستاند اردې جاذبې 
لاندې . هغه فشار دی چې دسیمابو یو ملي متر ستون( (ارتفاع ) يی پر قاعده راوړي(واردوي ) 


11010118 ۹1 


(ی هم8280 )-7 00071 ( خوځښت . متحرکیت ) : په محلول کې دبرقي ساحې تر اغیز 
لاندې د ایو نو سرعت دی .که د خارجي برقي ساحې شدت (0 /1۷) وي . . و ددغسې برقي 
ساحې تر اغیز لاندې په محلول کې د ایونو اعظمي سرعت . دهغه ایون د متحرکیت په نوم 
يادیږي او په ( 11 ) ښودل کیږي. 
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(مسټکه م ٥:6٨1‏ ۵8ص ٧٥٥7:‏ )-0 600835 کمهم 100131( مر لالۍ غلظت ): 


0006040 وګورئ. 
(حته ه صسصسعمکعم ) و نله ام( مرلالتی )::64 0٧٥‏ وګورئ. 


(مه ه004 60:0 مه صسحصمصهیم) امه موی (0٥1871 ۸63۵١‏ مر لي حرا رتي ظرفيت) : هغه اندازه 

تودوخه ده چې د ٥-0051(‏ ياد 6 - ۷ ) په شرايطو کې دیو مول خالصې کیمیاوي مادې د 
تودوځې درجې ته ( 1 ) تغیر ورکړي .د موادو حرارتي ظرفیت په ٠۴(‏ ) یا( ))٧۷‏ ښودل کيږي 
)٧۷(‏ ح )). 


(م مس صمصمى) رنه لهھ( مرلارتی ):01 06685٥0‏ وګورئ. 


سه 6ه تتوصمعرده/)-000:6 ۷1 87 مولی حجم ):ديوې مادې د یو مول حجم د هغې مادې د 
مولي حجم په نوم یادیږي. 


(۶ه٠«‏ )- 1016 ( مول ):د کیمیاوي مادې د مقدار بين المللي واحد دی .د کكيمياوي عنصر د 
ګرامونو شمیر . چې د هغه عنصر د اتومي کتلې سره عددا مساوي وي د هغه عنصر يو مول کتله 
کيږي .همد رنګه کښسپاریمرکڼد فرامرن سر . چې د هغه مرکب د مالیکولي کتلې سره 
عددا مساوي وي دهغه مرکب یو مول کتله کیږي .دبیلګې په توګه د اکسیجن اتومي کتله ( 
٧‏ )ده . پس داکسیجن ( 1687 يو هول اکنيجن کي ود اوبو مالیکولي کتله ( 8 
0 ده. پس ( 87 18) اوبه یو مول اوبه کیږي. د یو عنصر په یو مول کتله کې دهغه عنصر ( 
7 اتومونه . د یو مرکب په یو مول کتله کې دهغه مرکب ( 1077 . 6,02) مالیکولونه 
وي. یو مول الکترون( 1077. 6,02) الکترونونه او یو مول ایون(107. 6,02 ) ایونونه لري. 


(ه ووس ٠‏ مهسص ع076٥‏ ) 109018۵ 137ن (901٥‏ ماليکرو لی فورمول ) 01101018/: 


وګورئ. 


( ته7 6 مه فسسمص1و-دې 0 ۰ه )لن /ه ۵٥‏ له (0٥16‏ مالیکولی اربیټال ):اربیټال وګورئ. 


45د 


۷ 6ه قسمصجېممدېون سه )- ۷٥1010:‏ 01۵7 10016(ماليکرو لئ حجم ): مولر حجم و ګورئ. 


(م‌عھ ختعصمعدې 160 هه)-/٥ع (٥9016013٥17 ٧۷‏ مالیکو لی وزن ) :10355 1001660187 118016 


وګورئ. 


7٥(‏ ې0 )-016 0016 ( مالیکول ): اتومونه د کيمیا وي اړیکو په واسطه یو ځای کيږي او 
مالیکولونه جوړوي . د کو ولانسي اړيکو په واسطه جوړشوي مالکولو نه. ازاد( جدا جدا ) 
موجودیدای شی. یعنې مالیکول د کیمیاوي مادې( کیمیاوي مرکب ) د جوړښت کوچنۍ ذره ده 
چې ازاد (جدا جدا ) موجودیدای شي. : 


(عصسنسسه د ټ) 07۶ )-000 17 10016 ( مولي قسمت ): د موادو په ګډوله کې د ګډولې دهر جزد 


مولونو اندازه ( په ټولو مولونو کې د ټاکلې مادې دمولونو برخه ) د اړوندې مادې د مولي 
قسمت په نوم یادیږي .ملا که یوه ګډوله د () ٨.ا‏ .) موادو څخه جوړه وي او ددغه موادو د 


مولونو شمیر په ترتیب سره ( 1۸ 1,8 ) وي » نو په دغه ګډوله کې د هري مادې مولي 
قسمت( ن1 ) مساوي کيږي : 


م ٢د‏ ووا ږو - ۷ 
۷ / ع 0 تک , ۷ / م٥‏ س وه , ۷٧‏ / 9 پک 


008-)٥0:1:66 (-) ۱۷۱(‏ 06 0 زاه ٧٧١‏ ( مولبدینیم ) : سخت » جامد » نقره یی رنګه . 


انتقالي فلزي عنصر دی . نسبي کثافت یی( 10,22) اتومي نمبر یی( 42) . اتومي کتله یی( 
94 )ء. د ویلی کیدو درجه( 6 "2617) . د جوش درجه یی ( "4612 ) ده. داعنصر په 


۸٨کال‏ کې کارل شیلي پیژندلی دی. 


(7۵ې6:: ١‏ ۵۶ ص70۷ ۵هو ه)-0016 0016 06 9000300( یر اتو مي مالیکول ): هغه مالیکول 
دی .چې د یو اتوم څخه جوړوي. لکه( ۸ ,٧‏ 16 ). 


: هڅصصه هس ه ممېره0 )- ۵4 03516 10000( یو اساسه تزا اب ):هغه تيزا اب دی‎ 1۲6 07٥( 
چې یو تیزابی هایدروجن لري لکه. ,110 , 01:60011 , 1161 او نور.‎ 


46 
(صصسه سعمصمهوددمصو« )ے منصصه 0026024001( مونو ایتانول امین ):ایتانول امین وګورئ 


(سمسصعصصسسعمصه )-7406 76 ا8 :00( مرنو ګلای سیراید - مون وګلیسیريد ): ګلای 
سیرایدونه وګورئ. 


(٥:00 0707066-) ٢08 ٥0 0:1١‏ مونو هایدریت - مونوهدرات): هغه کرستلی مرکب دی 


چې یو مالیکول کرستلي اوبه لري. 


08:62 )- 000006( مونو میر ): هغه مالیکول دی چی د هغی څخه ډای میر . ترا میر 


٢00۵۵70‏ )- 706 00:33( مونو سکرايد . ساده قند ) :پولي سکرایدونه د 
رقیق تیزابي محلول په چاپیریال کې هایدرولیز کيږي اود قند مالیکولونه ترې لاس ته راځي 23 
قند هغه مالیکولونه . چې نور نه هایدرولیز کیږي د مونو سکراید یا ساده قند په نوم یادیږي. 

مونو سکرايدونه الډيهايدي الکولونه! و یا کیتوني الکولونه‌ دي . ساده قند پا د 
کارين د اتومونو د شمیر له مخې مونو سکرایدونه د تري اوز ( درې کاربنه ) ټټروز ( څلور 
کاربنه ) ء پنټوز ( پنځه کاربنه . او هکسوز ( شپږ کاربنه ) په لومونو ياديږي .لاندې د شپږ 
کاربنه قندونو(ګلو کوزاو فرکتوز ) ) مستقيم ځنځيري اوهم حلقوي فورمولونه ورکړل شوي 


م۳ مه 
6 
0 0 0 
٩٥ ۱۲0‏ 0۳ 
و8 0۳ ۳0 


0۳ د 
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هد ېې 
٨- َ‏ و 
ۍ«0--٨٣٢‏ 0 
7۷ پروي 
۳۳ موی 
2 61 


6ط 61066056 


03۵0031٥٨ - ) 1101013570 11073177 (‏ اع (۷۱٥٨10701‏ مونو سودیم ګلو تامیت ):د 
ګلوتامک اسید( امینو اسیدونه وګورۍ )هغه مالګه ده . چې دخوراکی مسالې په توګه کارول 


٥٥:0 7-) ٥:07 7980‏ (مونو تراپي ):الوتروپي وګورئ. 


(657 8ه مه« ) 1100160( یو ولانسه ): چې ولانس یی یو وي. 


(سس)( مه0)- ٧00::‏ ( مورفین ): یو الکالیوئید دی . . چې په اپین کې پیدا کيږي .اود 
درد ضد موادو په توګه کارول ې . كيمياوي فورمول یی( 0:1۷ 11:۰:,)) او جوړښتي 
فورمول یی لاندې دی. 


.»د۸د 


06د 


6 0053(موزایک طلا ): ۷5010106 110)1 وګورئ. 
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5 08۵70 ( مستارد غاز ) قوي زهري غاز دی سستماتیک نوم یې ( 
)۳٠ 6‏ ډای کلورو ډای ايتايل سلفاید او فورمول یی ( -:1)11) 
8( ) دی. دغه ماده د اتان او سلفر دای کلوراید د تعامل څخه لاس ته راځي. 

87 مايو ګلوبين ): په عضلي انساجو کې یو پروتین دی. مایوګلوبين د اکسیجن په 
لیږدولو کې ونډه لري. 


- - 


(٧۷۵٢۵ 0-)19519700‏ ناپالم ): کيمیاوي ماده ده چې د اورغورځونکو بمونو په جوړولو کې 
په کاریږي. دغه ماده په پترولو کې د اوږد ځنځیر لرونکو عضوي تیزابونو ( لکه پالمتک اسید 
) د المونیمی مالګې د جل څخه عبارت ده. 

م0 


8 1 : 
2 


6 3 
5 4 


1۱2۵6 د 


40د 


ع۵۷75« )-6 (٧۵003160‏ نفتالین ): سپینه بنفش رنګه جامده ماده ( 11 ) ده. نسبی 
کثافت یی ( 1,025) . د ویلی کیدو نقطه ه یی ( 6" 55, 80) اود جوش نقطه یی ( 6 "218) ده د 


نفتالین جوړښتي فورمول پاس دی . 

(سعسه7ل۵ھ - ٩٣000016‏ (نفتولونه ) :د نفتالین مشتقات دي . کیمیاوي فورمول يی ( 
رنګه(ه ) نتروزو (8) نفتول په تحليلي کیمیاکې 

کارول کیږي. 


ګند 


: رال 


سده12٤جحھص‏ عم دت صصوعص»ه) 61 خطحص دص 8 05020 08 


(۲07173 77( هھ ) ( ٥ع‏ اازا نا (٧٣‏ نفتايل ګروپ- نفتيل ګروپ ): د (-ل)) 
ګروپ دی. 


8 56 (تازه هایدروجن . نوزاد هایدروجن ):د کيمياوي تعامل په ترڅ کې 
نوی رامنځ ته شوی هايدروجن ډير فعال وي اکثره مواد احيا کوي او يا ژر خپله انرژي له‌لاسه 
ورکوي او په عادي هایدروجن اوړي. 


06 د سود یم کاربونیټ منرال ( 17:0 . ,0 )۷3:١‏ دی. 


66 07( په طبیعت کی دشتون اندازه ): ۵00008066 وګورئ. 
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۲٥3(‏ نتصصه‌مرکهعص )-۵۰ع ۷۵١١٧۵‏ ( طبیعي غاز ) :د ځمکې لاندې د پترو ليم پر سرغازونه 
دی . چې ۸۵٨)‏ ) متان . ٨١(‏ ) ایتان . ۳٠‏ ) پروپان او پردې سربيره بوتان . کاربنډای 
اکساید . اکسیجن . نایتروجن . هایدروجن . هایدروجن سلفاید او نور غازونه پکې وي . 
طبيعي غاز د پترولیم په څبر د ژوندیو موجوداتو د وجود د تجزیی څخه لاس ته راځي. د طبیعي 
غاز څخه د سون د موادو په توګه او هم د زیات شمیر مصنوعي موادو په جوړولو کې کا راخلي. 


(٥م7‏ 16086۵1 سععھ )-6 06۹607 0:0 (٧٥٥٥٧٧‏ د نیل د تودو ځې درجه ): 
دتودوخې هغه درجه ده له کومې څخه پورته چې انتي فیرومګنت ماده په پارامګنت مادې اوړي. 


(مکنتزه و ګورئ ). 


0 60306 (نیماتیک کرستال ):5001 زی 010 )11 وګورئ. 


(۷۵ ) -( 0ه ٥‏ س)- 0 رل ۷٥٩‏ ( نیودانیم - نیودیم ): نقره یی رنګه نرم فلزي عنصر دی. 
اتومی نمبر یی(۲۰) . اتمی کتله یی( 144,24) . نسبی کثافت یی( 7,007) . د ویلی کيدو درجه 
یی( 102106) اود جوش درجه یی( 30680۴ ) ده . دا عنصر په ۱۸۸۵کال کارل وان ویلسباخ 
پيژندلې دی. 


٧٧(‏ ) - (0 هه س)- ٧۷6٤٩‏ (نيیون ): دنجیبه ( کیمیاوي تنبل) غازونو له ډلې یو بې رنګه غاز 
دی. اتومی نمبر یی( 10) . اتومی کتله یی( 20,179" ) . د ویلی کیدو نقطه یی(248,606- ) اود 
جوش نقطه یی( 246,0506- ) ده. 


6 نيو پرين ): مصنوعی ربړ دی. د (1,2-01606- 2-0010705010 ) څخه جوړ دی. دا ربړ 
د کیمیاوي تخریب ضد مقاومت لري.کیمیاوي فورمول یی (1156 ۳4 ) او جوړښتي فورمول 
یی لاندې دی. 


3351 


1٠٥0/000 -) 


1 


2-0111010-1, 3 6 


(م۱۷)- (7701 (٧٧١00700-607‏ نیپتونيیم - نپتونیی ): فلزي . رادیو اکنیف عنصر دی. 
اتومی نمېر يی( 93) . اتومی کتله یی (237,0482 ) په ۱۹۴۰کال پیژندلی شوی دی . د نپتونیم 
اکسیدیشنی نمرې( ٣٣‏ ار هوی دي 


(لسمحکمه 2وم)کهنه: صسنمه ام ٥٧(د‏ نيپتونيم لړۍ ):رادیو اکتیف لړۍ وګورئ. 


هوې نی 8٥‏ کصه 1۵۳ن ٥۵860)‏ د" 55167 ( د نسلر تعامل ګر ): د پوتاسیم هاید روکسايد 
او پوتاسیم ایوداید سره د ( 11812) محلول د نسلر محلول ( د نسلر تعامل ګر ) په نوم یاديږي. د 
نسلر محلول د امونیا سره نسواري رنګه محلول یا رسوب جوړوي . نو ځکه د امونیا د پیژندلو 
لپاره په کاریږي. 


(ته‌م تسه« )- (٥1:‏ ځنثی ): هغه محلول دی . چې تیزابی ياقلوي خواص نلري. 
(وسهکسصنهمتسهھ« )-0 (١٧062300‏ خنثی کونه ): دتیزاب او قلوي معادل مقدارونه چې په 
١٨٧) ٢١٢٨ )(‏ ب ))1 ٣‏ )ه٢‏ 


١۷١١00٨ -) 16700(‏ (نیوترون ) :د اتوم د جوړښت اساسي ذره ده . چې داتوم په هسته کې 
ځای لري اد برق له لحاظه خنثی ده .د نیوترون کتله د پروتون د کتلې سره تقریبا مساوي او ) 
٤‏ 10-27. 1,6749286) ده. نیوترون په( 1932) کال کې چدویک پیژندلی دی. 
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سه مع )- 00760106 0( نیکروم ):د نکل( )او کروم(۵. )٩‏ لیاژدی. 


(١)رصصع‌عسص)‏ 0 ر(نکل ): یو فلزي عنصر دی . اتومی نمبر یی(٢۲‏ ) . اتومی کتله 
یی( 58.7 ) . نسبي کثافت یی( 8.9) . د ویلي کیدو درجه يی( 145006) اود جوش درجه یی( 
6دده د نکل اکسید یشني درجه په زیاتو مرکبونو کې (۳2) اوپه لږو مرکبونو کې (3 ۳ ) 
ده. نکل په۱۷۵۱ کال عو ه4 دممى ۸٨1‏ ) پیژندلی دی. : : : 


(تصصه 6 مر تهعصسصس)حا هع 0( نکل کاربرنايل ): بي رنګه بړاس کیدونکې مایع 
)۰ ده. د ویلی کیدو نقطه یی( 25-) او دجوش نقطه یی( 43 ) ده. 


(ه مص مهصره هم تعلصمم )عا مهه موه 116 نکلک مرکبونه ): د نکل(1 1) مرکبو نه دي 
.له نکلک اکساید ,)ء۷٧‏ )) اونور. 


( ( 11)معسمسهع عصممتمږره )دمص ه سه 0004 ( نکلیوس مرکبونه ) : د نکل (11 ) 
مرکبونه دي لکه نکلیوس اکساید(0 ۷ )!او نور. 


( (11)صععمصھ حمصسمده )-٥00:ه(1)11‏ ( نکل ( 11) اکساید) : د نکلیوس اکساید ) 
(0 دی 

( (111)صععصسصص معسعه ) نه ( 111) (٧٢‏ نکل( 111) اکساید ) : نکلک اکسا يد ) 
(ږب لادی 


6" لن (٧161‏ نکل سلور ):11۷67 6710300 8 وګورئ. 


76 زنیکول پریسم ): د قطبي رڼا ( قطبي نور ) د تولیدولو اله ده . ( پولارایزر ) 
وګورئ. 


(تصمه صوحهوص)-6 ٧00030‏ ( نيکرتیين امايدح نیکرتين امید ): 01600006 
6 وګورئ. 
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(صسحهوسھ )- (٧000‏ نیکوتین ): یو الکالوئید دی. د تماکو (تباک ) په پاڼو کې پيدا کیږي 
زهري ماده ده .پر عصبي سستم اغیز کوي .د وينې رګونه لنډوي اود وینې دفشار سبب ګرځي. 
دحشرو ضد کارول کیږي. کیمیاوي فورمول یی :11,1 ) جوړښتي فورمول یی لاندې دی 


0۸١1۱۵6 
آ لل‎ 
يل چک‎ 
)حصنعهنھ , نه عنصتاه 0 (نيکرتینک اسید . نیاسین ):د(18) کامپلکس ویټامینونو څخه‎ 


دی . نباتات او حیوانات یی د امینو اسيد(872002037 ) 170007707077 
افتاب پرست ) . جوارو او مندتو کې پیدا کیږي. دغې مادې کمښت په انسان کې د (26110873 ) 


( )۸1:4 ( نین هایدرين ) : نصواري رنګه کرستلی ماده ( 11:0( بلل) د 
امینواسید سره تعامل کوي او ابي رنګ اخلي. د نین هایدرین جوړښتي فورمول لاندې دی. 
9 


ام 


0۲ 


0 
و وي 


٣ ٣ ::)0:068 (-) ۷1(‏ ( نیوبیم ح نیوبیي ) 0/ ابي رنګه قلزي اتتقالي عنصر دی . 
اتومي نمبر یۍ(ا۴ ) . اتومي کتله یی(۲۹۱٢‏ ) . نسبي کثافت یی( ۸۰۵۷) . د ویلي کيدو نقطه 
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يی( 2468 ) اود جوش نقطه یی() "4742 ) . اکسیدیشنی درجې يی ( 5د , ٥2, ٠3‏ )دي 
په١٨۱۸کال‏ کې چارلس هاتچت پیژندلی دی. 


(٧0۵6 -) «70 7(‏ نايتریت - نيترات) : د نایترک اسيد مالګه ده . لکه ( ,۷0 ) کلسیم 
نایتریت اونور. 

( ګسصه ته مھ )-00 03 (نایتریشن ): پر یو مرکب د )-٧۷0.(‏ ګروپ د نصبولو تعامل 
د نايتریشن د تعامل په نوم يادیږي. 

6 118( نایتریتی کونکی ګډوله ) : د علیظ سلفورک اسید او نایتریک اسيد 
ګډوله ده چې پر کیمیاوي مرکب دنترو )-٧۷0«(‏ ګروپ د نصبولو لپاره کارول کیږي. 


(٧ 6‏ نتري کیک ): سودیم هایدروجن سلفیت وګورئ. 


(هکمص ىر مهس که)- ن۵ (٧07‏ نایتریک اسيد - د ښورې تیزاب ): بې ر رنګه . زهري . 


تخریش کونکې مايع (:110) ده. نسبي کثافت یی( 1,5 ٠)‏ د ويلي کیدو نقطه یی( '42- ) اود 
جوش نقطه یی( 83 ) ده. 


«٥080 016" ۵3073 (‏ )-06 0:0 076٧(نایترک‏ اکساید ): نيتروجن مونو اکساید وګورئ. 


(٧ 06:-40(‏ نایترایدونه ‏ نیتريدونه ):د فلزاو نایتروجن مرکب د نايتراید په نوم 
يادیږي. لکه کلسيم نايترايد ( د٧٧د))‏ . مګنيزيم نايترايد ( 8:٧۰‏ ۷۱) . ليتيم ناتراید ( ۷ :1) 
او ئ 

وپور. 


8 ( نایترايدي کول ): د پولاد پر مخ د اوسپنې د نایترید طبقه جوړول او په دې توګه 
دپولاد مخ سختول د نایتريدي کولو په نوم یادیږي. 


(وهسه نس( وم تصص)- (٧063600‏ نایتریفیکیشن ): کيمیاوي تعاملونه دي . د کومو په ترڅ 
کې چې د مړو نباتاتو او حیواناتو د وجود نایتروجن ( د امونیا په بڼه ) د ځینو باکترياو ( 
نتروزوموناس » نیترو باکتیریا) په واسطه اکسيدایز کيږي لمړی ناترایتونه او وروسته 
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نایتریتونه ورڅځه جوړيږي . دغه پروسه د نایتریفیکیشن په نوم ياديږي . نایترايتونه او 
نايتريتونه د نباتاتو د یلو ( ریښو ) له لارې د نبات وجود ته داخل اود نبات د وجود په جوړښت 


(٧0716 67‏ نتريل ربړ ): دا ربړ د ( 07060001016) او (000۵1.,3-0:60 ) دکوپولیمیر څخه 


جوړيږي. دتيلو او نورو محللونو په مقابل کې مقاومت لري. 


( (ست«متسصس)- 066 نم ې , 016 ( نتريلونه . سیانايدونه ): عضوي مرکبونه دي . چې د 
)-٧۷ (‏ ګروپ لري.لکه د ترد ل م تاږ ل ()-113) ) او نور. 


(٧066-79‏ نايترایت -نيتريتونه ): د نایتروس اسید (:110 )مالګه یا استردی. 


صصھهمه دممتصعھع )حمتلله نه و٥‏ انھ , 8311٥‏ ( نتروالکانونه . نتروپارافینونه ) : 
نایترو الکانونو عمومي فورمول ( ږ11:»:70,)) دی . نتروپارافینونه بې رنګه » ښه بوی 
لرونکي مایعات دي .ځينې نايترو پارافینونه لکه نیرو اتان( :11:40 ) چې د جوش نقطه یی 
(1006 ده په راکټونو اود داخلي احتراق په انجنونو کې دسون دموادو په توګه استعماليږي. 
62379 هم تصسع)-0602606 60( نترو بنزین - نترو بنزول) :ول رنګه تیلي مايع 
(ږ ٧0‏ 3ل)) ده. نسبي کثافت یی (1,2 ) و د ویلي کیدو نقطه یی( 6 ) اود جوش نقطه یی( 
211 ده .«نايتريتنګ ګډولې اغالظطسظرری نه ارثای ادا په موجودیت کې د 


بنزین نایتریشن څخه لاس ته راځي. 
(ه0073- 8و ن مھ )- ٧۷801010:‏ نتروسلولوز ): سلولوز نايتریت وګورئ. 


(سمصصورهه هم کصصسص)ح مهه مه (٩80‏ نایترو مرکبونه . نترومرکبونه ) : عضوي 
مرکبونه دي . په کومو کې د ( ۷0-) ګروپ د کاربن د اتوم سره اړیکه لري . لکه نترو ایتان 
(0٧-مِللِ))‏ او نایترو بنزین(:0٧-:11م))‏ او نور. 
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( ۷ ) -( ۵307 )80860( نایتروجن - ازوت ) : بې رنګه غا ز(۷) دی .وي نمبر یی( 7) » 
اتومی کتله يی( 14,0067) . د ویلی کیدو نقطه یی( 209,8606-) اود جوش نقطه یی( - 
6 ده په هوا کي ئی حجمی قیصداي 7887) ده. نايتروجن په١۷‏ کال کې دانیل 
رازرفورد پیژندلی دی. 

6 8( دنایتروجن دوران ): دهوا نایتروجن د ځینو نباتاتو په ځیلو ( ریښو ) کې د 
نایتروجن فکسنګ باکترياو په واسطه د نایتروجن لرونکو عضوي مرکبونو په تر کیب یعنې د 
نباتاتو د وجود د جوړښت په ترکیب کې شاملیږي .نباتات د حیواناتو په واسطه خوړل کيږي او 
له دې لارې نایتروجن دحيواناتو د وجود په ترکیب کې داخلیږي .کله چې نبات یا حیوان ومري. 
نو دهغوۍئ وجود د خاص ډول باکترياو په واسطه تجزیه کیږي . بيا نايتروجن د نایترایت او هم 
د نایتریت مرکبو نو په بڼه د خاورې په ترکیب کې شامليږي . همدا رنګه د هوا هایتروجن د 
وریځو د بریښناپر مهال د هوا داکسیجن سره تعامل کوي او نایتروجن اکسایدونه جوړوي . 
کوم چې خاورې ته د داخليدو وروسته په نایترایتونو اوړي | و بيا دغه مواد د نباتاتو د ریښو په 
واسطه نباتاتو او له نباتاتو څخه د حیواناتو د وجود په جوړښت کې شاملیږي .مدا رنګه د ډي 
نایتریفیکیشن د باکتریاو په واسطه د خاورې نایتروجني مرکبونه په ازاد نايتروجن اوړي. او 
اتوموسفیر ته داخليږي. 


( هده ممصموهتیصر )- 006 هن4 601 و8٣‏ ( نايتروجن ډای اکساید ) 86006060016006 نمل 


وګورئ. 


290 10086( د نایتروجن نصبيدل ): کیمیاوي جریان . په کوم کې چې اتوموسفیري 
نایتروجن د ژوندي ارګانیزم د وجود په ترکیب کې شامل او په دې توګه هغه د نایتروجن په 
دورا ن شامليږي . د نایتروجن فیکسیشن د پروسې په نوم یادیږي .د شفتلو او باقلي نباتاتو د 
ځیلو ( ریښو) په غوټو کې ځانګړي ډول باکتریاوې ژوند کوي . کومې چې کولای شي د 
اتوموسفیر نایتروجن را ونیسي اود ریښو په جوړښت کې یی شامل کړي .غه باکتریاوې د 


نابثرؤجن فیکسيشتونا کترياو بهتومياديږي. 


(1۹ د۵ ممسمه مصسم) هان نه متتنھ , ه0 نا نه ٣086 ٧٥٥٥‏ ( نايتروجن مونو اکساید . 


نایترک اکساید ): بې رنګه غاز( ۷0)دی. 
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(سسجصعنه نه مص تسه )- ه٧(‏ نایترو ګلای سیرین - نتروګلیسیرين ): په اوبو کې 
ناحله چاودیدونکي مواد دي. . چې د ګلایسیرين اود ښورې د تیزابوتر منځ ( دغلیظ سلفورک 
اسید په موجودیت ) د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې جوړيږي . نایترو ګلایسیرين یو نترو 
مرکب نه بلکې د نایترک اسید یو استرددی ء . چې جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


ملا - ال) ‏ ملل) رر يلا ) - ٢ل)‏ ولل ) 

١ |١ ٠ ١ ١ 

١۷)» ۳۷ ٨)د‎ 0۷0. 0٨ 0)‏ 
( 70:60 0م صسص) 6 اد 


( 107/7۹ 0م )- 00کع 110( نترو ګر وپ ):600 0 اند وګورئ. 
-7 1 787 نیترونييم ایون ):160 010771 وګورئ. 
(صس)هدمصھهمه مکصمھ )-6 0:670( نيترو پار افین ):0106031606 وګورئ. 


(٧0:0 :1065-) 8:11 038 57‏ نيتروز امن ) 7 ې مر کبوذ نو عمومي فورمول 
٢-٩0 (‏ ۳ ۴ ) دی .يني داډول مرکبونه د سګرت په لوګي کې وي اود سږو . ځيګراو 
پشتورګو ميطان سب ګرغی وای متابل دتروزامين | ١ - ١-0‏ 5ه 


١ 
8 


1676 نتروزايل ایون ):د (۷0۳٧)|یون‏ دی. نايتروجن مونو اکسايد وګورئ. 


(هکهتی م1 207078۵ )- ۵6٠0‏ 005( نايتروس اسیيد - نيتروس اسيد ): ضعیف تيزاب ( 
11۷0) دی. د غاز اود محلول په حالت شتون لرلای شی 


(٧608 6‏ نایتروس اکساید ):ډاي نایتروجن اکساید وګورئ. 
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70 1 1781 (نیترايل ایون . نیترونيیم ایون): د )٧۷0:۳(‏ یون دی. دا ایون د 
نایترک اسيد او سلفورک اسيد په ګډوله کي او هم د نايتروجن اکساید او نایترک اسید په 
محلول کې موجود وي .دې ایون مالګه( 041 ۷07) شد ید کيمیاوي فعالیت لري. 


78 (دهستی مقناطیسی ریزونانس ):765003066 108806106 0061687 وګورئ. 


(ه٨٧)-(‏ ومن 1106) من ٧١‏ () نوبیلیم ): رادیو اکتیف انتقالی فلزي عنصر دی. اتومی 
نمبر یی ١١(‏ ) اود ډیر ثابت ایزوتوپ کتلوي عد د يی (۲۵۴ ) دی. دا عنصر په )۱٧۲١(‏ کال کې 
البرت ګیورسو پیژندلی دی. 


(کهع تنسسسمهسد )مه ع ٠٧٥٥‏ ( د نوبل غاز - کیمیاوي تنبل غاز ): مونو اتومک غازونه ( 
م0 , ,۸ , 6,1 1) دي. دا عناصر د لنډ دوره یی جدول په( )۷٧٩1‏ ګروپ کې ځای 
لري. ددې عناصرو په اتومونو کې د بیروني الکتروني پوښ اربیټالونه بشپړ یاتکميل . 
0 دي اود ایونایزیشن :اورا راه دورغکودغه اضر په اسانن 
مرکبونه نه جوړوي( کیمیاوي تنبل دي ) اود یو اتومه مالیکولونو په بڼه په ازاد ډول په طبیعت 
کې پيدا کیږي. 


(ستصهعصما قنسصګعحممصد (٠ 2٥۵)‏ نو بل فلزونه . کيمیاوي تنبل فلزونه ):21,.0 , ۸۲ 


6 د نجیب یا کیمیاوي تنبلو عناصرو په ډله کې راځي. دغه فلزونه په هوا او تیزابونو کې ته 
تخریبیږي. 


6ه زنونا هایدریت): کرستلی مرکب دی . چې دیو مالیکول سره یی )١(‏ مالیکوله 


4156 62670 ( غیر بنزوئیدي اروماتیک ): اروماتیک مرکبونه دي . چې کړۍ 
یی بنزيني نه ده . لکه د ( 0604016071 0ل ي) انیون( عِلل ) اود ( 0:4 01۱) کتیون( 
7) او نور 
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2۵5 65 داو سپنې غیر فلزونه ): هغه فلزونه دي چې اوسپنه نه دي .و هم هغه 
الیاژونه دي چې اوسپنه پکې نه‌وي. 


(سصسه نی (٢60 ۵1-) «٢‏ غیرفلزونه ):الکترو منفی عناصر (لکه هالوجنونه . اکسيجن . 
نایتروجن . سلفر . کاربن ) دي . چې په کیمیاوي تعاملونو کې الکترون اخلي او په منفي ایونو 
بدلیږي .د غیر فلزونو اکسایدونه تیزابي خاصیت لري په عادي تودوخه کې برق نه تيروي يا 
نيمه‌هادي دي اود تودوځې په لوړو درجو کي کیدای شي د برق ‌هادي وګرځي. 


وصعمصسمه همه فنسمجھمدهه هص)- 4۶ مهه صمصه ٧۷٥٥0147‏ ( غیر قطبی مرکب ) : هغه مرکب 
نور. 


7676 ۵0 تَلسصم10285 16 )131۷015 (۷٥000147‏ غیر قطبی محلل )5۵۷60 وګورئ. 


عم جم/ 2/٥606‏ 067ر هی (٧08606081006126 ٥00٣0 0008-) 8٥6‏ غیر 


ستیکومتریک مرکبونه ): هغه مرکبونه دي . چې په مالیکولو کې يی د اتومونو نسبت د ساده 
او ټام اعدادو نسبت نه وي لکه».:110: 


6 نور ادرینالین ): یو هارمون دی . چې د ادرینال په غده کې جوړيږي . د عصبي 
امپلسونو د انتقال دنده لري . زیات تاثیرات یی ادرینالین ته ورته دي وګورئ ) 


(تعه 08 س)- (٧٥۷١٥:‏ نو واکائین ): بې هوشه کونکې ماده ده. جوړښتی فورمول یی 
لاندې دی. 

قلله) 0 

١ / 

6-0- 112-012 - ٧ 

ْ ١ 

تلله) تل 

مع ن1 
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(٧۱6۵٧ 10380616 ۲٥٥03066) ٢٧٧٠٣-116۶8 ۱٥۵۳1,68۶ 50:38 67‏ د هستې 
مقناطیسي ریزونانس ) 
( 01 د هستې مقناطیسي ریزونانس) :د اتومونو په هستوکې نکلونونه( پروتونونه او نیو 
ترونونه ) ) ځای لري .نوم د هستې سپیني کوانتمي عدد په هسته کې د نکلونو د سپیني 
کوانتمي عددونو دمجموعې څخه عبارت دی . کوم اتومونه » چې په هستو کې یی د نکلونو 
ون سو 1 ) الور له د نکلونو سپینونه په خپل منځ کې یو بل 
جبران( خنثی) کوي. ددغسې هستو مقناطيسي مومنت هم صفر وي. هغه هستې . چې د نکلونو 
700000 غه ) » دلته د نکلونو سپینونه یو بل نه جبران کوي 
اود د |ډول هستو سپیني کوانتمي عدد (1/2 - ز) وي .دغسې متناظرې کروي( کروي سمترک 
) چارج لرونکې هستې په خپل محور چورلي اود دوراني حرکت څخه یی د هستې مقناطیسي 
07م . چې دا ډول هستې د مقناطیسي هستو په نوم یادیږي دا طشنتواهستر 
په واسطه ( کومې چې په بيروني ثابتې مقناطیسي ساحه کې ایښودل شوې وي ) د الکترو 
مقناطیسي څپو انتخابي جذب ته د هستې مقناطیسي ریزونانس وایی :که مقناطيسي هسته په 
بیروني ثابته مقناطیسي ساحه ( 7) کې کیښودل شي ود کراته کیک هرسو 
اساس ددغسې مقناطيسي هستې د مقناطیسي مومنت وکتور ( ٨(‏ ) ) په بیروني مقناطیسي 
ساحه کې دسکرت( یو متمادي ) موقیعتونه نیسي . چې د هر موقیعیت سره یی د انرژي 
دشکرت مقدار ( کوانټی انرژي ) مطابقت کوي .اوس که پر دغه هسته د الکترومقناطیسي ( 
رادیویی) څپو ساحه (111) . . چې جهت يی د (11) پر ساحه عمود دی هم عمل وکړي نو کله چې د 
رادیویی څپو انرژي(1۷ ) مساوي شي له: 


لا .ېط 
۸.1 - ل 


په پورتنیو افادو کې )١(‏ د پلانک ثابت . (۷) د رادیو یی امواجو فریکونسي » ۸/0(۷ -۷) 
ګیرومګنیتي نسبت( ( ٣‏ - د هستې مقناطيسي مومنت او م - د هستې د حرکت د مقدار مومنت- 
زاویه وي مومنت دی) .نو په دې شرايطو کې مقناطيسي هسته د (1) انرژي جذبوي او هسته 
ریزونانس کوي . یعنې د هستې د مقناطیسي مومنت وکتور له ټیټ کوانټي موقعیت ( ټیټ 
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کوانټي حالت ) څخه ګاونډي لوړ کوانتي موقعیت ته ځي او په نتیجه کې د ( )۲۳٢‏ سګنال 
منځ ته راځي( د ٩۳۱‏ نګنال جوړيږي ). د ( )۷٧٧#‏ دسپکتر د لاسته راوړلو لپاره کیدای شي 
چې د ( ۷) اویا د (11 ) قیمت ته په خپله خوښه تغیر ورکړو . تر څو پورتنی مساوات لاس ته راشي 

.د تخنیکي اسانتیاو په وجه معمولا د ( ) قیمت ثابت ساتي او ) 1 ته تغیر ورکوي او په دې 
توګه د ( 11 ) سپکتر د( 1) او( 1) يعنې د انرژۍ دجذب دشدت (1)اودبیروني مقناطیسي 
ساحې دشدت ( 11) په کواردیناتو کې لاس ته راوړي لاندې شکلونه وګورئ .د چې د مختلفو 
مقناطيسي هستو د ( ۷) قیمت یو دبل سره توپیر لري .نو د مختلفو مقناطيسي هستو د 
00000000 و ځکه د مختلفو مقناطیسي هستو په واسطه د انرژۍ د جذب 
سګنال د (11 ) په مختلفو قیمتو ( د 11 پر محور په جلا جلا ځایونو ) کې جوړيږي .بايد زياته 
شي چې د مقناطيسي هستو د ریزونانس فریکونسي ( )٢‏ په عمل کې د هغې د نظري قیمت ( 
دازادو هستو لپاره ) څخه توپیر لري .دې خبرې دليل دا دی . چې د هستو چاپیره الکترونونه 
ګرځي. کله چې مقناطیسي هستې د بیروني مقناطیسي ساحې په داخل کې کیښودل شي » نو د 
هستو چاپیره د الکترونو د ګرځيدو د جریان له کبله الکتروني مقناطيسي ساحې را منځ ته کيږي 
. چې قیمت یی د بیروني مقناطیسي ساحې دشدت سره مستقیم تناسب لري .او جهت یی د 
بیروني مقناطیسي ساحې د جهت سره مخالف وي . د الکترونو دامقناطيسي ساحه پر هسته 
باندې د بیروني مقناطیسي ساحې د اغیز مخه نیسي ( د خارجي مقناطیسي ساحې اغیز 
راکموي.) او پاسنۍ معادله لاندې شکل غوره کوي. 


په اخري معادله کې ( ه) یو بې واحده کمیت دی . چې د حایلیت د ثابت په نوم یاديږي .د ) ك) 
عددي قیمت د بیروني مقناطیسي ساحې یو میلونمه برخه( ( 111 ) جوړوي. 


1۸1 - 1017 


پس د عین رادیویی څپو(0010510- ۷ ) د کارولو په صورت کې د ( )٧٧///‏ د سپکتر د جوړيدو 
لپاره د متحولې بیروني مقناطيسي ساحې شدت (د11 قیمت ) د هغې د نظري قیمت ( دازادو 
هستو لپاره ) په پرتله زیات وي او څومره چې د ( 6) قیمت قیمت زیات وي په همغه انډول د )٣٧٧۳(‏ 
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عوروا لد وون ادد د - 57 
اناو ) نورو هستو په منځ کې ځای ولري : 1000007 7 
مختلف الکترونی کثافتونه| و له دې کبله د الکترونی مقناطیسی ساحو متفاوت شد تونه د عین 
مقناطيسي هستې چاپیره را پيدا شي . او په دې توګه د عين مقناطيسي هستو لپاره د (6 6) قیمت 
په مختلفو جوړښتي اتومي ګروپونو ( په مختلفو کیمیاوي چاپیریالونو ) کې فرق پيدا کوي 
ادغرمنتاطش قستره روتانس سکتثال ( د انرژۍ د جذب سګنال ) د ( ۱٧٧٧١۳‏ ) پر سپکتر 
د نن کن لن شت نی دا 
په نوم يادیږي زود ) پر سپکتر د 5507 د ووورت رې ماک یا 
ګروپ کې دي او دغه سګنال یی منځ ته راوړی دی. د ( .3 ٧‏ اپد کت کو دې دود شخه د 
د کیمیاوي موادو د مالیکولونو او هم د محلولونو د جوړښت دتثبیت لپاره کا راخلي .دبلګې په 
توګه لاندې په ( 1 شکل کې د ایتانول د ( )٧۷٧/٧٨(‏ سپکتر او په( 2 شکل کې د بوټانول د دریو 
ایزوميرونو د ( )۷٨۱۴‏ سپکتر ونه ښودل شوي او تشريح کيږي 
الف -دایتانول په مالیکول کې یواځې د هایدروجن د اتومونو هستې مقناطیسي دي .پس ددې 
مادې پر سپکتر ( 1-شکل ) درې مختلف سګنالونه ښېي . چې د هایدروجن اتومونه په درې 
مختلفو جوړښتي اتومي ګروپونو کې ځای لري که دغه مګنالیئر ره د بېکونرلانډې 
ساحو مساحتونه ) ) په ځپل منځ کې پرتله شي . نو د هغو د شدتونو تر منځ(3 7 1) نسبت 
لیدل کیږي .وس که د ایتانول په مالیکول کې د هر عنصر د اتومونو شمیر اود هر عنصرولانسي 
قوه وپیژنو نو د ایتانول د مالیکول جوړښتي فورمول په لاندې ډول اټکل کيدای شي. 


دلال)- يمِ)-()11 
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ب-دبوټانول د دریو ایزومیرونو د ( ۷ ) په سپکتر(11 شکل) کې لیدل کيږي . چې د (ږ11 - 
) ګروپ اړوند سګنال شدت په(1) سپکتر کې زیات . په (2) سپکتر کې د ( 1) سپکتر په پرتله 
کوچني او په (3) سپکتر کې له منځه تللۍ دی .مدا رنګه د (:ک)) ګروپ اړوند سګنال شدت 

په(3) سپکتر کې زیات ء په( 2 سپکتر کې ترهغې لږ او په(1) سپکتر ترټولو کم دی. پس د 
بوټان د ایزومیرونو جوړښتي فورمولونه په لاندې ډول اټکل کیږي. 

مک - د حص- مت -80 -1 


تل 


١ 
2 80-52 -5 
١ 


تل ) 


| 
)- م-80 -3 
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د ( )٧۷٧ ٧۳٤٨‏ سپکتروسکوپي د محلولونو د جوړښت د څیړنې لپاره هم کاروي. 


٥۵7۶:‏ تلعص 8:6 )-61007 10380 006847 (هستوي مګنیتون ): مګنیتون وګورئ. 


((سهستحص)- 0 00616( ن وکلیون ‏ نوکلون ): د اتوم د هستې ذرې لکه پروتون او هم نیوترون د 
نوکلیونو په نوم یادیږي. 


(هوی وه ۵۲6080٥‏ )0000060 001600( د نکلیونو شمیر. کتلوي عدد ):د اتوم په هسته 
کې د پروتونو او نیوترونو مجموعه داړوند عنصر د کتلوي عد د په نوم یادیږي. 

(حعى هسمصس( ه ص نرع )- 116 0 06160( نوکلیو فيل . هسته خوشښه‌و نکي ): منفی ایونونه لکه 
( 1)) اوهغه مالیکولونه چې دالکترونو ناپیلې جوړه لري لکه ( 1111:) . نورو موادو ته 
الکترونونه ورکوي او د . نو نکلیوفیل موادو په نوم یادیږي. 


657 20060021126 ( نکلو فیلي جمعي تعامل ): یو ډول جمعي کیمیاوي تعامل دی . . چې 
د تعامل په په پیل کې نکلیوفیل دتعامل کونکې مادې پر مثبت (الکترون کمبود ) ) قسمت بريد 
کړي دا دول عاف يهاارهابدوتواوکيتوو زک دل کي دغه چيد کاريونابل ٠‏ 
)٣ ٠-0‏ په ګروپ کې کاربن نسبتا مثبت چارج لري. 


60 6 01011 ( نکلوفیلی تعویضی تعامل) : په دې ډول تعامل کې نیکلوفیل 
ماده په تعامل کونکي مرکب کې یو ګروپ يایو اتوم تعویضوي. لکه: 


ا٢)٢‏ لا()ر)ا) مب 1 ا)(0) ٢٣د‏ (ر)ل) 
5آ655 (دهستې سنتیز ):د هستوي پروسې په لړ کې د کیمیاوي عنصر جوړيدل د 
هستوي سنتیز په نوم یادیږي. 


(ه م77 01)۵70:10:0٥‏ 160 ( هسته ) : داتوم په منځ کې هسته پرته ده اود هستې چاپیره 
الکترونونه ګرځي. د اتوم په هسته کې نوکلیونونه( پروتونونه او نیوترونونه ) ځای لري. داچې 
د الکترون کتله د نوکلینو په پر تله ډيره کمه( د صرف نظر وړ ) ده . نو ویلای شو چې داتوم کتله 
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د هغه په هسته کې ځای شوې ده .د چې نیوترون د برقي چارج له لحاظه خنثی او پروتون مثبت 
برقي چارج لري . نو ویلای شو چې د اتو وهسته مثیت برقي چارج لري. د یو عنصر د اتوم په 
هسته کې د پروتونو شمیر د اړوند عنصر د اتومي نمبر په نوم او د اتوم په هسته کې د پروتونو او 
نیوترونو مجموعه د اړوند عنصر د یو ایزوتوپ دکتلوي عدد په نوم یادیږي. 

#نانایلون ): مصنوعي پولي اميدي تارونه دي . د پروتین په څیر جوړښت لري چې دیو 
سو وو ودد د د ګروپ تر منځ د کاندنسیشني تعامل په 


(سکهوصههى (0.0٥03 ,5663746٥-)‏ اکناديکانرئیټ - ستيارات ): ستیاریت وګورئ. 


زه‌وکمصوىر مھهومصمجصوهی )نه ه۵ 5:6٥6‏ , 6ه 03063016٥‏ )(اکتانوئک اسيد - 


ستیارک اسید ): ستیارک اسيد وګورئ. 


(00٥600 6‏ اکتاد یکین ئک اسيد ):دغوړو غیرمشبوع تیزاب دی. جمعي فورمول 


لا( - (م))- للا لل) ې( مل1ا)) -ملل) 


۵٢۵‏ یه )- (0۵7076٥‏ اته مالیکو له اوبه لرونکی ): کرستلی ماده ده . چی دیو مول 
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(سه‌یۍه )-6 06۵0 (اکتان ): مستقیم ځنځیر لرونکې الکان دی. جمعي فورمول یی( :,11)) 
نسبي کثافت یی( 0,7) »د ویلي کیدو نقطه یی( ')"56,79-) ».د جوش نقطه یی ( 6 125,667) 
ده. اکتان په پترولیم کې پيداکيږي . اکتان د ( 00006 م 060071 -2,2,4) ایزومیر دی . کوم 
چې د ایزو اکتان په نوم هم ياد يږي. د ایزواکتان جوړښتي فورمول لاندې دی. 


7خڅ17څص-1-٨‏ 0-11--ت1) 


١ ١ 
تل تد‎ 


6 156 
( مسمهمه مه صمصهیمه )که مهه 0۱۵6( اکتان نمبر -اکتان عدد ): دموترو په انجن د تیلو 
د سوزيدو نسبی مشخصه ده . چې دغه مواد یی په انجن کې د سوزيدو پرمهال د ټکا او اواز د 
پورته کیدو پر ضد ښېی . دلته د ایزو اکتان د اکتان عدد ( )٠٠‏ اود نارمل هپتان د اکتان عدد 
صفر قبول شوی اود سون د نورو موادو د اکتان اعداد ددغه قیمتونو ترمنځ وي. 


نوکوسهعصىرد مھمطسمصھصه )نه عناومی , نه ةه نه 0۵۳ ( اکتانرئک اسید . کپرایلک 
اسید ): مشبوع کاربوکسایلک اسید او یوه بې بویه مايع ده . چې په (239,3"6 ) کې په جوش 
راځي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


-م (مللا) )- بلل) 
1۳۵8779 )0۵۷۵1601 (اته ولانسه ):هغه اتوم . چې ولانس یی اته وي. 
ګ‌ۍیزه )-٥٥06(اکتيت‏ ): د یو عنصر د اتوم د بیروني الکتروني پوښ اته الکتروني جوړښت د 
اکتیت په نوم ياديږي . د هيلیم پرته د نورو نجیبه غازونو بیروني الکتروني پوښ د اکټیټ 
جوړښت لري . اکټیټ الکتروني جوړښت ډیر ثابت دی . نو ځکه نجیبه غازونه په کیمیاوي 


تعاملونو کې په اسانۍ برخه نه اخلي. او کیمیا وي مرکبونه یی ډیر لږ دي. د نجیبه غازونو پرته 
د دوره یی جدول نور ټول عناصر میلان لري . چې د اتومو بیروني الکتروني پوښ یی اکتیټ 
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شي نوددې لپاره دغه ټول عناصر په کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي ( ( اتوم یی په خپل اخري 
الکتروني پوښ کې د د بل اتوم الکترونونه رانیسي ازيا د خپل ونی الکترونی اټوان 
الکترودونه للا سه ورکوي ) او کیمیاوي مرکبونه جوړوي. 


76الوم ): د برقی مقاومت واحد دی. 


ترپینو ( 605 17) او استرونو ګډوله او یا د غوړیو د تیزابو ګلایسیرایدونه دي. منرالي تیل( 


٥ 1‏ 011( د وتریول تيل ): سلفورک اسید وګورئ. 


٢7 89‏ 011( ونترګرین تیل ):بیرنګه اروماتیک مايع استر دي. په(223"6) کې په 
جوش راځی .کيمیاو ي نوم یی ( 17070196070316 -2 1060071 . ۵1671816 ااتطاعص) دی. 
او جمعي فورمول یی( «():11:)) دی 


(که سه)- 01636 (ارليیټ- اولیات): د ۵٥٥64‏ 01616 مالګه یا استر دی. 
(سمسس( نه )0166064 (اولیفینونونه ):3166066 وګورئ. 


زهکوسعصى.: مه سمصمصعمه)- نه 01616 ( اولیتک اسید ): غیر مشبوع د غوړیو تیزاب دی. په 


مالیکول کې یی يوه دوه غبرګه کیمیاوي اړ یکه ده .نسبي کثافت یی ( و0 ) اود ویلي کيدو نقطه 
ئی( 3) ده .د نباتاتو او حیواناتو په غوړیو کې پیداکیږي .کمياوي فورمول یی لاندی دی. 


لا( )(.ر۱ ١))‏ )-ا).(ږ.اا))بلل) 


هده )016002 (ارلیو م ):0 نه (۷1) نه مصلنعنل وګورئ. 


رسرستصمسسهعسسه)-٥040‏ 0120267 (اوليیګوپپتاید ‏ اوليیګو پیپتیدونه) :262606 وګورئ. 
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(سسمهههعصسصه)-6٥0‏ 01:20:30( اولیګوسکراید ): یو ډول کاربو هایریټ دی. تر(۲۰) 
مالیکوله مونو سکرایدونو څخه جوړدی. د نشايستې او سلولوز دهضم منځڼي مرکب دی. 


م1 0(اونييم ایون) پروتون چې پر خنثی مالیکول نصب شي اونيوم ایون جوړیږي کد 
هایدروکسونیم ایون( 11:07) . امونیم ایون( )٧۷۳14'‏ او نور. 


)حمصنھقطه 068( راز څنځیر): ٥٨10‏ وګورئ 


(م 01٧۵280‏ 1 00177۹6)-/7 301 هم0 ( اپتیکي فعاليت ) : د ځیلو موادو د 
مالیکولونو په جوړښت کې غیر متناظر ( اسیمتریک ) اتوم وي د54 
کاربن هغه اتوم ء چې د څلورو مختلفو اتومو یا د څلورو مختلفو اتومي ګروپونو سره وصل وي 
د اسیمتریک اتوم په نوم یادېږي .)دغسې مواد د قطبي شوي نور د قطبیت سطحه ښي یا کَيڼ 
لاسته ګرځوي. دې پېښې ته اپتیکي فعالیت وایی .اود اډول مواد د اپتیکي فعاله موادو په نوم 
یادیږي .اپتيکي فعاله مواد دوه ډوله داسې مالیکولونه لري . چې يو يی د بل آینه یی تصویر وي 
. دغه مالیکولونه یو د بل اپتیکي ایزوميرونه دي . چې یو ډول یی د قطبي شوې رڼا د قطبیت 
سطحه ښي لور ته ګرځوي( 0170/-(1) ). او بل ډول یی د قطبي شوې رڼا د قطبیت سطحه يڼ لور 
ته اړوي )1-/٩74(‏ . او هغه ګډوله چې د ( (1) او( 1) ایزومیرونو د مالیکولونو شمیر پکې 
مساوي وي اپتيکي فعالیت نه لري ادد راسیمک ګډولې په نوم یادیږي لاندې د لکتک 
اسید اپتیکي اپزوميرونه ښودل شري دي. 


ېت یت 


1 1 
تار اا سکږي 


)اب ن"٠مھ‏ جږلات ږل ات 7 
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ومد 


(قظصص کتوه ههه ‌ی)کومه اع لیف 0 اپتیکي ښیښې ) ۵ اپتیکي وسایلو (الکه لیينز . 

منشوراونور ) ) دجوړولو ښیيښې دي . .دا ښیښې هومولو ګ ( متجانسې ) دي او پوکڼۍ اوهم 
کوږوالی نه لري. د سودیم پرځای ددې ښیښو په ترکیب کې پوتاسیم او باریم وجود لري. د 
اپتیکی ښيښو د انکسار ضریب د( 1,51-1,54) وي. 


(سعم م10 ٧30‏ مههه ٥-)‏ 1006 ه000 () اپتیکي ایزوميري ): اپتیکي فعالیت 
وګورئ. 


690 ۵ (اپتیکی دوران ): د قطبی شوي نور د قطبیت د سطحې دوران دی. 


97 0003600586( اپتو اکوستیک سپکتروسکو پي ) : په دې ډول 
سپکتروسکوپۍ کې الکترو مقناطیسي وړانګې 0077 دو د 
په څپو اوړي. داډول سپکتروسکوپي د غازونو د څیړنې لپاره کاروي. 


(6:74 ن0 )- 0701( اربیټ . مدار ) :د اتوم د هستی چاپيره د الکترون دګرځيدو (دورانی 


6747 مه)- 07071( اربیټال ) : په اتوم يا مالیکول کې هغه فضا . چې الکترون پکې 
موجوديدای شي د اربیټال په نوم یادیږي .لاندې اتومي اربیټال او مالیکولي اربیټال تشریع 
اول اتومي اربيتټال: 

٢-1‏ 81 ( د بور نظريه ): بور هایدروجن ته د ورته اتومونو د اتومي اربیټال په هکله 
وایی 

٨-0‏ هستې چاپیره په مستقر دایروي مدارونو کې ګرځي . او کله چې الکترون په 
مستقر دایروي مدار کې ګرځي . انرژي له لاسه نه ورکوي او نه یی اخلي .هغه وخت چې الکترون 
له یوه مدار څخه بل مد ار ته ټوپ وهي کوان نټي انرژي جذب يا ازادوي. 
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2 1066030166 003071090 ( د کر انتم میڅانیک نظرن يه ) : ددې پر یی په اساس 
اد7د7دردادددددر0دد "ددد ) چاپيره ګرځي . 
هغه د ذرې په څیر پر یوخط ( دایروي مدا ر) نه نه بلکې د هستې چاپیره په ټوله فضاکې 
موجودیدای شي .د کوانتم میخڅانیک د پرنسیپ له مخې د فضا هغه برخه . چې هلته د الکترون 
د موجوديدو احتمال تر ټولو زیات دی د الکتروني ارببال به نره ياديږي. 

جرمن ساینس پوه شروډنګر د الکترون د اساسي خواصو لکه کتله (6: ٧‏ ټوله انرژي(8). 
پوتانسيلي انرژي (88 ) او موجي تابع( ۷ ) تر منځ اړیکه په لاندې ډول وښوده: 


- ۷ (مکملط)(نطالوۍ 1 م8)که 022 په ې 827/07 ې 073 | بجع 


پورتنۍ معادله د شروډنګر د معادلې په نوم ياديږي.دلته( 6) د پلانک ثابت او( ) د موجي 
تابع په نوم یادیږي.( 'ل) داسې یو کمیت دی . چې د هستې چاپيره په ټوله فضا کې د الکتروني 
موج امپلیتود یا په بل عبارت د هستې چاپيره د الکتروني وریځې پراخوالی او شکل ښېي. او 
٧۷ (‏ )د هستې چاپيره د ) ٧‏ ) په حجم کې د الکترون د موجودیت احتمال ښېي . شروډنګر د 
معادلې د حل څخه د ) ) د تابع دافادې بڼه اوددغې افادې په اساس د هستې چاپيره ټوله فضا 
کې د ( )٧٣٧ ٠٤‏ قيمتونه| و بالاخره د الکتروني اربیټال شکل لاس ته راځي .د شروډنګر د معادلې 
حل ډیر مشکل دی .په دغه معادله کې ځینې کوانټي ټی اعداد لکه( 1,1,8 ,) چې په خپله 
معادله کې نشته ولې د معادلې د حل په غرض پّه هغې کې شامليږي .دې اعدادو مفهوم لاندې 


تشریحکیږي. 

الف د ( #) کوانټي عدد : 

0 ( عمومي )کوانټي نمبر په نوم یاد اود هستې چاپيره د الکترون عمومي انرژیکي 
سویه ښېي او لاندې قیمتونه ( ونی 5 ه4 و3 1 (حمو 3) اخستلای شي ۰ کوانتي عدد 


اص يه دال کو لها رژ از الکنوونی ويي راسیا یعنې د الکترون او هستې 
تر منځ اعظمي فاصله ښېي .يا په بل عبارت د( ج) عددي قیمت د هستې چاپيره د الکتروني 
پوښونو موقیعتونه ښېي 

.)#( 7-200 

2- دو يم الکتروني پوښ(1). 

ضسرا545؛ اد ٤1(‏ ) 


4 څلورم الکتروني پوښ ٧۷(‏ 
5ه( پنځم الکتروني پوښ(0 
--- مص-4٩00-؛‏ ث56گ 5 هر ورن 
)) کوانټي عدد: 
: و 0 يا 7 درد 
(0-1)... 7 0 


که(0 )١-‏ وي د اربیټال شکل کروي او سمبول یی( 

که(1 )١-‏ وي د اربیټال شکل د دنبل په څیر او سمبول یی() د 

که( 2‏ )) وي اربیټال د څلور پاڼې ګل په څیر او سمبول یی(0 ) دی. 

که( 3-)) وي د اربیټال شکل لانورهم مغلق اوسمبول یی(٣)‏ د 

ج-د () کوانټي عدد: 

020 -داکوانټي عدد په عین عمومي انرژیکي سويه( ۹ کې یعنې په عین الکتروني پوښ کې د 
س0--؛؛ن؟7 4 درو و هستې چاپیره د هر اربیټال ممکنه 


26-1 


د پورتني فورمول له مخې که ( )١-0‏ وي »نو (1 0 ) دی . یعنې کروي اربیټال (۹ ) په هر 
الکنرونۍ پوښل( ٠‏ کې یو عددوي .)وي .نو (0-3) کیږي.یعنې د ( ج) اربیټال په هر 
الکترونۍ پوښ کې هرې عذده کيداى شي .که ) وي »نو ( 025 |کیړئي .یعلې د (0) 
اربیټال په یوالکتروني پوښ کې پنځه عدده کيدای شي .د هستې چاپیره په درې بعده فضا کې د 
٤,7, ۵(‏ ) آرببټالونو موقیعتونه ( په هر الکتروني پوښ کې دهر ډول اربیټالونو شمیر) په 
لاندې شکلونو کې وګورئ. 
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هو ج - 


اه احا۵-۳ 


لو 3 خمد 


دهستې چاپیره فضا کې د (4 , 7 اربيټالونو موقیعتونه 


د -د(8) کروانټی عدد : 

85 کوائتی عده پد خپل محور د الکترون رضعی خرکت شی او( 1/2 ږ 1/2) قيمګوپه 

دویم مالیکولي اربیټال: 

د مالیکولي اربیټال یا کیمياوي اړیکې د جوړيدو په هکله دوه نظریی لاندې تشريح کیږي. 

الف - د مشترکو الکتروني جوړو نظريه : ددې نظریی په اساس دوه اتومه چې هریو یی یو یو 

طاقالکترون لري او ددغه الکترونو سپینونه مخالف الجهته وي یو بل ته نژدې او یوه برخه یی 

یوبل سره ګډ يږي ( یوبل پوښوي ). په دغه شریکه برخه کې د الکتروني وریځې کثافت زیاتيږي 

او د دواړو اتومو ( 13 .۰ )هستې د غه د منفي چارج لوړ کثافت برخې ته جذب او په پایله کې د 

دواړو اتومو تر منځ کو ولانسي اړیکه یعنې شریک الکتروني اربیټال 80 

٢‏ .په لاندې شکلونو کې د ( 0ه 7)ربيټالونو اود( ) او (1) اتومونو د 
) اربیټالونو یو په بل کې د ګډيدو اود( 6 0000030407033 

دی 
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0 »6 
د )٥(‏ او(7)اړيکو جوړیدل 
لکه چې په شکل کې ښکاري د (6 6) اړیکې د جوړيدو پر مهال د( ځ5) الکتروني اربیټالونه د هغه 


مستقیم سور خط په اوږدو یو دبل سره ګډيږي کوم چې د (()) او ((1) اتومونو هستې وصلوي 
دلته د" او(1اتومو د هستو تر منځ فاصله زیاته ده . نو دلته د 7 الکتروني وریځې یو په بل کې 
ډیرې ننوځي او مضبوطه کو ولانسي ( 6 6 اړیکه جوړوي د(7 # اړیکه . . چې د (6 ) اړیکې 


وروسته جوړيږي . دلته د ) م) اربیټالونه دهغه مستقيم خط په اوږدو یو بل ته نژدې کیږي کوم 
چې د س-و--00 ۸) او (8 د اتومونو هستې وصلوي ) ) عمود دي. لیدل کيږي 


چې په دې صورت کې د (۸ و 8 د اتومونو هستې یو بل ته ډیرې نژدې اود هغوې تر منځ د 
دفع قوه زياته ده 00 م) ربیټالونه یو په بل کې ډیر نشي ننوتلای .په دې صورت کې 
د (۵) او (8) د اتومونو تر منځ د(۶) اړیکه جوړیږي کومه چې د (6 6 اړیکې په پرتله سسته 


ده. 

ب#عالرکزل ې ولولو ظربه دد اظر يې ال مک الکنرولوند په داليکول کي . پۀ 
مالیکولي اربیټالونو کې حرکت کوي .تومي اربيټالونو سره د مالیکولي اربیټالونو توپیر 
دادی . چې اتومي اربیتالونه یو مرکزه دي او مالیکولي اربیټالونه څومرکزه يعنې څو هستې 
احتوا کوي .په مالیکولي اربېټال کې د اتومي اربیټال په څیر یو الکترون او اعظمي دوه 
الکترونونه . چې سپینونه یی مخالف الجهته وي ځای نیولای شي .دې نظر يی په اساس په 
مالیکول کې ټول الکترونونه د ټولو هستو چاپيره مالیکولي اربیټالو کې تصور کيږي . 

مالیکولي اربیټال د اتومي اربیټالو د خطي ترکیب( (جمع او تفریق) ) څخه لاس ته راځي .که دوه 
اتومي اربیټالونه سره ګډشي د هغې څخه دوه مالیکولي اربیټالونه جوړیږي .چې یو مالیکولي 


4د 


اربیټال یی ارتباطي اوبل مالیکولي اربیټال یی ضد ارتباطي ()وي . ارتباطي او ضد 
ارتباطي(۳) مالیکولي اربیټالونه د مالیکول په انرژيکي دیاګرام کې په لاندې ډول ښودل کیږي. 


(فصسمی مهم مصمصه مه)-فصعنصص‌طه ع نمهع07) اعضرو ي کيمیا ): د کيمیا يوه څانګه ده چی 
د کاربن مرکبونه څیړي. 


ومسصسموره مه دمه هسسکهتصسمصه ډه )- 4 مههمصصه 6/16 0ه ع0( فلز لرو نکی 


عضوي مرکبونه ): کیمیاوي مرکبونه دي . په کومو کې د فلزاتوم یا ایون د عضوي ګروپ سره 
اړیکه لري . لکهد(بآآ))۸1. 


صمصعصسمه همه سم مه )0 )همه نه )04 صنه جصسهی 05 70:00 00ع0 ( فاسفورس 


لرونکي عضوي مرکبونه ): هغه مرکبونه دي . چې د ( فاسفورس-کاربن ) اړیکه لري. 
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6 افهاررور نيتین ): یو امینو اسید دی . چې د پروتین په جوړښت کې برخه نلري اود یوریا 
په دوران کې د منځڼي مرکب په توګه را منځته کیږي .کیمیاوي فورمول یی د11:20 ) 
اوجوړښتي فورمول یی لاندې دی. 

05-- وص )-حص 


١ ١ 
82 72 


(7()0مه)-07:6 (ارتو ): دا کلمه د کیمیاوي مادې دنوم په سر کې راځي او لاندې معناوې 
الف- که د بنزین په کړۍ کې دوه تعویضي ګروپونه د کاربن د دوه ګاونډیو اتومونو (1,2) سره 


لو ل5 
0 


8 


1-0002021206() - 1,2-0100107006076006 
ب- د تيزاب ډیر هایدریت شوې بڼې سره هم د ارتو کلمه راځي. لکه فاسفورک( ۷ )اسيد يا ارتو 
فاسفورک اسید ( ,11:0 . او لٍ هایدریت شوی فاسفورک اسيد. متا فاسفورک اسيد () 
ب(11۳6) دی. : 
ج- په ډای اتومک مالیکول کې که د دواړو اتومونو د هستو سپينونه موازي وي . د دغسې 
مادې په سرکې د ارتو کلمه راځي او که د دواړو اتومونو د هستو سپینونه ضد موازي وي . نو 
ددغسې مادې د نوم په سر کې د پارا کلمه راځي. لکه ارتو هایدروجن او پارا هایدروجن. 


(ھکهمه م1 مهن ه6 ه نمه)-0 ن۵ 070006 (ارتو بورک اسید ):بورک اسید وګورئ. 


6افارتو کلاز ) 110376 وګورې 
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(070 08013 م0)-60 :0:70:70( ارتو هايدروجن ):هايدروجن وګورئ. 


(هکهومهوى1 مسج نه ه )دنه )حا نه ۵ 0006 :07000( ارتوفاسفورک اسيد ):فاسفورک 
(٧)اسید‏ وګورئ. 
(که6سمسهو ډه )- 486 :070 (ارتو پلمبیټ- ارتو پلمبات ): پلمبیټ وګورئ. 


(کهعسصس ه نن )- ٥/٥‏ :0:00:71( ارتو سلیکیټ- ارتوسلیکات): سلیکيټ وګورئ. 


(کوصصھ‌ی ه دنه )-06 07000510003( ارتو ستانیټ -ارتو ستانات): ستانیت وګورئ. 


(09)-( کشم ه)- :000( اوسمييم -اوسمي ): سپیين ابی ډوله جامد سخت فلزي عنصر 
دی. اتومي نمبر یی(۷۲ ١‏ اتومي کتله یی( 190,2) نسبي کثابت یی(22,57 ( . دویلي 
کیدونقطه یی(" 3045) اود جوش نقطه یی( 5027) ده. د اوسمييم اکسیدیشنی درجې( 2 
۹8 ,3,4 ,)دي چې د (۳6) او (78 ) مرکبونه یی ثابت دي. 


(کنسس‌ه م سم ه می )-ه00 0۵۵۵0 صسنصوعه ,06ت-111(0 ۷ )04100 (ارو سمييم تترا 
اکسایيد ): زيړه جامده ماده(ږ0:0) ده 


0٥٥67 (‏ )00006667 (اسمومتر ):0800515 وګورئ. 


(ی 0 )0:055 ( اسموسس): که د (1آ ) ډوله نل په منځ کې نیمه قابل نفوذ پرده وي. د 
پردې یوخواته خالص محلل او بل خوا ته یی ددغې محلل غليظ محلول وي . دلته واړه 
مالیکولونه ( د محلل مالیکولونه ) له پردې تیریږي او لوی مالیکولونه ( د حل شوې مادې 
مالیکولونه ) له پردې نشي تیريدای هوکم قانل وه پردې له لارې دا و وظطفه ده 
اسموسس په نوم يديږي. کله . چې د پردې په دواړو خواو کې د دمحلول غلظت يوشی( مساوي) 
شي . ء نو د اسموس عملیه دریږي. همد شان د پردې پر هغه اړخ چې غلیظ محلول پکې دی .5 ٨‏ 
فشار زیات کړو . نو دلته هم دیو معین فشا رلاندې د اسموس عملیه دریږي .دغه فشار چې د 
هغې تر اغیز لاندې د اسموس عمليه دريږي د اسموتیک فشار په نوم ياد او په( ۱ ودل کېږي. 
د یو محلول اسموتیک فشار په هغه محلول کې د د حل شوې مادې د ذرو په شمیر پورې اړه لري 
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اود حل شوې مادې په طبیعت پورې اړه نلري. که د یوې مادې(7) #) موله په( )٧‏ حجم محلول کې 


1۴۷ کچ ږ, 0161 ح‎ -)1/۷( ٤ , حم‎ )۱٧٤۱( 
دلته(1) دغازونو عمومی ثابت او (1 ) د تودوځې درجه ده. هغه اله چې اسموتیک فشار‎ 
: : ورباندې اندازه کوي د اسرطزبه یا ري‎ 
(وصصع‌تمر کضماه عصهسهنم ه )-06٥٥۲6ع 0800106 (اسمرتیک فشار ):08500516 وګورئ.‎ 
د استوالد د رقيق کولو‎ ( 0:۷۵105 0106٥ 1٧۳ -) ۵0 (هترصصھصیه مصصعتھه 6کم‎ 


قانون ) :دا قانون په محلول کې دیو الکترولیت ( ٨٢‏ ) د الکتروليتي انفکاک د درجې( )اود 
محلول د حجم( رقیق کولو ) اړیکه ښېي .د بیلګې په توګه که ( 11۸ يو ضعیف الکترولیت وي 


د 
د ١٢٢‏ ے کا 
اه یه )هم-6 
- ۱ 
څه ته ته 
لټ نا ے چا 
1-٤‏ (ه-1 )٥))‏ 


ول1:)۲ اه 


اخري افاده د استوالد قانون بیانوي .د دغې افادې څخه معلو ميږي . چې که 0-095 ) وي اود 
مس کي ( محلول رقیق کيږي ) په همغه انډول د ضعیف الکترولیت د انفکاک درجه 
ه) هم زیاتیږي 
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0۷٠01٥60131 , 6‏ () اضافي پوتانسیل » بر پوتانسيل ) : د نظري محاسبه شوي 
پوتانسیل نه اضافه پوتانسیل دی . چې د الکترویز حجرې ته باید ورکړل شي ترڅو یوه ټاکلې 
ماده په یو الکترود کې ازاده شي .يا يه يله وینا هغه برقي پوتانسیل چې پرالکترود باندې دیو 
کيمیاوي تعامل د پيل کيدو پر اترژۍ برلاسه شي د بر پو تانسیل په نز بادېږي. 


(کهسةىی نه )- 0:1۵6 (اکزالیت -اکزالات ):د اکزالک اسيد مالګه يا استردی لکه سودیم 
اکزالیت:(ه09001) )اونور. 


ز (هنه می ممصم ٢م‏ صهسص)ح نه ه0 ۵ه ,نه ه 0:16( اکزالک اسيد ): کر ستلي ماده 


(00))) .وي تيزاب . قوي زهري ماده ده په اوبو کې لږه حليږي . په روا ش اوځینو نورو 
نیاتاتو کې پیدا کیږي .0011 - 0906 18) 
(حمه کست نه )0:000 (اکسيدانت ):002702 ن0 وګورئ. 


(فصص ته هه )-0 0:006 ( تحمض . اکسیدیشن ):860 010017108 وګورئ. 


(فصصعکمصعه متصمص‌عی )کع‌صصمهھ ۰ه 0:006( | کسیدیشنی عدد - اکسیدیشنی درجه ): 
7 وګورئ. 


(وسعکھمصهی‌عصعصصصصی مره )-600:0 )7600606001 0:00:60 ( تحمض ار احيا ) : 

الکترون له لاسه ورکولو ته اکسیدیشني عمليه او الکترون رانیولو ته احیاوي عمليه وایی 

هغه اتوم ې الکترون له لاسه ورکوي مثبته اکسیدشني درجه یی لوړيږي ( (متفي اکسیدشني 

درجه ټیټيږي ) او هغه اتوم چې الکترون رانیسي منفي اکسیدیشني درجه یی لوړيږي ( مثبته 

اکسیدیشني درجه یی ټيټيږي ) لکه په لاندې اکسیدیشني - احياوي تعامل کې چې دمس 

4747 47 سمش واي 2 ) کيږي او د جست ایون چې الکترو 
یِ نيسي اکسید يشني درجه صفر ګرځي. 


کو ې نن مب و مې ګن 
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لسععس‌عه ٤-)‏ 0:006 (اکسایدونه -اکسیدونه ):د اکسيجن سره دیوبل عنصر بينار مرکب د 
قلویات جوړيږٍي: لکه 


2017 بب ()را ې ()ر ٧۷١۵‏ 


اود غیر فلزونو اکسایدونه مالیکولي مرکبونه دي او کله چې په اوبو کې حل شي تیزابونه لاس 
ته راځی. لکه 
د( )11 -- )رلا ۳ (٨‏ ) 


د ځینو عناصرو( لکه( 78 ,. ل۸) ) اکسایدونه امفوتیر خواص لري. 


زوکمصمصعر قسسمنه حصسصسسه )- 0 نه ۵ 07:8 ن0( اکسیدایز کونکی تیزاب ): هغه کیمیاوي 
ماده چې هم د اکسیدایز کونکې مادې اوهم دتیزاب په توګه عمل کي لکه نایترک اسید چې 
دفلزي مس سره د اکسید ایز کونکې مادې په توګه عمل کوي 


)21۷ ٢د‏ ()يلا ٢‏ ()ڼن) مب ڼ) خد و() 211۷٧‏ 


( رلا در (ږ()٧١‏ )ن) چو ()ڼ) ۳ 211110 
65 (اکزايمونه ): هغه مرکبونه دي . چې د (011- ٥-۷‏ « ) ګروپ لري. لکه ډای متايل 


3) - لن - نل -تلا) 


ا | 
8 18018 


عحصت اجط اع صنل 


0:٥ ٥(‏ )0:6 (اکسو ):داکلمه په یو مرکب کې د اکسیجن د موجودیت معنی لري. 
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(٥که‏ م1 (0٨6 ۵6٠ 0-) 01٥٥‏ اکسر اسید ) : هغه تيزاب دی چې تیزابي هایدروجن یی د 
اکسيجن سره اړیکه لري . لکه( ,11:50, :110 ,8600 او نور . دې تیزابونو جوړښتي 


فور مولونه لاندې وګورئ. 
0 0 0 
| | | 
٢١ -)( 10-5 -‏ - 10 1160-01-00 
١‏ | 
)ز81 0 
ق-ْ مو ضم‌حطملو څځ٠‏ نع نوف نص ۹ ن٠‏ هع نخهه‌لل ئی ظ 


(وکمی مق مق 267077 )- ۵60 ۵6٥٥۵٥٥66٨‏ , ۵۵6 000016 3-0:0( ۳ اکسربو تانک 
کاربندای اکساید او پروپانون لاس ته راځي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
0 


| 
00717-د0-0102-:1) 


۹ هعنم 02م 2ه 


(قتسسموعنه 0۶٨ر 6٥-)‏ ۱ نه (اکسونيم ایون ): د د ( 07 #ل) په څیرایون دی بو #) یو 
عضوي ګروپ یا هایدروجن کیدای شی. لکه( 117) چې د اوبو پر مالیکول د(" 13) دایون د 
نصبیدو په نتیجه کې جو ړد ږي. : 

(ى سه مسصه هه )-حدد 0:70٥‏ ( داکسو پروسه ): د لوړفشار اود تودوخې په لوړه درجه کې 
دکوبالت ( کتلست ) په موجودیت کې د الکان . کاربن مونو اکساید او هایدروجن ترمنځ 
کیمیاوي تعامل څخه د الدیهایدونو د استحصال صنعتی طریقه ده. 


( 0 )-(ر هم هنس )حمه‌عو ي0 ( اکسيجن ): بې رنګه » بې بویه غاز دی .وي نمبریی (8) » 
اتومی کتله یی( 15,999) . کثافت یی (0607.ع 1,429 ). د ویلې کیدو نقطه یی ( 218,46-) 
اود جوش نقطه‌یېی ١(‏ 183 )ده .د ځمکې پر مخ موادو کې یی وزني فیصدي( 42,26) 
او په اتوموسفیر کې یی حجمي فیصدي( 2876) ده. |اکسیجن د ژوند یو موجوداتو د تنفس لپاره 
حتمي او ضرور دی. .عادي اکسيجن دوه اتومه(:0) او اوزون درې اتومه( (ږ0 ) مالیکولونه لري 


381 


45656 کسیجنیت ):اکسیجن لرونکي عضوي مرکبونه( لکه ایتانول. اسیتون او 
ن ور ) د موټرد سون په موادو کې د اکسیجنیتونو په نوم یادیږي. 


ل6 ‌متصمومعه )حمننملومم0 ۵ي (ا کسي هیمو ګلوبين ): پرهیموګلو بین چې 
اکسيجن نصب شي اکسي هيم ګلوبین جوړيږي. د اکسي هیمو ګلو بین جوړښتي فورمولونه 
لاندې ورکړل شوي دي. 

اکسیجن د اکسي هیموګلوبين څخه به نسجونو کې جلا او مصرفيږي او هیموګلوبین بيرته په 
وینه کې آزاديږي. 


)ام ه:()4 ٢‏ ن۱ 
:102:311177٩1٧غ1غ0/:0‏ 01 هیموغلوبین 


9 11911310111! 


0:38 3)-00 020036 ( اوزونیشن ): :د ځمکې داتوموسفیر په ستراتوسفیر ( د ځمکې 
له مخ نه تر۵۰-۲۰ کیلومتره پورته ) کې د اولترا فيولت د وړانګو (240:10 » ۸ ) ن را 
لاندې (و )0‏ په اتومو بدليږي. دا اتومونه د اکسيجن د مالیکولونو سره یو ځای کيږي او 
اوزون (:0 ) جوړوي. داعمليه د اوزونیشن په نوم یادیږي. 

(ږ0) (صهو ده ) ح هع ې :110 ,07۶006 (اوزون ) :بې رنګه غا ز (0) دی .په سړواوبو او القلي کې 
حلیږي .د ویلي کيدو نقطه یی( 192,7- ) اود جوش نقطه یی )1193 ) ده.مایع اوزون پخه 
ابي رنګه دیامګنیت ماده ولې ( :0) پارامګنیت ماده ده .ادي اکسيجن د برقي چارج په 
چاپیریال کې په اوزون اوړي سا رنګه د ځمکې د اتوموسفیر د ستراتوسفیر په برخه کې د 
لوړې انرژۍ لرونکو اولترافیولت وړانګو تر اغیز لاندې عادي اکسیجن په اوزون اوړي او یوه 
اوزوني طبقه جوړوي. 


) -1016 07006 ( اوزون سوري ):156 0006 وګورئ. 


) - 7 1۵ 026006 ( اوزوني طبقه ) ): د ځمکې له مخ څخه ( (501- 15) پورته د هوا یوه طبقه ده 
چې د اوزون څخه جوړه ده اوداوزونوسفیر . ستراتوسفیر یا اوزوني طبقې په نوم یاديږي. د لمر 
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د رڼا څخه د اولترفیولت وړانګې د ستراتوسفیر په طبقه کې د اوزون د مالیکولو په واسطه 
جذبيږي. او په دې توګه د ځمکې پرمخ ژوندي موجودات د اولترافیولت د وړانګو د ضرر څخه 
ژغوري. د سترا توسفیر د طبقې پنډوالې د استوا د خط دپاسه لدی » نو ځکه د استوا خط ته 
نژدې ملکونو په خلکوکې د پوستکي د سرظطان دناروغي زیاتوالی په دغه منطقه کې د لمر په 
وړانګو کې د اولترا فیولت دوړانګو د شدت په زیاتوالي پورې مربوط ګني په ۰ کال کې پو 
هانو ومندله چې د ځمکې د قطبينو د پاسه د ستراتوسفیر دطبقې پنډوالی مخ په کمیدو دی او 
دغلته په ستراتوسفیرکې سوري منځ ته راځي چې د اوزوني سوریو په نامه یادیږي. همدا وجه 
ان قطبينو هوا ورځ په ورځ په ګرميدو اود کنګلونو غرونه په ویلي کيدو دي. د اوزوني 
ښوزيو د منځ ته راتګ علت یو لړ فوتو کیمیاوي تعاملونه ښودل شوي دي » په کومو کې چې د 
نایتروجن اکسایدونه ( دطيارو د لوګې څخه ) برخه اخلي .همد اډول(:۳ل)))) اونورهالونونه 
چې د فابريکو څخه هوا ته ازاديږي د اولترافیولت د وړانګو په واسطه چې تجزيه شي . نو دهغې 
څخه د کلورين اتومونه ازادیږي .کلورين د | نوي ازادشوي اتومونه خورا زیات فعال اود 
اوزون په تجزیه کې د کتلست په توګه عمل کوي. په دې ډول د فابریکو څخه هواته ازاد شوي 
هالونونه هم د اوزوني سوریو په جوړيدو کې برخه لري. 


-۹- 


)٥۵ (‏ - منسمھوممص)حر نل هل۳۵ (پلاديم ) سچيين ترم :8 777ر 50 
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یی(6 "1522 ) . د جوش نقطه یی( 6 "3140) ده .په عادي شرايطو کې د اکسيجن سره تعامل نه 
کوي . مګر د مالګې په تیزابو کې حلیږي .کسیدیشني درجې يی (۳2 ) او (۳4 ) دي .پلاديم په 
۸ ) کال کې( ٢‏ یا ) پيژندلی دی. 


(۶۵7٥, 1۵٣06000٥66 -) 1۵67۵ (‏ پالمیتیت . هکذادیکانوئیت . پالمیتات): د 
پالمتک اسید مالګه یا استردی. 


( (هکمصکىیى.1 مه مومصصکصحعکه6س) نه 10۵0660016 , ۳٥10106 3٠0‏ ( پالمتنک اسيد : 

هکذا دیکانوئک اسيد ): د غوړيو مشبوع تيزاب دی. دحيواناتو د وازدی اود نباتاتو دتیلو 

دګلای سیرایدونو په ترکیب کې شامل دی .ني کثافت يی (۸۵ . ٠۰‏ » دویلي کيدو نقطه 
یی() 63 ) اود جوش نقطه یی(" 0 ده. کیمیاوي فورمول یی لاندې 


1 )). ب(ملل)) حلل) 


دی. 
06 0000606( پانتو تینیک اسید ): #8) کامپلکس د ویتامینونو اود کوانزايم( 
َ: 
ماده ده 
0۳ 
01 1 و 
۱١ 21 3‏ نا 
/ ان 
60 73/110110116 


6 2300001060016 
(وسښهمعه کصهسهم ممصعت۵ 607۷ )رصم مه ووه ۱ھصهعطه ۳۵(د کاغذ کروماتوګرافی ) 


کروماتوګرافي وګورئ. 


( 13 )- ۳۵7۵( پارا ): دا کلمه د ځینو مرکبونو دنوم په سر کې راځي اود (-۳) په حرف ښودل 


84د 


)1,40 671 که د بنزین په کړۍ کې دوه تعویضي د ( 1.4) کاربنونو سره اړیکه ولري. لکه‎ -١ 
چی د ( 111606 - ۶) په نوم هم یادیږي.‎ )۳ 6 


ژ 


1 ,4 -01060071 0602606 , 1-6 


ولري. لکه د پارا هایدروجن مالیکول. 
(سصسَسښ هم۵٢‏ )-5 (٣37670‏ پارا افینونه ) :31:65 وګورئ. 


رصصععصمنهسډهښهمهص)عمارحطهل لم ه٣٧۳‏ ( پارافورم الډيهاید ):متانل وګورئ 

(لاسسه عھهمهګ ) (۳۵٩۵٣1۷۶‏ پارا هيلم ) ٥٥٥٥ 1٥17/04:‏ وګورئ. 

(۳7۵0707861٥ -) 1808 8670‏ پاراهیدروجن ): هایدروجن وګورئ. 

٨70‏ ,6ه 8۵ )-06 ۳71067( پارالد يهايد ) 14731 وګورئ 

(لسصتصصسف 0٥ -) 8۵0۵676 :٥6‏ نه ۳٥711٥1‏ (مرازي سپينونه ):الکتر ونونه چې سپینونه یی 
هم جهته اوموازي وي. 


 ) 1887773‏ 867400 3 ۳۵( پارامقناطيسیت ): مقناطيست یا مګنيتيز م 
وګورئ. 


835د 


(صه م 26م فشفمسهصصعصه حم رصکهن)-6 1260١80700‏ 26068516 3:017( نيمه قابل نفوذ 
پرده ) : هغه پرده چې کوچني مالیکولونه( لکه د محلل مالیکولونه -اوبه او نور) ترې تیریدای 
شي او لوی مالیکولونه( لکه د حل شوې مادې مالکولونه ) ترې نشي تیريدای . 


(عمصعصمھهد مخصمعتھسسمصھن )-6 ۶6۰۰0 ۵ه( جزئى فشار ):دغازونو په ګډوله کی د هر 
غاز فشارد دغه غاز جزئي فشار یاديږي ( د ډالتون قانون وګورئ ). 
(مت 1۵ )- (۳۵۰۰٥‏ پاسکال ):د(81 ) ) په سستم کې دفشار واحد دی. ‏ 11856۵1 


1116٧۱0 / 


(۳٥٣1 76‏ دپاول د ممنوعیت پرنسیپ ): په یوه اتوم کې دوه الکترونونه چې 
(سصصنهرد(6706- )عامعمه اه (١-010‏ د ۳ بلاک عناصر ):دوره یی جدول وګورئ. 


6 6( پیکوک معدنی مواد ):00701 وګورئ. 
(١1 0‏ د مروارید ایره ):پوتاسیم کابونیت وګورئ. 


(سکصستصصع: ٥6071170)‏ (پنسلین ): انتیبیوتیک ماده ده. د یوډول خریړیو ( ثمارق) څخه 
لاس ته راځي. د ډیرو ناروغیو د تداو ۍلپاره کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


٨ 0 
1 »سال‎ 6 
- 

سر 


-ت 
موو 


(تسسصسصهث8 )1601111 


٥6: :0:3:6-)‏ ( پنځه مالیکوله اوبه لرونکی ): کرستلي ماده ده چې په یو مول مرکب کې یی 


816د 


(٥۵ 6- 11687387‏ پنتان ): پنټان مستقیم ځنځیر لرونکي مشبوع هايدرو کاربن(11:2:)) 
دی.دپترولو څخه په لاس راځی. نسبی کثافت یی(0.63) . د ویلې کيدو درجه( )"129,7-) . د 
جوش درجه یی( 36,1 ) ده. 


)- ۵64 ۷۵16576 , ۵64 ۶0100016( پنټانوئک اسید . والیرک اسيد ): بې رنګه مايع 
کاربوکسایلک اسید 1:))11.:0601)) دی. نسبی کثافت یی(0.9 ). د ویلی کيدو درجه 
یی( 6 "34-) اود جوش نقطه یی( ٤‏ "186,05) ده. 


7 پنځه ولانسه ): ذره چې ولانس یی پنځه دی. 


( ده کصه8 )- (9:00:6٥‏ پنټوز ): مونوسکراید قندونه دي. کیمیاوي فورمول یی(:11::0)) 
دی. دیو ډول پنټوز جوړښتي فورمول لاندې دی. 


 - 
۳ اه ۱ سن‎ 
۳-" 
11-0-3 
181 0۲ ٢ 
0 ع6 0 ع6‎ 
لشنحصهه 1 منعط یی و0‎ 6٢ لح لی‎ 


زهمه ز٥۲‏ صصعصعهګ )- ۲۵476۵1 1ج , 7002ع (١٢٥٣1‏ پنټايل ګروپ -پنتيل ګروپ ): 
عضوي ګروپ -مللا را ).لا )راا بل ) ( 


٥00 -) 8677 (‏ ( پيپسين ): يو انزايم دی . چې د فقاريه حیواناتو په معده کې په پولی 
پېتایدونو د پروتین په ټوټه کیدو کې د کتلست رول لري. 
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(سعصسعموهه )--: 70006 ( پپتایدونه ) : عضوي مرکبونه دي . چې د امنینو اسیدونو د 
څومالیکولونو د ( :۷11-) او (00601- ) ګروپونو ترمنځ دکیمیاوي تعامل په نتیجه کې 
دپیپټايدي اړیکو دجوړيدو او د اوبو د مالیکول د ازادیدو په د اد له کې لاس ته راځی. 


1٨ 1 1 1٨ 
1 0 ١ ١ ١ 
د11‎ ١-٠-0011 -لل1٢د١٢-)لل دللم یا(‎ ٧ لل‎ -ن٥-٧٧‎ ٧٩1-01٩ (ادللم- لَاِ(ل)()ل)‎ 


قفوم سه 

(١66107466 - ) 60‏ پرکلوریت ‏ پرکلورات ): لوریت وګورئ. 

٥(‏ که ممىر1 مهس مهس )-0ن۵6 (١6760010176‏ پر کلورک اسيد ):۵4 (0160:6)۷11 وګورئ. 
ل نه منسصجملهنه ی٣(‏ پرداي سلفورک اسید ): ۵670 ۷٧(‏ )0:0:0108026 2ج وګورئ. 
(ح٥٨‏ تهصسرس) هع ١0/٥6‏ (ايدیال غاز ):ايډيال غاز وګورئ. 
(مه صی ۵م قسصصسقصصمرعھ )مه٥‏ له: (١0/٥٥٥‏ ید یال محلول ):د راولت قانون وګورئ. 
(وکمص م1 مهصمهھ )- 0 ن۵ ١٥70٥٥‏ (پرایودک ):ایودک( ۷١1‏ ) اسید وګورئ. 


(١67016 1 -) 8600010616 380 0(‏ دوره یی قانون ):داقانون لاندې بیانیږي. 

الف- د کیمیاوي عناصرو فزيکي | و کیمیاوي خواص د هغوئ د اتومي کتلې د زیاتیدو سره په 
دوراني توګه بدلون مومي. داقانون په ۸٨۱۸کال‏ روسي کیمیا پوه ( ډ .ملف ابیان کری 
وو .د چې د عناصرو بنستیزه ( اصلي ) ځانګړتیا یا د عناصرو ترمنغ بنسټيز توپیر اتومي کتله 
نه بلکې اتومي نمبردی .نو د مندلیف تعريف وروسته پوهانو داسې بیان کړ . 

ب- د عناصروفزيکي | و کیمیاوي خواص د هغوئ د اتومي نمبر د زیاتیدو سره په دوراني توګه 
بدلون مومي. 
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6 760 ( دوره یی جدول ): کیمیاوي عناصر د اتومي نمبرد زیاتیدو په اساس په یو 
جدول کې داسې ځای شوي دي . چې یو بل ته ورته عناصر يودبل لاندې ځای نیسي .۰ جدول د 
اوه افقي کتارونو ( دورو یا پیریودونو )| واته( په نویو جدولوکې ۱١‏ یا ۳٣‏ ععودی کنا رون( 
ګروپونو ) څخه جوړدی. د هر پیريود په پیل کې یو قوي فلزي عنصر ځای لري او د اتومي نمبر په 
زیاتیدوسره داسې عناصر یو په بل پسې ځای نيسي . چې فلزي خواص یی د مخکیني عنصر په 
پرتله لږٍ او غیر فلزي خواص یی د مخکیيني عنصر په پرتله زیات وي. هر پیريود په یو نجیبه غاز 
پای ته رسيږي .څرنګه . چې د خواصو تدريجي تغیر په هر پیریود کې په عین ترتیب ( پيریودک 
ډول ) تکراریږي . نو ځکه دغه جدول ته دوره یی جدول وایی. د اتومي نمبر د زیاتيدو سره د 
اتوم په هسته کې یو یو پروتون اوپه الکتروني پوښ کې يو یو الکترون زیاتیږي. داچې د اتومي 
نمبر په زیاتيدوسره نوبتي الکترون د الکتروني پوښ په کوم الکتروني اربیټال (. 5.٠.4‏ ) 
کې ځای ني نیسي نیسي » د دغې ځانګړتيا پر بنسټ کیمیاوي عناصر په لاندې بلاکونو ويشي. 

1 - د( )و( 1٨‏ ) ) اصلي نیم ګروپونو په عناصرو کې نوبټي الکترون( (ولانسي الکترون ) د 
بیروني الکتروني پوښ په (5« ) اربیټال کې ځای نیسي » نو د ( )1٨‏ او( )11٨۸‏ "و 
عناصر د ( ۹ بلاک د عناصرو په ډله کې راځي .دا چې ددې عناصرو ټول ولانسي الکترونونه په 
بیروني الکتروني پوښ( 08 . 087 ) کې ځاى ئي . نو ځکه ددغه نيم ګروپونو د عناصرو 
ولانسونه ثابت (1 , 2 ٤)‏ جدلن ون (۸(1 , 2ج)دي 

2- د ( ۷111 ,۷11۸ , ۷۱۸ ,۷۸ , 1۷۸, 111۵) نيم ګروپونو د عاصروپه اتومونو کې په 
هسته کې د پروتونو دزیاتيدو سره . نوبتي الکترون د بیروني الکتروني پوښ () په ( )٥۶‏ 
الکتروني اربیټال کې ځای نیسي »نو ددغه نیم ګروپونو عناصر د ( ) بلاګ د عناصرو په نوم 
یادیږي. 

3- د : د ( ۷٧ , ۷۱٧٩ , ۷۱۱ , ۷۱۱۱۵٩‏ , 1۷۹, 1111, 118 , 18) فرعي نیم ګروپونو د 
عناصرو د داتومونو په هسته کې د پروتون د زیاتیدو سره , نوبتي الکترون د ( 1-«) الکتروني 
پوښ په 1(0-) الکتروني اربیټال کې ځای نیسي ټوځکه ددغه نيم ګروپوتو عناضرد (8 ( 
بلاک د عناصرو په نوم یاديږي بدلافتا وشوا (58-87 ) د اتومونو په هستوکې د پرتونون د 
زیاتیدو سره نوبتي الکترون د ( 2-) الکتروني پوښ په(٩4‏ ) الکتروني اريیټال کې اود 
اکتانوئیدنو ( 108 -9) د اتومونو په هست وکې د پروتون د زنائیدرو- وزی الکتورنه (2-ھ) 
الکتروني پوښ په ( 5۶) الکتروني ارپبټال کې ځای نیسي . نو ځکه لانتانوئیدونه او 


9 د 


اکتانوئیدونه د () ( ) بلاک د عناصرو په نوم یادیږي څ74 دد77 177 
دص د دود 1 1 و لکه چې پاس وویل شول د (8 

۶) بلاکونوپه عناصرو کې د اتومي نمبر د زیاتیدو سره( د پیریود پیل څخه د 0:0 
27 . چې پروتونه په هسته کې اونوبتي الکترون په بيروني الکتروني پوښ کې اضافه کیږي . 
نو دلتهد هستې او بیروني الکتروني پوښ تر منځ د متقابل جذب قوه په تدریچ زیاتیږي . . چې په 
نتیجه کې د پیريود له پیل څخه د پیريود د پای په لور د عناصرو اتومي شعاع په پرلپسې ډول 
لږه اود عناصرو د ایونایزیشن انرژي په تدریج زیاتیږي. یعنې د پیریود له پیل څخه د پیريود 
دروک دون دوه دو د 
.او لکه چې پاس وویل شول هر پیریود په نجیبه غاز ختميږي. خود اچې د (۶) او (0) بلاکونو په 
عناصرو کې نوبتي الکترون ااد7 7007د ند 7070 -) 
او 1-21 ) الکتروني پوښونو کې ځای ني نیسی اود (5) او( )عناصرو په څیر دهستې او بیروني 
الکتروني پوښ تر منځٌ د طذارل اب ترو نه رانیوي .پس دلته د اتومي نمبر د زیاتیدو سره د 
عناصرو اتومي شعاع په پرلپسې ډول نه کمیږي او له دې کبله د یو پیريود په )٠(‏ او (؟ ) 
عناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدوسره 71 ډول د فلزي خواصو کمیدل اود غیر فلزي 
خواصو زیاتیدل نه لیدل کیږي بلکې د (0) او ( ) بلاکونو عناصر ټول فلزونه دي. د دوراني 
7777-77 717 7 ددد .پو 
د هستې او بیروني الکتروني پوښ تر منځ فاصله هم زیاتیږي اوپه تتیجه کې د هستې او بيروني 
الکتروني پوښ تر منځ د الکتروستاتيکي جذب قوه ضعيفه کیږي (دعناصرو د ايونایزيشن 
انرژي کميږي ). یعنې د بېرونی الکغزوني وی شکهالکون به اسان ۍ چا قیبې .پس په 
ګروپونو کې له پاس څخه د ولل عناصرو د ایونایزیشن انرژي په تر تیب سره کمیږي 
او فلزي خواص يی په ترتیب سره زیاتیږي او غیر فلزي خواص يی په ترتیب سره کمیږي. کوم 
عناصر . چې په ( )11۸(.)1٨‏ او 111٨(‏ ) نيم ګروپونو کې ځای لري اکسیدیشني درجې یی 
تل نو ال ,3ج ) دي اوهم د ( ٨۸-۷11٨‏ 1۷) نیم ګروپونو د عناصرو 

مثبتې اعظمي اکسیدیشني درجې د اړوند ګروپ د نمرې سره مساوي دي . د (0 ) او (1 ) 
نارود ورون الکنیولی یول دا 8 ) په اربیټال کې عمدتا دوه الکترونه ( ؟ه) ) اوپه یو کم 
شمیر عناصر وکې یوالکترون( 1 ) ځای لري .او دغه عناصر په کیمیاوي تعاملونو کې عمد تا 
همدا د بیروني الکتروني پوښ الکترونونه له لاسه ورکوي . نو ځکه د دغه عناصرو عادي 
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اکسیدیشني درجې عمدتا (72 ) یا (۳1 ) دي .ټول دغه عناصر فلزونه دي. ولې د (0 )٥‏ بلاک 
د 9 آ) بلاک عناصر د2(17-) ) اربیټالونو څخه هم الکترونونه له لاسه ورکوي 
.نو ځکه د )٠(‏ او (۲) بلاکونود عناصرو اکسیدیشني درجې ثابتې نه بلکې متحولې دي. او 
00707007 اړوند ګروپ د نمرې سره مساوي دي. د دوره یی جدول د 
-۷۱1۵٨ (‏ 1۷۸) )ئيم ګړوبوتو د عتاضرو منفى اکسيديشتۍ درچې اکثراد( 1- پر ) افادې 
څخه تعینیدای شي. دلته )۸ ) د اړوند عنصر د ګروپ نمبر ښېي .د بيلګې په توګه د کاربن() ( 
.نايتروجن (۷). اکسیجن(0) او کلورين(1)) منفي اکسیدیشني نمرې مساوي کيږي: 


4 ے 4-8 :)) 


ے 35-8 : 1 


1- حق -/( : () 


205 76 دایمی غاز ): هغه غاز ( لکه اکسیجن . نایتروجن )چی د تودو ځې په 


(مه همی 6 کله صوه یی هس)-1870061 ۱60030601 ( دایمي سختي ):داوبیو سختي وګورئ. 
٥030230366) 11:6 ۱8/9145 (‏ ( پر منکنټ - پر منګنات) ,منګنیت ۱1) وګورئ. 


(١6000010076) ۷۱( 6‏ پر مونو سلفورک(۷۱)اسید ): ۷٧(‏ )267010501200176 
06 وګورئ. 


(160107117 )- ۳60001( پرموتیټ ): د (261716) تجارتي نوم د پرموتیتونه مصنوعی 
الومو سلیکاتونه دي خواص يی زیولیت ته ډیر ورته دي. دایونیتونو خواص لري. د اوبو د 
سختۍ د لیرې کولو لپاره کارول کیږي 
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(مم سمه مج )-60061 (٥:‏ پر اکساید ): هغه مرکب دی چې د (0:7) ایون لري لکههایروجن 


ح ۵64 06م :ه6( پراکسو ډاي سلفورک اسید ) ۷٧( ۵6٠٤١‏ )67010501210176 


نوګورئ. 


0 ن۵ (٥67000001010006) ۷۱٧(‏ پراکسو مونو سلفورک(۷۱ )اسید ): پر 


اکسوسلفورک( ۷٧‏ )اسید وګورئ. 


٥٥5 06‏ ( پیستیسید ): هغه کيمياوي مواد دی چې د زراعتي ناروغیو پرضد کارول کیږي 
لکه: : 


0111111011 7/7 


0 ل١‏ 1 5 ودي اا 5 
11 
,99-۳ هم د ال 


ر 5 
)ع ٥٥٥‏ 
او و١٢‏ نا 7 
0 4- ېې 
٢ 7‏ ثٍ | ځ-٢ع‏ 
-و و ی-٨-٧ع‏ ته ٤‏ هت9 نع 
او تا 
داان زو زا 
2۳7 ما01 


(7 له ص)-حصنه ه6 ( ( پترولیم - نفت ): د ځمکې ( طبيعي ) تيل دي .یره برځه یی د 
هاید روکاربنونو څخه جوړه ده. سلفر |کسيجن اوسربيره پردې د نایتروجن مرکبونه هم ورسره 
دي .د پتروليم د جوړيدو په هکله يوه نطريه داسې ده چې ګويا ژوندي موجودات(حيوانات او 
نباتات ) چې مړه شوي دي بيا دځمکې لاندې په ځینو ځایو کې جمع شوي اود رسوبي طبقو تر 
فشا رلاندې د یو لړ کیمیاوي تغیراتو وروسته په پترولیم اوښتي دي .د پترولو په چینو کې د 
پترولو لاندې اوبه او پر سر یی طبيعي غاز وي . اومه پترول د يوزیات شمیر کیمیاوي موادو 
ګډوله ده . چې د هغی د دون نطر شه لاندې مواد لاس ته راځی . ( 060131ع1:۵ 
667 وګورئ. 
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1-دمتان. ايتان. پروپان او بوټان د غازونو ګډوله د سون دموادو په توګه اوهم د نورو 
کيمياوي موادو دجوړولو لپاره کارول کیږي. 


2 ګیسولين ): دا فرکشن د ()-۰) ) کارین لرونکو هاید روکاربونو ګډوله ده . چېی 
د تودوځې په ( 1807 - ()4 ) واټن کې تقطیريږي .ګسولين د موټرو د سون د موادو او هم د 
ځینو کیمياوي موادو د لاس ته راوړلو لپاره کارول کیږي. 

3 کيیروسین . دخاورې تیل ):دا موادد (071 08:3/57) په نوم هم یاديږي. ددې تيلو 
تودوځې په( 250- 160 ) واټن کې تقطیر کیږي. دا تیل د جټ طيارو د سون دموادو په توګه 


83٥5 01 -4‏ , نه 06:٥1‏ ( ډیزل تيل . غاز تيل 57 د(25 - 13) کاربن لرونکو 
ډیزلۍ انجنونو کي سوک 

5 د ډیزلو د د تقطیر څخه پاتې موادو څخه مايع تیل د خلایی تقطیر په واسطه جلاکيږي . دغه 
د 55007 7و و سر و په 
و 77000077 0 1 


٥-٨‏ نه 00:00:67 وګورئ. 


1 په یو محلول کې د هایدروجن دایونود غلظت | | منفي لوګارتم ته(211)وایی. 
1( )10 1اص 


په خالصو اوبو کی د هاید روجن د ایونو غلظت ډیر لر( .1/ 10001 ) دی پس د خالصو اوبو 
(11ګ) مساوي کيږي: 


107-7ع10- ے 11)ع10--1ام 
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یعنې د خنثی چاپیریال( 11-7« ). دتیزابي چاپیریال( 7» 1ام) اود قلوي چاپیریال( « 11 
ا)دی. 


(ه ته( )- (۳035٥‏ فاز ): دنا متجانسه سستم متجانسه برخه چې د سستم د نورو برخو څخه د 
فازونو ترمنځ د لید وړ پولو په واسطه جلاشوي وي د يو فاز په نوم یادیږي .بيلګې په توګه که 
په یو ګيلاس کې او به اود کنګل ټوټې وي نو دلته اوبه یوفاز د کنګل ټوټې بل فا زاوپر سریی د 
اوبو بړاس دريم فازدی. .خو په اوبو کې دمالګې محلول په پام کې نیسو. دلته د مالګې او اوبو 
ترمنځ د جدایی سرحد په سترګو نه لیدل کیږي . پس په اوبو کې د مالګې محلول یو فازه سستم 
دډئ. 


(هسحوم سر تلسصھ ده( )مه ع 4:۵ ۳13۰۰ ( فاز دیاګرام ): داسې ګراف دی . چې د ټاکلیو 
شرایطو ( لکه د تودوخې درجې او فشار ) لاندې دیو سستم د امه مايع اوغا زفازونو تر 
منځ! ړیکه ښېي ٢ ٢‏ ) )فازدیاګرام وګورئ. 


(که) هدصصمصه مس )- ۳16 ٥835٥‏ ( د فازونو قاعده ): په یو متعادل سستم کې د کمپوننتونو د 
شمیر() دفازونو دشمیر(0 ) » او دسستم پر تعادلي حالت د مؤثرو خارجي شرایطو دشمیر( 
8) ۹) اود سستم د ترمودیناميکي ازادی( ) ترمنځ لاندې | ړیکه موجوده ده. 


- و ج جح 1 


که دمؤثرو خارجي شرایطو څخه دوه ( ۶ او 1) په پام کې ونیسو . نو پورتنۍ افاده داسي شکل 
ه - 2 ج د-1 

پورتنۍ افاده د ګیپس د فازونو د قاعدې په نوم هم یاديږي.د ( ۳) عد د هغه فاکتورونو( 1 , 1 

اوغلظت) اعظمي شمیر ښېي کوم چې تر ټاکلي حده پورې یو د بل څخه مستقل تغیر کولای شي 

او په دې تغیراتو کې په سستم کې د فازونو شمیر یا نوعیت تغیر ونه کړي. 
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لسرم مع سم صھکه( )-0 00 هئ (١83۰6‏ فازي اوښتون ) : جامده ماده په مایع او هم مايع 
په غاز یا غاز په مايع یا مايع په جامد اوښتل. همدا ډول پارامګنت ماده په فیرومګنت اوښتل 
یا دیوې مادې یو کرستلي شکل په بل کرستلي شکل اوښتل دا ټول د فازي اوښتونو بيلګې دي. 
که د فازي اوښتون تودوخه ( 168٤‏ 18/67 وګورئ ) صفر نه وي . دې اوښتون ته لمړی ترتیب 
اوښتون او که د ناز ارښعرن لردرخه صقرری دي نازي ارښترن نه :ريم لرنیب نازې ارښترن 
وایی. 


(عمصسڼ )- ان ه عنله ص له .اه 6( فینرول . کاربولک اسید ): سپينه جامده . کرستلی ماده( 
85م ) ده. نسبی کثافت یی (1.1). د ویلی کیدودرجه یی ( ٤‏ 43) اود جوش درجه یی ( 
)ده د مصنوعي ژاولو . دواګانو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کارول کیږي. 


(سسنه7(دمسه ) )حمنه لدماطم له :ه۳8١(‏ فینرل فتالین ):د تیزاب- قلوي معرف( اندیکاتور ) 
دی. د (8- 11م ) څخه ښکته چاپیریال کې بې رنګه اود ( 9,6- 11ع) څخه پورته چاپیریال کې 


سوررنګ اخلي. دضعیف تيزاب او قوي قلوي په تتر کې کارول کیږي. 


۷ دو‎ ٠ 
: هم‎ 


)6٥۱ ٥٨٥ ٥۵55( )65۱1(‏ 
!11111 1 
(سصه ته -)٣‏ 60015( فینولونه ): عضوي مرکبونه دي. د( 01- ) ګروپ پکې د بنزین په کړۍ 
کې شامل کاربن سره اړیکه لري. دعادي الکولونوبرعکس فینولونه د اروماتیکي کړۍ د لرلو له 
کبله تیزابي مرکبونه دي ملا په خپله فینول په اوبو کې په لاندې ډول الکترولیتي انفکاک 
کوي. 


٢٢‏ ې ( للم ) چے آا(ټلام) 
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کص ې :1۱۱6007 ( فن اوکسي کنډونه ): ترمو پلاستیک مواد دي . چې د فینولو د تراکم (یا 
کاندنسیشني تعامل ) څخه لاس ته راځي . او عمدتا د پلاستيکي کڅوړو د جوړولو لپا ره 
کارول کیږي. 


(٣11006 -)( 80 ۵5۵877"‏ فینايل الاناین -فينیل اله نين ):اميو اسید وګورۍ. 


(صسصصعه) 907260٥‏ ۵ه منصمه , عصنلنمه , عمنصهارمه (۳٣٣‏ فنايل امین. امینو بنزین » انلین ): 
ټینګه بې رنګه مايع ) 11 لم ) ده نسبي کثافت یی (1.0217 ) دویلي کیدو نقطه یی (- 
)اود جوش نقطه یی (1'6 4 ) ده . په اوبوکې لږه حل .خو په ايترو او الکولو کې ښه 
حليږي . فینایل امین یوه ضعيفه قلوي ده . دغه ماده د فینایل اممونیم یا انلینیم ایون ( 
٥57‏ ) جوړوي . کوم چې یو قوي تیزاب دی. انلین په صنعت کې د نتروبنزول د احيا څخه 
په لاندې ډول لاس ته راوړي. : 


6 -. ر ٧٢٢‏ تلام )4 هی )411 وول وه ر() للم )4 


۳60 فینايل اممونيم ایون ):فینایل امین وګورئ. 


٢٨-7‏ )-6 0716003031010 ۱م-١(‏ نا فنانا انتان اماند- نا فُ 
١٩--97‏ نار سابل اتان ام د ر ویم 
ایتان امید ):606106 ۵ وګورئ. 


(صصسه صصصصکسصه ڼ() )- 01206 (١2:716064:‏ فینایلین ډا ي امین - فیثیلین دي امین ): 
6لنففل وګورئ. 


(صه حکدصسه ( )- ۶۶60٥6٥‏ , 0:7160066 ( ثینایل | . ستا ١‏ ): ما 
يتین یرین ‏ يتين ):مايع 
هايدرو کاربن ( 112)-11)ملم)) دی . نسبي کثافت یی ( 0,9) د٢٢٢0‏ درجه یی (- 


۳., د جوش درجه یی( 145 ) ده. داماده د پولی ستیارين د جوړولو لپاره کارول کیږي. 
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(67۵/ز2٢‏ کسه ( ) - ده تع 7 ۶6 ( فینایل ګروپ - فینیل ګروپ ): د بنزین د مالیکول 
څخه چې یو هایدروجن لیرې شي د فینایل ګروپ(-:11ء)) لاس ته راځي. 


نلسکوصصبصس کسمه) )- :710747477 ه۳26( فینايل هایدرازین- فینيل هدرازین ): درنه » بی 
رنګه زهري اوقوي احياګره ماده ( ٥٨۶١‏ وتلو) ده. په ازاد هوا کې یی رنګ نصواري ګرځی. 
دجوش نقطه یی ( 2406 ) ده دا ماده د الډيهاید او کیتون د پېژندئې لپاره کارول کیږي . د 
الډيهاید او کیتون سره یی د کاندنسیشني تعامل په تتیجه کې فینایل هایدرازون لاس ته راځي 


لام دد نلا ) ٢‏ 

١ ١‏ ر- ١‏ سه . اا 

--١ -٢‏ ٨-ل)‏ -- ۷ س- ٢‏ ېج ()-ل) 

١ ١‏ هور اا 

دد او دد 
۱۱١ ۱۱١ 16007112706‏ م6 


656" فینايل هایدرازون): 073720065/ نا وګورئ. 


نتم صھکهمط حسم هڼ )حلمنهعله2 اتم , 6024401 ا 67 ( فینايل متانول . بنزایل الکول - 
فینیل متانول ): اروماتیک الکول( 011-:011-: 1ه )) دی. په عادي شرایطو کې مايع او 
نسبی کثافت یی( 1.04) . د ویلی کیدو نقطه یی( 15,3-) اود جوش نقطه یی( 6 205,4) ده. 


(صصمه صصعهط تصصصه ) )-306: (٣71 0٥071‏ فینايل متايل امین -فینیل متیل امین ) 
:76 وګورئ. 


١6771 16709‏ تصسص ڼ ٥006-)‏ ۵6م ٥٥٥‏ , ه91٥1‏ 06071 ۶2671 ( فینایل متایل کیتون 

استو فینون - فینیل متيل کیتون ): بې رنګه کرستلي کیتون ( ۰-00٨-11:‏ 1له)) دی. د 
ترخه بادام بوی لري. د تودوخې په 20 ) کې ویلي کيږي. دعطرو په جوړولو کې او هم د 
عضوي محلل په توګه کارول کیږي. 


39 
007170001٥ 6‏ 3-2( ۳ فینايل پروپینوئک اسید ): ۵610 60031016 وګورئ. 


77 086 د٥8۱‏ نَع نام ( د فلوګستون نظريه ): دسوځيدو ډيره پخوا نۍ نظريه ده . ددې نظریی په 
اساس په ټولو لمبه کیدونکو ( ټول د سوځیدو وړ ) موادو کې د فلوګستون په نوم ماده وجود 
لري . کومه چې د سوځيدو وروسته له سوځیدونکي مادی څخه ځا رجیږي. 


(فسصسسمصه))-7 0640 00004 (فونو کيما ): دلو ړې فریکونسۍ ( 17 201) اواز په 
واسطه د ځانګړي کيمياوي تعاملونو تنبه یا تسریع کول د فونو کيمیا په نوم یادیږي. 


(سه‌ی هڼ )- ۵:8٥٥‏ ( فر سجین ):0010106 ٥071‏ نه وګورۍ. 
( ۵97( ه()-06٥‏ مه٧(‏ فو سفامايد . فوسفامید ):د حشرو ضد کيمياوي ماده ده. 
جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 

0 0 


| | 
3 ---11300(2)) ) 
( حتهحدجټق هم ټ) ۵٥‏ نصعحطم ده طط 


(لسعك( 0 ) )- (١05003664٥‏ فاسفیتونه - فوسفاتونه ):د فاسفورک( ۷ ) اسید (ږ,11:70) 
مالګه د ه. 


(مسه هه )- 3006 :۳2 (فاسفاتاید - فا سفاتید ):( 0500100 وګورئ. 


(70س( هه () )- ۳:10( فاسفايد -فاسفيد ):ديو فلز سره د فاسفورس بینار مرکب د 


(سس( هه( )- ۳05006 (فاسفاین - فوسفین ) بې رنګه قوي زهري غاز دی. په اوبو کې لږٍ 
حلیږي. دویلی کيدو نقطه یی( "133-) اود جوش نقطه یی() 7 . 87-) ده. 


(هکه سمىی مهک سګمصه وم )هه( )نه کدمعممصم د همه مز1 , 0 نهه عنصنص مد هصح ( 
فاسفینیک اسيد . هايپو فا سفوروس اسيد ): سپينه کرستلي جامده ماده ( ر0٣11:1)‏ ده. .بي 
کثافت یی( 1,493) دویلي کیدو نقطه یی( "26,5) ده اود( 130/6) پورته تجزیه کیږي. 
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(تسنڼ هه )ےاننام نم (فاسفایټ -فاسفيټ ):310 000:000016 وګورۍ 


6 2 0:100:6466م ( فاسفوډاي استر بانډ ): کو ولانسی اړیکه ده چې د اکسيجن د پله له 
لاري د قند او فاسفیت ګروپونه( د نکلوئک اسيد د مالیکول د قند -فاسفیت په ملاتیرکې ) 
يود بل سره نښلوي. 10۸ وګورئ. 


32766 , 3610 0500217566« ( فاسفو ګلای سیرک اسید . ۳-فاسف وګلای 
سیریت ): 00500316 -3 217667066 وګورئ. 


(ممېسسسمه نه )هل ندمم ته , ك نم 00:01 (فاسفر لیپيد . فاسفاتايد . فاسفاتيد ) 
: یو ګروپ ليپيدونه دي . چې هم د فاسفیت او هم د غوړيو د تیزابو یو یا څوګروپونه لري. مثلا 
فاسفو ګلای سیریدونه( ګلای سیرو فاسفولیپيدونه ) . چې د ګلای سیرول څخه لاسته راځي . 
دلته د ګلای سیرين د مالیکول له درې هایدر وکسیل ګروپونو څخه دوه یی د غوړيو د تیزابو 
سره استر جوړوي اود هایدروکسیل دریم ګروپ د فاسفیت د ګروپ سره ( کوم چې دیو بل 
عضوي ګروپ سره هم وصل دی) کيمیاوي اړیکه جوړوي . چې په لاندې ډول ښودل کیږي. 


)۵٧۷ 06 
۱م----م‎ 


| 
6-01 


: 9 0 
وا رود ۱ ! 
)نس وان سس )6 
87 و 2 6 ۷ 
ږا 
۱06 0 02 00501316 ٥٥٥او‏ 
.همر 


(کهصه )هه ) (٢:00:46)‏ فاسفونیټ -فاسفونات ):600 005000016 وګورئ 
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ه00٨‏ - ٥0‏ له کهوهعممم1مصم 6ه .4 نعه کمه که نم که نم , ٥نهمه‏ منممطم؛: مطد 

(16107٥ (‏ فاسفونک اسيد . فاسفوروس اسيد . ارتو فاسفوروس اسيد ) :بې رنګه پیکه 
ژيړه په خپله ویلي کیدونکې جامده ماده(:17:۳0) ده نسبي کثافت یی( ,1 )د ویلي کيدو 
نقطه یی( 73,66 ) ده. په( 20076 ) کې تجزيه کیږي .په اوبو کې ښه او په الکولو کې لږه حل 

0 کیدونکې ماده ده. 


م۱ 76 (فاسفونیيم ایون ): ,۳11 ) او مشتقات یی( 1:١11‏ , :۳11 1) د 


67 ا(فاسفور ) :داسې مواد دي چې لیومینیسنس او هم فاسفوریسنس منځ ته را وړي. 
فاسفور چې د ) 10-60 )وکډ پورې جذب کړې انرژي بيرته ازادوي د (110:075هنه۶) 
په نوم هم یادیږي. 


(وفسصهسه )0 )606 :0500076م( فاسفوریسنس ) 100010656606٠:‏ وګورئ. 


(دمه سمىی مهوم )هه ) مددمه )- نه هنک مم دمص 0ه , | ن۵ (۷)ع نه حم :هصح ( 
فاسفورک(۷ )اسید . ارتو فاسفورک اسید ): سپينه کرستلي (رمبک ) جامده ماده(,11:20) 
ده. نسبې کثافت یی( 1,834) . دویلي کيدودرجه یی( 42,356) ده. په( 213"6) کې اوبه له 
لاسه ورکوي اوپه پیروفاسفورک اسید اوړي. : 


2007 د 
()رل و () ږل -- ږ(0١,211‏ 


ارتو فاسفورک اسيد په اوبو کې ښه اوپه ایتانول کې هم حليږي فاسفورک ( ۷) اسيد جامده 
الف- دوت پروسه: په دې طريقه کې لمړی فاسفیتي تیږې0٥)‏ د۵ په سلفورک اسید کې حل 
کوي 
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دومره خالص نه‌وي 
ږړ0 2117١‏ 4 ب0 )3 ف- بل صمللتکۍ د(ړ()٥)به)‏ 


ب- حرارتي متود : ویلي شوی فاسفورس هوا ته شیندي اواور وراچوي . بيا لاس ته راغلی 
راوړي. دفاسفورک اسيد سستماتیک نوم ټترا اکسو فاسفورک اسید او جوړښتي فورمول یی 
لاندې دی. دا تیزاب په لابراتوار کې د فاسفورس پنټا اکساید او اوبو دتعامل څخه لاس ته 


راوړي. 
ساړه 
( )211 - 00 ج و(حظ) 
متافاسفورک اسيد 
جوش 
( 1:80 با ()1د و(88) 


فاسفورک(۷ )اسيد 
6 (۷) نه طحم ده طج 1١813071‏ 


له دوه مالیکوله فاسفورک(۷ ) اسید څخه چې يو مالیکول اوبه ووځي پیرو فاسفورک اسيد 


1-7 جي ()1|ا - ډ()211:)۴ 
پیرو فاسفورک اسيد 
1 1 
0 0 8160 0 
| | | | 
٢ - ٥ - 5‏ - 9 - )1 سن ()ے 0ن()1 تت 0-(-ن)1 
١ ١ ١‏ 
80 0 1 0181 
پیروفاسفورک اسيد ارتوفاسفورک اسيد متافاسفورک اسيد 


8 )نه دم ده طدصنّ هه هدام 11 
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(۳٣5007 ٥-2 ) ) 6 07 (-) ٢ (‏ فاسفورس- فاسفور): یو غير فلزي عنصر دی. اتومي 

یی(۱۵). اتومي کتله یی (9738 ,30) ده. فاسفورس څو الوتروپي بڼې(لکه سپین او سور 
فاسفورس ) لري . سپين فا سفورس ډیرکیمیاوي فعال عنصر دی . په هوا کې اور اخلي .نو ځکه 
په بوتلونو کې داوبو لاندې ساتل کیږي .سپين فا سفورس په تورتم کې رڼا کوي او قوي زهري 
مادهده. د اکسیجن . هالوجنونو ء سلفر او فلزونو سره مستقیما تعامل کوي.فاسفورس په 
مرکباتو ( 13:7 , ,):1 .)کې (3- -).(3 )او (5)کسید سشني درجې لري| و د کلسیم 
فاسفیيت داحیا څخه په لاندې ډول لاس ته راځي. 


)5 ې 28 او()زمه )3 ٢5٣د‏ ه351 د «(و()ظ)نه) 


فاسفورس د اورلګیت او جنګي مهماتو . فاسفیتي سرو اود حشراتو ضد دواګانو په جوړولو 
کې په کایږي. 

( (111)ه مهه ) تمه )6) -۵ 4نصهء۵ ( 111) 7058 80:00 ( فاسفورس ۱١١(‏ ) بروماید ): 
بې رنګه بړاس کیدونکې ماع :۳87 ) ده. نسبي کثافت یی(2,55 ) . د ویلي نقطه یی( "40-) 
اود جوش نقطه یی( "173) ده. د برومين د بړاس او فاسفورس د مستفيم تعامل څخه لاس ته 
راځي . او په عضوي مرکبونو کې د پرومين د نصبولو لپاره کارول کیږي. 

9٨00٥ )۷ ( (‏ ١ه‏ ن6,)- 1700106 (۷ (١035000704)‏ فاسفورس( ۷ ) بروماید ):زیړه 
تصعید کیدونکې جامده ماده(::۳18 ) ده د ( "100 ) څخه په ټیټيه درجه کې تجزيه کیږي. 


( (111) هم مه ه) و مجمم٢وعر‏ )- مفضملطله (111 )که ه هم۳5( فا سف ورس تري کلورايد ): 


لوګی ورکونکې بې رنګه مايع ۳۳) ده. د ویلي کیدو نقطه یی( "112-) اود جوش نقطه یی( 
,)ده 


( (٧۷)هم‏ ۷ مج کسممن٢ع‏ )کحعفتهلطه (۷ ) عم صج ه ۵م( ( فاسفورس پنټا کلو راید ): سپينه 
ژيړېځنه جامده ماده(:ل)۳) ده په هواکې لوګی کوي .سي کثافت یی ( 5 دی. د تودوځې 

په( 160-1626 ) کې تصعيد کیږي . پرعضوي مرکب د کلورين د نصبولو لپاره کارول کیږي. 
0 1 علطصع ېه مهه صم 5ه ١م‏ , 0٥‏ ن0 070٥‏ للی(111 )1ه 00:00 ( 


فاسفورس تري کلوراید اکساید . فاسفورس اکسي کلوراید . فاسفورایل کلوراید ): بې رنګه 
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لوګی ورکونکې مايع(:0)1٥)‏ ده. د ویلي کیدو نقطه یی(2 ) اود جوش نقطه یی( 105,3) 


ده 


00٥) 111((‏ ) حصىه)06ن:1 کهمهع هم صم ٥هن‏ , 0006 (0071)111ن7805 ( فاسفورس( 
1)کساید . فاسفورس تراي اکساید ): سپينه جامده ماده (,۳,0) ده. نسبی کثافت یی 
(3 2,1) . د ویلي کیدو نقطه یی( ٤‏ 23,8) اود جوش نقطه يی( 6 173,8) ده. په بنزین . ایتر او 
کلوروفورم کې حلیږي. د سړو اوبو سره تعامل کوي او فاسفونک اسید ( )11:٣0‏ جوړوي. د 
ګرمو اوبو سره فاسفین(:۳11) او فاسفورک(۷) اسید جوړوي. فاسفورس تري اکسايد متناظر( 
سمتریک ) ټټرا هدرال کرستلي جوړښت لري . چې په هغې کې د فاسفورس هراتوم د فاسفورس 
د دریو نورو اتومو سره د اکسیجني پله له لارې وصل دي .جوړښتي فورمول یی په لاندې ډول 
ښودل کیدای شي. 


٥1050006 6‏ , 60۱0:06م 007031 1050ن ,. 0:006 (۷ )۱1105001705 ( 
فاسفورس( ۷ ) اکساید .فا سفورس پننڼا اکسايد . فاسفورک انهايدرايد ):سپین اوبه 
جذبونکي پوډر(؛ ۳:0) دي. کیمیاوي فورمول یی په(:۳:0 ) شکل هم لیکي. نسبي کثافت یی 
(2,39) . د ویلی کيدو نقطه یی لاد دې ف شارت ر (580"6) اود تودوځې په(300"6) کې 


6 201000705( فاسفورس اکسی کلورايد ): 01706 لصا (04)111 10007 
6 وګورئ. 


000٥) ۷٧ ( (‏ ؟) حصصه 6 )- 0106 0۵070 60م ۳80500705( فاسفورس پنټابروماید ) 
:6 (۷ )00:05 وګورئ. 
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( ( ۷ )0 ) مسج هن )نه لصطعهھام‌م ٥‏ :مه۳( فا سف ورس پنټاکلوراید ) 
6 (۷ )005000705 وګورئ. 


00٥4) 111 ( (‏ ) د٤صسسه‏ )م6 )-06 7:07 0075 ۳5( فا سفورس تراي برومايد ): 
6 2805000708 ) وګورئ. 


0٥) 111 ( (‏ هه ) کسجمصى ) فضملطصعنة که ن :۳88( فاسفورس تراي کلوراید ) 
6 00050071 وګورئ. 


6 ۳05003( فا سف ورس تراي اکساید ):18701006 08000708 وګورئ. 
6 ۳05000771( فاسفورایل کلوراید ): 010606 00101706 0050007051 وګورئ. 


(مسمسفوم ٥م‏ مصصصسسهه ) )- ٧۳۵٥٥‏ ل0۳06 2010 ( فروتو مياو ي تعامل ) 
کیمیاوي تعامل . . چې د رڼا یاد اولترا فیولت وړانګو تر اغیز لاندې صورت مومي 0 
نباتاتو کې د فوکرستر عملنه اود عکاسۍ پر فلم د سلور بروماید تجزیه کیدل اود رڼا په 
مرسته د کلورین او هایدروجن څخه د هایدروجن کلوراید جوړيدل. 


(0 ه7 ( )- 06٠07‏ ۳0( فوتو کيمیا ):دکيمیا هغه څانګه ده . چې فوتو کیمیاوي 


6 ‫۷‫"س06066000»۷(ر ( فوتوکرومیزم ) ): په ځینو موادو کې د رڼا تر اغیز لاندې درنګ بدليدل د 


000 .فوتوکروميکي مواد په‌هغه عینکو کې کارول کيږي . .چې د تیزلمر 


(0000000۷٥ ٢‏ فوتو کاند کتیف افکت 00010٥166007169 6/6٢:)‏ وګورئ. 


(عه ( د اص ههومګهود ٥ه‏ ) )حا ه7 1ه 179 ۳01٥‏ ( فوتو الکترک افکت ): د الکترو 
نوم یادیږي. د جلا شویو الکترونو شمیر ( دفوتو الکترونو شمیر ) د وړانګو په شدت پورې اړه 
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لري. اود جلاشویو الکترونو کنتیکي انرژي د دغه الکترو مقناطیسي وړانګو په فریکونسۍ 
پورې اړه لري. کله . چې د الکترومقناطیسي وړانګو د یوفوتون انرژي (۷۰ )-( ادپلانک ثابت 
او د وړانګو اصغري فریکونسي ده ) . د هغه کار( ه) سره مساوي شي . کوم چې د جامد شي 
څخه د الکترون د جلا کولو لپاره ضروري ( :1 1- ٠‏ ) دی . نو دغه فوتون کولای شي چې د 
اتوم څخه الکترون جلاکړي . دالکترون د جلا کیدو تر څنګ نورې پیښې ( پدیدې ) لکه فوتو 
کاندکتیف افکت او فوتو ولټائیک افکت هم د فوتو الکتریک افکت سره تړاو لري. کله چې 
الکترومقناطیسي وړانګې پر یو نیمه هادي شي لګيږي . نو د نیمه هادي شي برقي هدایت 
زیاتیږي . چې ددې پیښې پر بنسټ فوتو کاندکتیف حجرې ( بطرۍ ) جوړوي . په فوتو 
کاندکتیف افکت کې د رڼا حساس مواد ( ( لکه کدميم سلفاید ) ) کاروي . دغسې حجرې د رڼا 
احساسونکو الاتو( رڼا یی سوچونو ) په توګه د ښارونو په کوڅو کې په اتومات ډول دبرقي 
ګروپونو د بلیدو او مړکيدو لپاره کاروي . په فوتو ولټائیک افکت کې کله . چې د رڼا وړانګې د 
مختلفو موادو څخه جوړشویو طبقو باندې لګيږي . نو ددغه طبقو تر منځ د برقي پوتانسیل 
توپیر ٥(‏ ) منځ ته راځي. ددې پېښې پر اساس فوتو ولټائیک حجرې ( چې اکثره یی د ٠-0‏ 
جنکشنونه لري ) ) جوړشوې دي .کله چې د ئی جکلورغګفرروطاماي کو .و په 
جنکشن کې برقي ساحه منځ ته راځي اود هغې تر اغیز لاندې ( د بطرۍ د موجودیت پرته ) په 
بیروني دوره کې د برق جریان را منځ ته کیږي. 


(صه می هده ه ) )- (۳0٥1 0٥‏ فر تر الکترون ): هغه الکترون . چې پر يوه ماده باندې د 
رڼا د لګيدو په اثر (د فوتو افکت یا فوتو ایونایزیشن له کبله) د مادې څخه جلا کيږي د فوتو 
الکترون په نوم یادیږي. 


(وصسسهمی ه مصسسه مصصعى سه مصه ده ) )- رم 0ج :ه 60:01 ٥6م‏ : ۳00101680 ( فوتو 
الکترون سپکترومکروسکوپي ): دیو شي د مخ( سطح ) دترکیب د څیړلو یو متود دی . چې 
دهغه شي دمخ د اتومونو په ایونایایزیشن پورې اړه لري. دشي دمخ اتومونه د (# ) یا 
اولترافیولت وړانګو په واسطه ایونایز کیږي او جلاشوی الکترونونه د مخصوصې الې په 
واسطه داسې فوکس کيږي . چې دهغه شي د مخ د جوړښت تصویر ورکوي. 


05 


(فمسصممه هو صګصعوعص مصه‌مګنه سد هه ) )م0 :260 (۳8000٥16٥60‏ فو تو الکترون 


سپکتروسکوپي ): د مالیکولونو د ایونایزیشن پوتانسیل د معلومولو یومتود دی. 


1690 ازفوتو ایمیشن ) : دالکترو مقناطیسی وړانګو په واسطه دیوشی څخه د 
الکترونو جلاکول د فوتو ایمیشن په نوم یاديږي. فوتو الکترک افکت او فوتو ایونایزیشن هم 
وګورئ. 


(0 00:3 7ه ) (١00010017٥000)‏ فوتو ایونایزیشن ):دالکترو مقناطیسي وړانګو په 
واسطه دیوې مادې ایونایز کیدل د فوتو ایونایزیشن په نوم یادیږي. 


(کسَهص )0:۳ 70:0( )-6 80001000646606 (فوتو لومینیسنس ): لومینیسنس 


وګورئ. 


(کسرهه ) )- (۶80117٥‏ فو تو لایزس ): هغه کيمیاوي تعامل دی . چې د رڼا اوياد 
اولترافیولت وړانګو تر اغیزلاندې صورت مومي لکه د اوبو فوتو لایزس: 


07 
ي0 :اې 26ې 217 بب را 


داوبو فوتو لایزس د فوتو سنتیز په جریان کې صورت مومي. دلته د لمر انرژي د کلوروفيل په 
واسطه جذب او دغه انرژي د اوبو په مالیکول کې د اتومو ترمنځ د کیمیاوي اړیکې د ماتيدو 
سبب ګرځي .او په پایله کې دهایدروجن ایونونه . ازاد الکترونونه اود اکسيجن غاز منځ ته 
راځي .په ډیرو فوتولایزس تعاملونو کې ازاد رادیکالونه ونډه لري. 

))٥701/67 01 11131١6638 (‏ - ۱0010106677 ( دشغلې فوتومتري ) د سپکتر ي شننې ( 
سپکتري تحليل ) خورا حساس . دقيق . او ژراجراکیدونکی متود دی . 71770 » 
القلي ځمکني فلزونو اود نورو عناصرو د پیژندنې لپاره کارول کیږي .لته د موادو اتومي اوهم 
مالیکولي سپکترونه تر څیړنې لاندې نیول کیږي .په دې متود مالګې . محلولونه . ګډولې . 
منرالونه او بیولوژيکي نمونې څیړل کیږي. 
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7 () )- 80000 ( فوتون ): د الکترو مقناطیسي تشعشع واحد ( کوانتم ) دی . دفوتون 
انرژي( 1 ) ده .لته( #) دپلانک ثابت او( ٧‏ 70-7070 ) 
ده. د فوتون دسکون د حالت کتله صفر ده 707س00ن0س9270 يه 
اود (۷) او( ) وړانګې د فوتونود ټولګیوبهيرونه دي. 


200864370٥6 66‏ ( رڼا حساسه ماده )هره کيمیاوي ماده . چې د الکترومقناطیسي 
وړانګو تر اغیز لاندې دفوتو کاندکتیف افکت .وتو الکتریک افکت با فوفوتو ولتاتیک 
افکت پکې رامنځ ته شي د رڼا حساسې مادې په نوم یاديږي. 


(ته تصه 070( )-5 ٥8005700064:‏ ( فوتو سنتیز ) :هغه کيمیاوي جریانونه . چې دشنو نباتاتو 
په پاڼو کې د لمر د رڼا په موجودیت کې صورت مومي اود هغې په نتیجه کې د کاربنډای اکساید 
او اوبو څخه عضوي مرکبونه ( ګلوکوز اونور ) ) جوړيږي د فوتو سئتیز په نوم یادیږي .وتو 
سنتیز د جریان اخري نتيجه لاندې ښودل شوې ده. 

ږر0 ل4 ()رلا 4 | ( .1 چب )راا 2 4 (٨‏ ) 


(۳٣٧1۵216 -)) 7۵‏ فتلازول ): سلفانیل امید مواد (دارو )دي . چې د د یزانتري د 
تداوۍ لپاره کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


ځ) - پ پړ | 


827۴ -۷سو 8ه" 


111313716 ) (737133601 ( 
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(ه7ه2 1۰ ۵٥٥ -) (58٥‏ 11( فتالک اسيد ): ډي کاربوکسایلک اسيد او ې 
رنګه کرستلي ماده (11,))00171م) ) ده .سي کثافت یی ( 1.6) . د ویلي کیدو درجه یی ( 
۳ اود (200"6 ) څخه پورته اوبه له لا سه ورکوي او په فتالک انهايراید اوړي . 
سستماتیک نوم یی 0700171٥ ۵٥٠ ٥(‏ 0607606-1,2-01) دی . فتالک اسيد د نفتالين د 
اکسیدیشن څخه لاس ته راځي. د فتالک اسید څخه رنګونه او فینول فتالین جوړوي. 


0 
٨‏ ځان نت 
-: 110- 
0 ك9ا٢أ‏ تبپې٨٢پئ9پېېسال‏ 
ل۳ 
1 1ال لت 
27026 1۱:11:11 


م۱1/٥‎ 06 


عسګکمسوۍ قظمص سه کټ تصوصصحصصصمصه ) 4٨0٥‏ رطمه ۶01 (فتالک انهایدراید ):فتالک 


اسید وګورئ. 
(ظنسسکممصوی قظمصعنهد) مس د وصحصصمن ها :۳1( فتالک استر ) : دفتالکگ اسيد 


کلک اښزل ولک( گوجهراوهسورنه ی | دابز لن 
ته راځی. 

(فسصس مه همون )حرعفنصصعط (١٥‏ فزيکی کيمیا ): دکيمیا یوه څانګه ده . چې 
دفزیک د قوانینو په مرسته د کیمیاوي پديدو( لکه کیمیاوي تعاملونو ) قانونمندي بيانوي . 
د کيمیاوي موادو د جوړښت سره ددغه موادو د فزیکي خواصواړيکي. , همدا رنګه د کیمیاوي 
تعاملونوسره مل فزیکي پدیدې په فزيکي کیمیا کې څیړل کیږي . کیمیاوي ترمو دینامک . 
کیمیاوي کنتک رنه الکرو ما » فوتو کیمیا او رادیو کیميا د فزيکي کیمیا مهمې 
څانګې دي. 


487 فیزی سورپشن ۵4٥0060)‏ وګورئ 


متعھه « - (١ ٥04‏ پي اړیکه. « اړیکه ):اربیټال او کیمیاوي اړیکه وګورئ. 
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۵9 )- 6۵ (پکریټ - پکرات )د پکرک اسید مالګه یا استر دی. 


زهکهیھ.1 مه مه صموصضصسوک(اه عا 0ه 2,4,6-07018) ٥‏ نه( ۱1 ( پکر ک اسيد . ۲ ۴. -٢‏ تري 
نترو فینول.) زيړه چاودیدونکې ماده(ل ۷0::.01)ی7و) ) ده . سستماتیک نوم یی ( 
اه مع -6, 2,4 ) او جوړښتی فورمول یی ‌لاندې دې. 


018 
02۷ 350 


د)1 
(هکهمسمصھ1 مه ممصقشقصصه )0۵ نه ٥ه‏ 1۳1 


(سه‌مععند سم )حم 6ه ۳( ي پي الکترون ):الکترون » چې د ( ) ) په اربیټال کې دی. 
0607۵70 سم )- 0۶7۵1 ۳( پی ار بیټال ):اربیټال وګورئ. 


6 پیبټ ):د لر مقدا ر مايع د انتقال یو مندرج نل دي. 
ربص ورب او کلسیم کاربونیټ ګډ منرال ) 
( 27:0. 0ه دی. 


6 6۴(د ۴ کمیت ) دتیزاب دقوت د ارايه کولو لو ګارتمی افاده ده. 


51 210606 (دپلانک ثابت ):د پلانک ثابت(1 6) د انرژۍ اساسي ثابت دی . چې د یو 
کوانتم د انرژۍ اود هغې د فریکونسۍ د نسبت سره مساوي کیږي.( 10 . (6,6260755)40 حل! 
٢غه‏ 

هصق کتلعصع2:3033 816 )کاصوزا 01317680 1806ن ( مسطح قطبی رڼا - قطبی شو ې رڼا ) 

62 07 0018173001 وګورئ 
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0٥ 8175 -)‏ 0135667(د پاریس پلستر ): کلسیم سلفیت هیمی هایدریت( )2٥50,.160‏ د 
راځی. 


( 81870 )-۵866۶ 1م ( پلاستیکونه ): هغه مواد دي . . چې دتودوځې یا فشار په واسطه یی 
شکل تغیر کوي. ډیر پلاستیکونه مصنوعي پولي میري مواد دي. پلاستیکونه په دوه ګروپونو 
ویشي. 

-١‏ 16:13:65 (ترموپلاستیکونه ): دامواد د ګرمولو او سړولو په واسطه څوځلې نرم او 
01 0:403 ( ترموسټنګ ): دامواد په اول کې نرم وي او بیا د تودوخې په واسطه په 
سختو جامدو موادو ( چې بيرته نه نرميږي ) اوړي. د مصنوعي پولیميرونو سره رنګه مواد اود 
پلاستیک د ارتجاعیت د زیاتولو لپاره پلاستیکایز مواد اوهم د اکسیدیشن ضد مواد ګډوي. 
او په دې توګه د لازمو خواصو لرونکي پلاستیکونه لاس ته راوړي. 


70 ) -( 131:۵) ۶13007 ( پلاتین )سپین نقره یی رنګه انتقالي فلزي عنصر دی. اتومي 
نمبر یی ( 78) اتومي کتله یی (195,09 ) . نسبي کثافت یی( 21,45) . د ویلي کيدو درجه یی( 
6 اود جوش درجه یی ( 210076 3827) ده . په طبیعت کې د نکل او مس دمعدني 
موادو سره یو ځای او هم په ازاد ( عنصري ډول ) پيدا کيږي . د پلاتین څخه ګاڼې اوهم د 
لابراتوار سامان الات لکه الکترودونه او ترموکوپلونه جوړوي. پلاتین د هایدروجنیشن په 
عملیه کې د کتلست په توګه کارول کیږي. پلاتین یو نجیب ( کیمیاوي تنبل ) فلز دی. په 
هایدروکلورک اسید کې نه حليږي او هم نه اکسیدایز کیږي . په زیاتو مرکبونو کې یی 
اکسیدیشني نمبر( 2« او په کامپلکس مرکبونو کې یی ولانس ((1۷) دی. 


76 1( تور پلاتین ): دپلاتین د فلز پوډر د تور پلاتين په نوم یاديږي . چې د 


(تصګتکه7 ٨٥6‏ ښسعھمصمکهسس)- 106315 130008( پلاتینی فلز ونه ) : روتیلیم (16۱ )ءرودیم ) 
) . پلاديم(۶۵) . اوسمیم(05) . اريدیم(1۳ ) . او پلاتینیم د پلاتیني فلزونو په ډله کې 
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راځي. دغه فلزونه په طبیعت کې یوځای پيداکيږي او کیمیاوي فعالیت یی لږدی. 


60 پلمباګو ): کاربن وګورئ. 


(سه6سمسوع  )‏ ( 170746 (۷ 1630)1) , ۳100086( پلمبين - پلمبان ): د (,۳11) مرکب 
د پلمبین په نوم یادیږي چې غیر ثابت غاز دی.. 


(77ه81:0:46 )- (١۱:00)‏ پلمبیت ):د سرب اکساید ( چی یو امفوتیر اکساید دی اوضعیف 
تیزابي خواص لري ) او القلي د تعامل څخه د پلمبیت ایون لاس ته راځي. لکه: 

ورو ې 7 ر0وم مب 201 مج ۶60 
16:70:٩6) 1٧ ( 00‏ ) 000 6 يي پلمبک مرکبونه ): د سرب( 1۷) 


7 6سمنسصع (١100076)‏ پلمبایټ ):101 وګورئ. 


( (11 )64 مګفجح مصصعمصورههه )٤ل‏ مهه مھم 10:06:04 ( پلمبو س مرکبونه ): دسرب(11) 
مرکبونه دي لکه پلمبوس اکساید ( ۳6060) او نور. 


٧(‏ 1 ) - (8ه 0/7 )0 ه108١(‏ پلوترونیم - پلوتون ):د اکتانوئيدو له ډلې څخه یو دروند 
رادیو اکتیف انتقالي عنصر دی » نقره یی رنګه فلزدی. اتومي نمبریی(۹۴ ٠)‏ د ډیرثابت 
ایزوتوپ کتلوي عدد یی( ۲۴۴) . د ویلي کيدو درجه یی( 641 ) اود جوش درجه یی( 
6 نسبي کثافت یی (19,84 ) دی. پلوتونیم په۱۹۴۰کال کې سیبورګ او ملګرو یی 
په مصنوعي توګه لاس ته راوړی دی. 


6 پوایز ):د مایعاتو د سرښناکۍ واحد دي. 


ورو 10 - 0:6 م1 
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(ېره )- (١01608‏ زهر ): هره ماده چې د ژوندي شي صحت ته خطر پېښوي 


و سعمصصده همه هنصممنه8 )کعل مهه مھم 7٥14ها‏ ( قطبي مرکبونه ) : ایو ذ ني مرکبونه( 
سودیم کلوراید او نورې مالګې ) او هغه مرکبونه 17177 ددد 
لري . قطبي مرکبونه دي. 

( 80:11:67 )-6 11560( ,1770606 ( پر لار يمتر » پو لاريسکو پ ): يوه اله ده چې د 
کیمیاوي موادو اپتیکي فعالیت ورباندې اندازه کیږي. ډیر ساده پولاریمتر یو نل لري . چې په 
هغې کې امتحاني مواد اچوي او هم یو پولارایزر لري . چې عادي رڼا پکې په قطبي رڼا بدلیږي. 
او هم یو انالایزر لري ء چې د قطبي کیدونکو موادو څخه جوړ دی او ګرځي () (دور خوري) . اود 
دوران اندازه( د دوران زاويه ) پر یوه مندرجه لوحه ښکاري .کله . چې عادي رڼا د پولرایزر څخه 
تیر يږي » نو په قطبي رڼا بدلیږي.| و کله چې قطبي رڼا د اپتیکي فعاله مادې څخه تیريږي . .پو 
اپتیکي فعاله ماده د قطبي رڼا د قطبیت سطحه : ښیی یا يڼ لورته ګرځوي . ددغه ګرځيدو 
اندازه د انالایزر د دوران له مخې 11 


(مسهغکمسصمسه1 )کی :1ه( پو لار ي سکو پ ): پو لار يمترو ګو رئ. 


هی هسکه کو مده 8 )اطونا له 4 (٢018:1786‏ د رڼا قطبي کيدل ):د عادي (غیر قطبي ) ) رڼا 
پر تګلارې ( د حرکت په لارکې ) برقي ساحه له هرې خوا عمود اهتزاز کوي .کله چې عادي رڼا د 
پولارایزر څخه تیره ‏ شي شي نو د هغې پر تګلارې د برقي ساحې اهتزازونه یوازې په یو جهت کې 
مهرد شو دغسي راه قطس زا ( ون1 ٥0107760‏ 1806) په نوم یادیږي. 


٥01311767 -)) ("9990‏ ( یولارایزر - یولاریزاتور ): هغه اله ده جی عادی رڼا په د ڼا 
( پولارایزر - پولاريزاتور) چې عا دي ریا په فضبي ر 
اړوي. 50٥‏ ام لنم یا 070 اهم د پولارایزر په توګه کاروي. 


(هتص ٥٥7‏ مھصعصمصه8 )- 10016016 ۵٥‏ ه۴( قطبی مالکول ):000 0600641 وګورئ. 


(حته همه صق ۵ کله هن1801 (1٥7 ۹01٨ 0٩/-)‏ قطبی محلل ):۵۷0 وګورئ. 
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(۳ ) - ( قمسصه نه م)صمصهصته10ه ( پولونیم ):رادیو اکتیف عنصر دی. نسبي کثافت یی (9,32) 
تومي نمبر یی( 84) . اتومي کتله یۍ(210 ) . دویلي کیدو درجه یی( 254) . د جوش درجه 
یی( 962 ) ده. پولونیم دیرش ایزوتوپونه لري. د پولونيم د هستې د تجزیه کیدو پر مهال ډیره 
زیاته ( ۹.ع1/( 107 .۰ ) انرژي ازاديږي . نو ځکه په فضایی راکټونو کې د انرژۍ د منبع په 
توګه کارول کيږي.پولونیم په ١٨٩۱۸کال‏ کې ماري کيوري پیژندلی دۍۍ 


ورسمه سېمھسعمه )- 0٥‏ اه (١٥۷‏ پولی اکرايل اماید - پولی اکريل اميد ):د (-2 
6 پولیمیر د پولی اکرایل اماید په نوم یادیږي. 


غم ,ل٨00۱‏ )-11)-ي٣11)-|‏ ج ٧٧٢٢ ٧(‏ 00)-11) حيلل) )9 


(کتهوسمصنتصصسو 1/۵٥)‏ ۵ زا هم ) پولی اکرایلیت : پولی اکريلات) :د اکرایلک اسید اود 
هغه د مشتقاتو پولیمیرونه د پولی کرابليك په لوم یاديږي. د اکرايلک اسيد پولیمیرونه په 
لاندې ډول را منځ ته کیږي. 

«ځخ-01- 11 )اب (11)-خ112) )«ھ 


١ ١ 
8ه 8ه‎ 


(تسجصکه سمحمسېعھسصممه )- 10716 ۵ راه( پولی اکرایلو نتريل ):د اکرایلو نتریل 
(0716 نه 6٥م‏ وګورئ ) پولیمیردی. اوپه لاندې ډول لاس ته راځی. 


«--قص ) لب زی - يک )ھ 


١ ١ 
لص يی‎ 


۵۷٥‏ مه8 )- ۵0106۰ 1ه ( پولي امایدونه- پولي امیدونه (): یو ډول کاندنسیشني 
پولیمیرونه دي . چې د یو مالیکول د امین ( :1111 -) اود بل مالیکول د کاربوکسايل -) 
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(9 )د ګروپونو تر منځ د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې جوړیوي اود (-0-17) - ) 
ځنځیر لري. پولي امايدي ځنځیرونه د هایدروجني اړیکو په واسطه يوبل سره تړاو لري. 


٥٥٥00 73(‏ 810۵5701۷38 )- 10016016 717/360016(زيات اتو مه ما لیکو ل ): هغه 


مالیکول دی . چې د څواتومونو څخه جوړوي. 


(هکهسصھ1 موصطھمص ه سه )-0 نه ۵ 71/8816 ( زیات اساسه تيزاب ) : هغه تيزاب دی . 
چې دیو څخه زیات تیزابي هایدروجنونه ( هغه هاید روجنونه چې د فلز په اتومو تعويیضيږٍي 
تیزابي هایدروجن بلل کیږي ) لري زيات اساسه تيزاب بلل کيږي لکه بل , ږ( )هيلا او 
نور. 


(عه7 ده مت مه8  )‏ 101706 017۷1071 2 ,608107060:606 ز۶1 ( پو لف کلورو ايتین . 


«زکمئ تم سب (024- قو )ھ 


١ ١ 
0 8 


(فصه 06 :87:0 )-006:5350ه۶0176 (پرو لي کاندنسیشن» . تراکم ):د پولیمیرونو د 
جوړولو یو متود دی.دلته د اوليه موادود نالېبکرلرتر ننکشتل ګروپونز تر من د تعویضي یا د 
ځای نیولو تعامل په نتیجه کې لوی مالیکولونه( (پولیميرونه ) او کوچني مالیکولونه( لکه اوبه 
امونیاک . کلورک اسید او نور ) منځ ته راځي. د فورم الد یهایداو فینول تر منځ پولي 
کاندنسیشني تعامل په( 69 6 )کې وګورئ. 


( مصصععهصسصسمص ) ح نه ې راه ( پولي سایکلک ): هغه مرکب دی . چې په مالیکول کې یی 


څوکړۍ وي هن ون فینایل بنزین په څیر جلا جلا او ياد نفتالین په څیر 
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"٣٠ 


6 11 126057 م۱6د 


111(6) 7 ه۳( پولی ډي اکسو بورک( 111) اسید ):۵60 00716 وګورئ. 


(سه‌سسهه ) - (1760٥‏ پولی ین ): هغه کیمیاوي مرکب . چې په مالیکول کې یی دوه یا څو ( 


01 ترږ: ( پولي پښتر) : پولي رر پولیمیرونه دي چې د 
کې جوړيږي. 


(صهر«حصسمه ) - 6 61 1۱ رط اه م , 217٥0686‏ ( پولی ايتین ): خورا ارزښتناکه مواد دي . چې 
د ایتین(ايتیلین ) د پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي. 


1-0)-ا) -| ج(ر11) -رآل))« 
وه (۵۰ -۷۰ ) غا 5-57 


ن0 مواد :770ر ایتیلین د 007ساک528ک05485 ې 
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مالیکولو د پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي جامد . نیمه شفاف . ایلاستيکي مواد دي. 
کثافت یی (0,92) ) دی .پولي ایتیلين د د سړو . تودوځخې » . تیزابو او قلوي په مقابل کې مقاومت 
لري .دپولي ایتیلین څخه د کور سامانونه .د اوبولونه او نورشيان جوروري. 


(صه صسعدستهه )- (۳1/٥/0716:‏ پولی ايتایلین ٥17 6 ٥:٥:)‏ وګورئ. 


(سکمسیه ۸٣ظسصسه ٥١٥) ٥:4 ۵٥‏ لهج ., اه هل۵ 406 له ( پو لي هایدرک الکول یا 
څوقيمته الکول ).هغه الکول چې په مالیکول کې یی له یو څخه زیات الکولي ګروپونه( 01-) 
وي د پولي هایدرک الکول په نوم یادیږي. لکه ګلايسیرين( ګليسرين ) اونور. 


17- 11011) - 1101) 
ګلای سیرین 


(س 677 ۰ک« سسه 8 )- (۳17017160٥6‏ پولی ایزوبوتایلين - پولی ایزوبوتیلين ):دا 
پولیمیر د ایزو بوټایلین د پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي. 


تل 3 


١ |‏ 
- :2 تا چو ( 2 سح )ھم 


١ ۱‏ 
تلل) تلل) 


دا ماده د تودوخې او کیمیاوي موادو ضد لوړ مقاومت لري. د ربړ څخه یی ایلاستکیت کم دی. 
دبرق عایق اود زنګ وهنې مقاومت لرونکي وسایل ترجوړوي. 


(سمجمهکع سسهمه ) ٥-‏ 760 ۳170( پولی ایزو پیرین ): دا ماده د ایزوپرین د 
پولیمیرایزیشن څخه لاس ته راځي. طبیعي ربړ ته یی خواص ورته دی. اود ربړ په جوړولو کې 
په کار راځي. 

ح1-.چ7"آ-0-0-»1 - ( وص -)-18:0)« 


١ ١ 
حتګ ټګ‎ 
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( 7:046 )- 17:6 ( پولیمیر ) : پولیمیرونه لوی مالیکولونه لري. او مالیکولونه یی د 
ټاکلي ډول وړو مالیکولو نو ( مونو میرونو ) د یوځای کيدو څخه جوړ وي. پولي میر کيدای شي 
د دوه او ان تر میلون مونو میرونو څځه جوړوي. که مونو میرونه یو ډول وي .نو لاسته راغلي 
پولیمیر هوموپولیمیر اوکه مونومیرونه څوډوله وي .نو لاسته راغلې پولیمیر کو پولیمیر یا 
هترو پو لیمیر یادیږي. که د پولیمیر په ځُنځير کې مونو میرونه په خپل منځ کې په ځانګړي 
ترتیب نه وي تړل شوي داډول پولیمیرونه د ( ٥۵۰‏ ) پولیمیر په نوم یاديږي لکه د نارمل پولی 
اتیلین او نایلون پولیمیرونه. او که د پولیمیر په ځُنځير کې مونوميرونه په ځانګړي تر تیب 
تکراریږي : نو داسې پولیمیر ونه د ( 00170675 6 )يا ځانګړی فضایی جوړښت 
لرونکي پولیمیر په نوم یادیږي. که د پولیمیر د اساسي ځنځیر چاپيره فضا کې د اتومو یو 
ګروپ همیشه داساسي ځنځير یو اړخ پورې تړلی وي داسې پولیمیر د )1801٥0606‏ پولیمیر په 
نوم اوکه دغه ګروپ په متناوب ډول داساسي ځنځیر ددوه اړخونوسر وصل وي : نو داسې 
پولیمیر د ( ۹0010:0606) پولیمیر په نوم ياديږي . دپولیمیرو نود مختلف ډولونو بیلګې 
لاندې ورکړل شوي دي. لاندي د ایتین(ايتیلین ) جمعي پولیمیرایزیشن ښودل شوی دی . 


1١۹ ٢ 8١ ۵٢ ۵٢ ١٢ ١٢ ٢ 


ا | | | | || | 
60-0-0-)0-0٢-0-(«‏ )ب (6-ح )په 


| | |١ | | |١ ا‎ 
8 8 8 8# 8 8۳ 8 


پولي اتیلین یا پولي اتین(هوموپولیمیر ) اتیلین یااتین 


لاندې کاندنسیشني پولیمیرایزیشن تعامل ورکړل شوی دی چې نایلون(هتروپولیمیر ) ترې 
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1 


1: ٩-) م1:2(6)‎ ٤۷٤د‎ د٢‎ ٤)٣6(٣ ب(دلل))-ن)‎ -) -08 


ن دعن‌ن عم صهیع ط ع!صدی کم مصنصعنة 1,6 


81 ه٥‏ ف) 0 81 


1 
١ |١ ا‎ |١ اا‎ 
) -1۷ -))11:6 ١ - 6 - ب(تلا)‎ -6 -٤٩- 1-م(1ل))‎  تخ0‎ 


تایلون(هترو پولیمیر یا کو پوليمیر ) 
بل اوا ګر قا هک-1 - کیک زا کر 


بل - شو 183 1-12« - سک وی - هر که 
بب سالګ - ير- 12-02 - و - وی پر کر 


- (0300 211 ) یو تر منځ 
-" 60 ل صه«:)ګډوډ 

( ک010) بلاک 

- (81عع8) پيوند 


د (۵۸)او(8) 
مونو میرونو څخه جوړ د کوپولیميرونو (هترو پولیمیرونو ) مختلف ډولونه. 


8 
0١۹۴ : 8 . : ٢ یق ز‎ ۲ : 


1 : 
: ٍ. 8 ۰ چ 8۴ ۴ ه220 
/٨‏ خښښاه ٤۹‏ اه )یه هع 
پک ۷ یې 

« : 
: 
: ګ دن 
د 0:26/1176 5٥67٥‏ پو لی میرونو ډولونه 
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طبيعي ربړونه . پولي سکرایدونه (سلولوز . نشايسته ) پروتین ( غوښې .لوبيا )» نکلوئیک 
اسید او غیر عضوي مواد لکه سلیکاتونه( (ډبرې ) )د طبیعي پولیمیرونو په ډله کې راځي. 


(وسسهتوم 6 ه8 ) 730002 6ه ( پرليمیرایزيیشن » پو لي میر جوړيدنه) : هغه 
کیمیاوي تعامل دی . چې واړه مالکولونه (مونو میرونه ) پکې د کیمیاوي اړيکو په واسطه یو 
ځای کيږي او لوی مالیکولونه ( پولیمیرونه ) جوړیږي. . که د مونو میرونو ترمنځ تعامل جمعي 

وينو داسې پولیمیر جوړيدنه د کاندنسیشني پولیميرایزیشن په نوم یادیږي. 


۹47ص 067 ه8 ۶1770٥000۵1)‏ ( پولی متانل ): جامد پولیمیر دی . چې په اوبو کې د 
متانل د محلول د تبخیر څخه لاس ته راځی. 


(سکس( ممسسهوس ) عنام (١17007‏ پو لي مورفیز م ):الو تروپي وګورئ. 
ته 8 ) - (٥1/٥‏ پولي اول ): پولي هایدرک الکول وګورئ. 


0770 مسصسهګ )-260606 ۳17( پولی پپتاید . پولی پپتید ): هغه لوی مالیکولونونه دي . 
چې دزیات شمیر امینو اسیدونو د مالیکولونو ( دیو مالیکول د (:1111-) ګروپ اود بل 
مالیکول د (0017-) ګروپ ترمنځ د کیمیاوي تعامل او پپتايدي اړیکې د جوړيدو په نتیجه 
کې رامنځ ته کيږٍي. دلته د امینو اسید د دوه مالکولونو څخه ډي پيپتاید اود زیات مالیکولو 
څخه د پولي پپتاید مالیکول جوړیږي. 


(سمفتصسه مصمسده« ) -6 101707027160 , (٥17001606‏ پو لئ پروپین . پو لئ پروپا بلین - 
پولي پروپیلین )د پروپین د پولیمیرایزیشن څخه په لاندې ډول لاس ته راځي. 


021--112-01)-)۰- (دلل)- لل)ح ٣٩))ھ‏ 
١‏ 
رو صهکهعسکمګ ) - 6۶ 4نل 017:3ن۱ ( پولي سکراید - پولي سخريد ) ): دمونو سکرايدونو 
تر منځ دپولي کاندنسیشني تعامل په پایله کې پولي سکرایدونه جوړیږي ۰ ساده قند (مونو 
سکراید ) د دوه مالیکولو څخه ډي سکرايد له درې مالیکولو څخه تري سکرايد اود زیاتو 


وړ 


مالیکولو ترمنځ د پولي کاندنسیشني تعامل څخه پولي سکرایدلاس ته راځي. د یو ډول مونو 
سکراید د مالیکولو څخه متجانس پولي سکراید اود څوډوله مونو سکراید د مالیکول څخه 


غیر متجانس پولي سکرایدونه جوړیږي. 
۳ وا 
۱ ) کت ٧٢٢ ٧٢)‏ کنا 
9 ,اج ېه 0 2 اه چتت 
مه نټ سه بې:ته 
60 
٧0‏ اوی 1-4 
0 ته 0٧‏ 0 
مدد 6۵د ٤١١٢٢: ٤١٢١٢٢٤٢:‏ 


70 او 09٥1101616‏ وګورئ 


(١01757760 6-) 81: 17‏ پو لي ستایرين . پو لي ستیرول ) : د ښیښې په څیر روڼ ( 
شفاف ) پولیمیر دی.د فینايل ايتین - ستايرين او په روسي ژبه -ستیرو ل ) د پولي میرایزیشن 


څخه لاس ته راځي. 
: 0 


12-728)- لل) -تلل6)) ج (دلل )اح لل)-تلل6) ) ۷ 
١‏ 


د دې پولیمیر څخه د تودوځې اوبریښنا عایق سامان الات جوړوي. 


نععس)معصه صمسه٨)-‏ 0/066 ه۳( پرولی سلفاید - پولی سلفید ): سلفایدونه وګورئ. 
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(6 )۳01700606( پو لی تین ):017600606 وګورئ. 


(٥170066 -)00706 76679‏ پولی تیونیت - پولی تیونات ):د پولی تیونک اسید مالګه 


ده. 


٥ (‏ سصصصصعقصسه:ګ )- (۳177136٥۵66‏ پولی وینايل اسیتیيت « پولی وینيل استات ): 
د وینایل اسیتیت :00005 85 - مل )د پولیمیرایزیشن څغه لاس ته راځی. 


0 16۵6 
٢‏ کی -٣‏ 575 2151 سو 
0 0 
مل ما 
.: و 
همع ه اجوزجت) چاهوج 6 111571 


پولي وینايل اسیتیت یو ترمو پلاستیک پولیمیردی. د سرښ لاکونو . پلاستیکونو د 
جوړولو لپاره کارول کیږي. 


(بس تم تصصعصصصسوګ )-6 0ه لص (٣۷71‏ پولی وینايل کلوراید- پولی وینیل کلوريد 
راځي. 


«( -ه )- یق -ص )ھ« 


یا 
11 : تمعنش۱ه: ټننا : :1 :0 
١‏ تت و ٢ ٢‏ / : 
چ-- لنشین اکلنيد 
7 : 1 


(10:33( 10111:171 م06 3711 


421 


سصصصسه سکه8 )-017706ه۱ ( پولي ین ): غیرمشبوع هاید روکاربن دي . چې په مالکولو کې 
یی دوه یا څو( 8-8 ) اړیکې وي. 


(ه7ه٥)-‏ ۳۵51( د پو تاسیم مرکبونه( کاربونیتونه او هایدروکسايدونه ) د پو تاش په نوم 


7۵:47:00 0٨)حصصله ٥‏ صسله ه۳( پرتاش الوم ):الومينيم پوتاسيم سلفیت وګورئ. 


(۴ )-( (فنسهوئ) سنله| , ه7 ( پرتاسيم » کاليم . کالي ) ): نرم نقره یی رنګه فعال 
فلزي عنصر دی. د دوره یی جدول په( 1۸) 700 7 .ادي اکسید يشني نمبر یی 
(#1 ) . اتومي نمبر یی (۱۹ ) اتومي کتله یی ( 39,098) . نسبي کثافت یی (0.86) . د ویلي 
کیدو درجه یی ( "63,7 ) اود جوش درجه یی ( 774 ) ده .پوتاسیم په ٧۷‏ ۸کال کې (4۵۷7 ) 
پېژندلۍ ډی. 


وهه ٥0851101-629‏ ( پوتاسیم - ارګون نیټه پیژندنه ): د یو ډول ډبرو( چې 1 لري ) 
د عمر د معلومولو لاره ده . د پوتاسیم رادیو اکتیف ایزوتوپ( ک1") په خپله په ارګون(:۸" ) 
بدلیږي و (ز) د نیمایی تجزیه کیدو وخت ( ۷٥۵6‏ 10. 1,27 - ۸ ) کاله دی . دلته دا 
فرض کيږي په امتحاني ډبره کې ټول( ۸۶" ) د ( 1" ) دتجزیې څخه رود رې 
همدلته پاتې دی .۰ متحاني ډبرې د تشکل د عمر د معلومولو لپاره د پوتاسیم ۴) او ارګون( 
مر" او 1د ) کتلی په ډبره کې 11717700000077 
ډبرې کالونه یا عمر(١)‏ معلوموي. 


11 مع ) . 0,1102 - ۸۰ ۹ 


(فتصسھعر کمصه 6 مصصمو6 )همه 5هن (٣01٥70۹‏ پرتا سیم بي کاربونیت - پوتا سیم بي 
کاربونات ): پوتاسیم هایدروجن کاربونیت وګورئ. 


(قاصتف1 0:١٥٥ ۵٥‏ )- 00103۵66 ن5 (١0۹44707‏ پو تا سیم بي کر ومیټ- پو تا سیم بي 
کرومات) : پوتاسیم ډاي کرومیټ وګورئ. 
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(کلت۵ 07 600 )- 0۱٥440 ١7٥01706‏ ( پوتاسیم بروماید ): جامده کرستلی ماده(1587) 


ده. 


(لمسف 1 ٥ه‏ 6 مه« )حطمها هم , حکه ھم ,هغمه ای (١1۵۹7۹‏ پو تاسيم کاربونیټ . د 
ملغلرو ایره : پوتاش- پوتاسیم بي کاربونات ( : نیمه شفافه اوبه جذبونکې جامده ماده ( 
و( لايکلا) ده .د ویلې کيدو درجه یی( ')" 1) ده . دجوش د مخه تجزیه کیږي .په عادي حالت 


کې درې ماليکوله کرستلي اوبه لري. په اوبو حل او په الکولو کې نه حلیږي. 


فلس کھومصممم )حلاص 0ن ۶٧‏ ( پروتاسیم کلوریټ » کلورات کالي ) : بی رنګه 
کرستلي جامده ماده (د()ل)٤ل)‏ ده .په اوبو کې ډيره او په ایتانول کې له حلیږي 0 
یی( 356) اود )٩00(‏ پورته تجزیه کيږي | و اکسیجن ترې لاس ته راځي. 


(قسه هسممم )حعأففهامه صن ه۳( پروتاسيم کلوراید « پوتاسيم کلوريد ) : سپينه 


کرستلي جامده ماده( ٤۱‏ )ده .په اوبو کې ډيره اوپه ايتانول کې له حليږي 571007 
ص 0 000 ) کې تصعید کیږي. 


زقسکته که/ه مد )- 2٥‏ مه عحل 0135080 ) پوتاسیم کرومیټ - کرومات کالي ) : روشانه 
ژیړه کرستلي جامده ماده ( ,0 )!1) ده . په اوبو کې حل اوپه الکولو کې نه حليږي . نسبي 
کثافت یی( 2,73) » د ویلي کيدو درجه یی ( "968,3) اود جوش کیدو دمخه تجزيه کیږي. په 
نساجۍ . خُرمن پخولو او رنګ جوړولو کې په کاريږي. 


مسو2 عصصتطه , هامممل‫۶ صسانصسهعص نه ه۶( پوتاسيم کروميم سلفیت » کروم الوم ): 

بنفش رنګه یا سوربېځنه کرستلي ماده (2411:0 . «(ږ50)یئ . ږ0 کیک ) ده .په اوبو کې حل 
اوپه الکولو کې نه حلیږي .بي کثافت یی(1,826 04407د 
(100"6 ) کې (1011:0 )مالک له اوبله لاس ورکزى ار په (40076) کې (1211:0 ) له لاسه 
ورکوي. 
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(خئتصسفع شعککمصعهصس) - م۵ نمي , ۵0٠06‏ ې ٥01۵5700‏ ( پو تاسیم سیاناید . سياناید ): 
جامده کرستلي یا دانه یی اوبه جذبونکې ماده ( ۱۷ )٤ل)‏ ده . په اوبو او ایتانول کې حلیږي د 
ورو 007777 اود ویلي کیدو درجه‌یی(ع! 4 )ده ړغ 
سیانايد ٥‏ نسا د (چې قوي زهري غاز ) دي لاس 
ته راځی. 

راحي 


(اصصف1 کهصه‌ص::60 )- ٥ه‏ هههن ٥٥٥٥‏ , 097677010316 ۶۵8709 ( پو تاسيم ډاي 
کرومیټ . پوتاسیم بي کرومیټ - بي کرومات کالي ): سره نارنجي کرستلي ماده(,( یه 1) 
ده. په اوبو کې منحل او په ایتانول کې نه حلیږي . نسبي کثافت یی( 2,68 ) . دویلي کيدودرجه 

یی( )'396) اود (500'6) پورته تجزیه کیږي .په کیمیاوي صنعت کې د اکسیدانت په توګه 
کارول کيږي. 


(فاستهع ممسصه‌رطعر ) حه ناه نه و0 (٣1٥70۹ 40606 , ۵۰٧۳005‏ پرتا سیم ډا ي 


اکساید ):500670:006 045٥00‏ م وګورئ. 


10 )|| پوتاسیم هایدراید ): سپینه یا خړه کرستلی ماده( 
57 ) ده. د تودوځې او هم د لندبل سره په تماس کې تجزيه کیږي. قوي احیا ګره ماده ده. 


(تتصته کا ده 6 مهم ::6ععا همه صصهعنطصصنککعه اهم ,.ز۷ 6063017500366عو070 زرط 0-۰ 
پوتاسیم هایدروجن کاربونیټ » پوتاسیم بي کاربونیټ « بي کاربونات کاليي) : 
کرستلي ماده (د())1لل1 )ده .په اوبو کې حل او په ایتانول کي نه حلیږي دوش ده 
206 ) کې تجزيه کیږي. 


(تامس « ٣0711708۵1٥‏ ) هاا له صقهی , 070260047063۵۱6 بنا ١۵٥08‏ پر تاسیم 
هایدروجن تارتریت » د تارتار گريم ): سپينه کرستلي تیزابي ما 
( ٤ا))-(11)011))‏ )1100 ده د ډوډۍ په پودرو کې اچول کیږي. 
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(فکتصسصصععصه مصبسص  )‏ طتعھاهم عتاکه , ٥0ت 9٨٥‏ احط ۹ ه5٧7‏ ( پرتا سیم هايد روکسايد 


( : اوبه جذبونکې سپينه کرستلي ماده او قوي قلوي ( 1017) او تخریش کونکې ماده ده په 
اوبواواتانول کې حل ایتر کې لږه حل د ویلي کیدو درجه یی( 456 اود جوش درجه یی 
1320"6) ده 


08/٥- ) ٥087 1۲۵908 (‏ هز ن۳ ( پرتاسیم ایودیټ - ایودیټ کالی ) : سپينه جامده 
کرستلی ماده (:110 ) ده. په اوبوکې منحل او په ایتانول کې نه حلیږي . د ویلی کيدو درجه 
يی( 560) ده او په خوراکي شيانو کې په کاریږي. 


1۲۵70080 10285 )- 6 4نل هز ٥٥/٣9‏ ( پرتاسیم ایوداید - ايودید کالی) : سپينه جامده 


اود جوش نقطه( )"1330 ) ده 


(کالصستق 1 کمصه تصھلام هس ٧٣:30 2303٧6٨  )‏ 0م :080۰ 00٥8410 10302303٧6) ۷ 11(, ٥٥57‏ ( 
پوتاسیم منګنیت( ۷٧‏ ) . پوتاسیم پرمنګنیت - پر منګنات کالیا): بنفش رنګه کرستلي ماده 
(1:0) ده. د اوبو محلول یی بنفش رنګ لري. په اسیتون او متانول کې حليږي.محلول یی 
ارغواني رنګ لري. د 1006 ) څخه پورته په تجزیه کیدو پیل کوي. او په( 240/6) کې مکمل 

تجزیه کیږي. . 


(لاصسق موه ٧٧8٥‏ )-006 10600 ه۳( پوتاسيم مرنو اکسايد « اوکسید کالی ): 
خړه کرستلی جامده ماده(1:0) ده په(35076 ) کې تجزيه کیږي. 


(للصسهر حهملمھ )حهاهم ل۵ , هلکان نه ۳۵4 ( پرتاسيم نایتریت . سالت پیتر یا ښوره 
- نيترات کالی ): سپینه زيړوزمه اوبه جذبونکې جامده ماده (0 1-۷ ) ده .په اوبوکې منحل 
0 دک و دو دن 400 ) کې تجزيه کيږي او 
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(لاصسقف: کسوحسه )-766 نه ه7 ( پوتاسیم نایترایت « نيتریت کالی ) : سپینه اوبه 
جذبونکې » په اوبو کې منحل او په ایتانول کې ناحله ماده( :0 1) ده. په( 440/6) کې ویلي 
کيږي او په( /600) کې چوي( انفجار کوي ) 


(کتصت1 3837 186031 ) 23031٧6‏ 00:30 013547802( پو تاسيم پر منګنیت - پو تا سیم 
پرمنګنات): پوتاسیم منګنیت(۷۱1 ) وګورئ. 


(تستف کهؤمتي )-00816 01 ن۳ ( پرتاسیم سلفیت - سلفات کالی ) 
کرستلی پودر(,560ه1) دي.دویلی کيدو درجه یی( 6 "1069) . نسبی کثافت یی( 2.66) » په 
اوبو کې منحل او په ایتانول کې نه حلیږي. په سمنټ جوړولو . ښیښې جوړولو او هم په خوراکي 
شیانو کې کارول کیږي. 


(تسصته مهم )انام هه 0 نه ۳۹ ( پرتاسیم سلفايد « سلفيد کالی ): سوريځنه 
زیړه اوبه جذبونکې جامده ماده ( 5 ي1) ده .د ويلي کيدو درجه یی ( '8406) ده . پودر یی 
چاودیدونکي اور اخستونکي خطر ناکه مواد دي 


(فتسصمهع جس00ممي)انمم له 7ه (٢016٥5‏ پو تاسیم سلفایت - سلفيټ کالی ): سپينه 


(تتصصوع« حفصصهیطصر )-06 ن0 هن4 مسصستګغهاهص , ٥00-ه ۳٥۱55700 0٣6‏ ( پو تاسیم سوپر 
اکساید . پوتاسیم ډاي اکساید - ډاي اوکس کالی ): زيړه . پارامګنیت جامده ماده(,10) او 
قوي اکسیدانت دی . که په شدت تودوخه ورکړل شي نو تجزیه کيږي . اکسیجن او ( 0 1) 
جوړوي. پوتاسیم ډای اکساید په اوبوکې حل ( تعامل کوي ) . په ایتانول کې هم حل اوپه 
ايتایل ایت ر کې لږ حلیږي. دویلي کيدو درجه یی( )3807) ده او دمنرالي تیزابو سره تعامل کوي 
او هایدروجن پر اکساید جوړیږي. 


(٢١6031 176 -) 107603۵7: 11 7‏ پر تانسیلی مانع ): د اعظمی پوتانسیل 
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(مصصوصه‌عصوککۍھ تلصسه ه" :67 0ه 8017604 :٥-)‏ انا ۶06066076 پر تانسیومتریک ټټر 
) : یوډول ټتر دی . . چې د تعامل پای . د تعامل په چاپیریال کې د ايښودل شوي الکترود د 
پوتانسیل د اندازه کولو له مخې معلوموي. 


۶9 ) - ( 4700 ۵6ص ):070 7۵٥6٩‏ ( پراسيودايمييوم ) : نرم نقره یی رنګه فلز او 
لانتانوئیدي عنصر دی. اتومی نمبر یی( ۵۹) و اتومی کتله يی( 140,91) . د ویلی کيدو درجه 
یی ( )'931) اود جوش درجه یی( 3512"6) ده دا عنصر په ( 1885) کال کې ( ۷٥0‏ ۸ 
87 ) پيژند لی دی. 


211 7:۵( اولی الکول ):الکول وګورئ. 
6 ۱1103 ( اولي امین ):امینونه وګورئ. 


ال ان هت( اولی حجره ): هغه ولټائیک حجره ده . چې د برق جریان پکې دغیر رجعی تعامل 
لکه د دانیال حجره او دوستون حجره او نور 


6 پرولن ):امینو اسید وګورئ. 


٣061/6771 ( - ) ۳(‏ )۳70106101000 ( پروميتیم ): نرم نقره یی رنګی لانتانوئيدي عنصر دی. 
اتومي نمبر یی )١٢(‏ : اتومي کتله یی ( 145) .د ویلي کيدو درجه یی ( 108076 ).اود جوش 
نقطه یی( 2460"6) ده. داعنصر په ۱۹۴۷کال کې(01٥‏ :60 )٠.1.‏ پیژندلی دی. 


(س ٥07‏ عم )۳700066 (پروماتور ): کیمیاوي مواد دي . چې د کتلست د فعالیت د 


(سهسمھ8صه م--1,2 )ک )۵11606 , ۵01606 مع -1,2(٠١۲-پروپاډي‏ ين اليين ): بې رنګه غاز 
( 3ل -- .11)) دی. نسبی کثافت یی(1,79 ) . د ویلی کيدو درجه یی( 6" 136-) اود 
جوش درجه یی( 34- ) ده 


42 


( تقصھصه م8 ) -06 200310677 , 71 ( پروپانل . پروپان الډيهايد ): بې رنګه مايع 
الډيهاید( ۳1916 ::3 ) دی. د ويلي کیدو درجه یی (81'6- ) اود جوش درجه یی (48) 


ده. 


(سهوه م8 )-80:6 ۳7 ( پروپان ): بې رنګه هایدروکاربني غاز (1ل1)) دی. دویلي کيدو درجه 
یی( "190-) اود جوش درجه یی( "42- ) ده. 


(هوکهی م1 ۵:08۶ ) - ۵نه۵ 0016 1۵1 , ۵ ن۵ ۳7006077 ( پروپان ډي ارائیک اسيد 
ء مالونک اسید ): سپين کرستلی ډي کاربو کسایلک اسید (0017 -1006-011) دی. د 
ویلي کیدو درجه یی( )132 )» او له دې درجې پورته تجزيه کيږي او ایتانوئیک اسید ورکوي 


200801٥ ۵64 , 270207۵630)‏ ( پروپانوئیک اسید ): بی رنګه کاربوکسایلک اسيد 
دی. نسبی کثافت یی( 0.99) . د ویلی کيدو درجه یی( "20,8-) . د جوش درجه یی( 6 "141) 


(تهصهسه مھ ) 270۵001 ( پروپانول ) : جمعي مالکولي فورمول یی (017-:1 د ) دی . د 
پروپانول دواړه ایزومیرونه ‌) لل ) پچ ۱ )بلا) او ) ).رلا ) را )ږل ) )مفر 
مایعات دي. 


(01350م)- ۵٤٢006‏ , 7:03001016- ( پروپانون .اسیتون ): يې رنګه مفره مايع ده. د 
ویلی کيدو درجه یی(" 95,4-) . دجوش درجه یی( 56,26) او نسبی کثافت یی (0.79) دی. 
د محلل په توګه او هم د پلاستیک په جوړولو کې کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی : 
13-0-3 دی. 


(تهصه مه مه )حون ٥ه‏ , (٥766۵‏ پروپیئل ء اکرولین ) : بی رنګه تنده ترخه مایع او غڅیر 
مشبوع الډيهايد ( )١1)(‏ 11 )ر1) ) دی. نسبی کثافت یی (0,84 ). د ویلی کيدو درجه یی( - 
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۳ -) . دجوش درجه یی ( ٤‏ "53) ده . داکرولین د پولي میرایزیشن څخه د اکرایلیت کنډونه 
جوړوي. 


(0 6 م8 )- 20071606 , 200606 ( پروپین » پروپایلین ): بی رنګه هایدروکاربنی غاز دی. 
د ویلي کیدو درجه یی ()"185,25- ) اود جوش درجه یی( 47,4-) ده. جوړښتي فورمول یی 
(مت0- تل سرت )دی. 


( (کتمصمعه, کومصعمهم8 ) حم اه , ۳7260316( پروپينوئیټ . اکرایلیټ - اکریلات 


(ه1دممهمىف. مهصهسمې2ه , هکمکګعمى1 مھوصسمصعمه محر ) ح | نه ه ع ناه هة , ۵6۱60 70060016 ( 


پروپینوئیک اسید . اکرایلک اسید ):غیر مشبوع مايع کاربوکسایلک اسيد دی. 


05 11 -. 13 دی. یی ( 6 "13) اود جوش درجه یی( 141.6"6) ده. د پولیمیرایزیشن 


( 677 م8 ) ٥17‏ ه6ل ازاله , 702604 ( پروپينول . الایل الکول ): غیرمشبوع الکول . 
بې رنګه مفره . بوی ورکونکې مايع (11:011) 1 13)) ده. دجوش نقطه یی()"97- ) ده. 


(تسمکصسسمصمېعه ) نمي ا روز" , هلنتانمه اه , ۳006076316 ( پروپيلو نتريل » 
اکريلو نتريل . وينايل سينايد ): بې رنګه مايع ( 11- 11-11 ) ده. نسبي کثافت یی(0,81 
) اود ویلی کيدو درجه یی( 6" 83,5-) ده. د پروپین څخه لاس ته راځی. 


(هصکدمد تسصهصه صس )200 الله , (١700671 21٥,‏ پروپینا بل ګر وپ . الال ګر وپ - 
الیل ګروپ ): عضوي ګروپ(- .17-01 11)) دی. 


(ورلوتص٨م‏ ت۵ همه مس)-746 700031067( پروپیو ن الډبهاید ): 603031 وګورئ. 


(رحصستصصسه م8 )-6 (١70716٨‏ پرو پایلین ): 6و ګو رئ. 


وود 


(هقصعصارم د مسسه مد )- 8007 (٣7071‏ پروپايل ګروپ » پروپيل ګروپ ): عضوي ګروپ(- 
ږِِ- ملل)لل)) دی 


(ه۳ ) - ( قوصصګی هه م٨)‏ صعتص 701۵ ( پروتاکتینیم - پروتاکنیني ): د اکتانوئيدو له ډلې 
یو رادیو اکتیف فلزي عنصر دی. نسبي کثافت یی( 91) |تومي کتله يی(231,036) او محاسبه 
شوې د جوش درجه یی( )"1600») ده 

(سعصس‌دهم: )- ٥70‏ (پروتین ): دعضوي مرکونو لوی ګروپ دی. د حيواناتو او نباتاتو په 
وجود کې پيداکيږي. پروتین د کاربن . هایدروجن . اکسیجن او نایتروجن څخه جوړ دی. ځيني 
پروتینونه سلفر هم لري . پروتین مالیکولي کتله له(۲۰۰)څخه تر یو میلون پورې رسيږي. امینو 
اسیدونه د پيپتيدي اړيکو په واسطه یو بل سره تړل کیږي پبپتیدونه جوړوي . د پيپتيدو څخه 
پولي پيپتیدونه اود پولي پیپتيدو څخه پروتین جوړیږي. 


(حدمسه ه مٍ8) - 4ه / ز7001 () پروتولایزس - پروتولیز) : پروتین د انزایمی کتلستونو په 
موجودیت هایدرولیز کیږي . پیپتیدونه او امینو اسیدونه ترې لاس ته راځي . دغه ډول 
هایدرولیز د پروتولیز په نوم یاديږي. هغه انزايم .چې د پروتین د هایدرولیز په تعامل کې 
کتلست په توګه عمل کوي د ( ٥077726‏ 6 نزا يم په نوم یادیږي. 


6 6 ۳/017 ( پروتیو لایتک انزايم ) :هغه انزايم دی . . چې د پروتین د هایدرولیز په 
تعامل کې د کتلست په توګه عمل کوي او په نتیجه کې پروتین د در ازامتر موو 
په مالیکولونو تجزیه کیږي. دغه بهیر د پروتو لایزس په نوم یادیږي. 


(76۱40٥ )070‏ پروتون ):د اتوم د جوړښت اسا سي( ساده) ذره ده. د پروتون چارح( ۱) 
او کتله یی( ع1,672614.101) ده. 


(٢700016 ۵60‏ پروتونک اسید . پروتوني تيزاب ): هغه تيزاب دی . چې د پروتون ایون( 


430 


( م86 ضشفحصه357, ٧٥6‏ ه1 8ه م8  )‏ عه‌صصھهھ (70۱0٥‏ پر وتون نمبر ):اتومی نمبر 
وګورئ. 

(١70551 ۵64 )‏ پروسک اسید وور 35 د154 

6 .,.ء« 0560003701036( پسيدو اروماتیک .تي اروماتیک ) : هغه مواد دي 
.چې په مالیکول کې یی د کاربن د اتومو داسې کړۍ وي .چې يو ترمنځ د ( لع )) او (-)) 
اړیکې ولري .خو دغه ډول مرکب د اروماتیک موادو خواص نه لري اود هیوکل قاعده پکې نه 
براعات ږې .ملا په سکلو اکتا ټټراين ( 1٤‏ )) ) کې اته کاربنه کړۍ ده .چې کانج وګیټ دوه 
غبرګې ( لس )) اړیکې لري ء خو دغه کړۍ مسطع نه ده او نوموړی مرکب د الکین په څیر په 
جمعي تعاملونو کې برخه اخلي. 


(٢600-00‏ پسيدو-اکسال ):110860010703560 وګورئ. 


6 پسیيدو هالوجن ): د سیانوجن ()) او تیو سیانوجن «(56۷) په ګډون 
يوشمیر مرکبونه دي دي . چې هالوجنونو ته ورته خواص لري. د بیلګې په توګه د هایدروجن سره 
هایدروجنی تیزابونه ( لکه 1156۷ , 16۷ ) اوهم ایوني مالګې( چې د 5۷.۷ ایونونه 
لري ) جوړوي. 


56 پلولان ):د ګلوکوز د مالکولونو دپولیمیرایزیشن څخه جوړ په اوبو کې منحل یو 
پولی سکراید دی. 


(٧011018 6‏ پورين ) : عضوي قلوي ده . په اوبو کې حل کیږي . (3060176 ) او ( 
6 نب چې د ( )٨‏ او ( ۸ 18۱) په جوړښت کې شامل دي د پورین مشتقات دي. دپورین 
جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
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٨‏ پولي وینایل اسیتیت )وګورئ. 
۴٣‏ پولي کلورو ایتان ) وګورئ. 


6 پایرانوز ): یو قند دی . شپږ اتومه کړۍ لري . چې پنځه اتومونه یی د کاربن او یو 


اتوم یی د اکسیجن دی. 


( 37 )۵71 ( پایرازول ‏ پیرازول ) : هتروسکلک مر کب دی. قلوي خواص لري په 


رنګ جوړونه او دوا جوړونه کې کارول کیږي. کیمیاوي فورمول یی لاندې دی. 
: ال ٤٢‏ 
سا 
لل ۵ 
که کې 
٨‏ 


7 ( 033691 :)۷۲۵71 
(ِنسم (٣7:60:06)‏ پایریداین حپیريدین ): بې رنګه مايع (۷٧ولاآ)‏ ) ده. تیژند بوی لري. د 
ویلي کیدو درجه یی ()427-) اود جوش درجه یی( "115 ) ده . پایریدين یو هترو سایکلک 
مرکب دی. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
- 


ی2 
(ستم١عومص‏ ور )۷10106 
(سمرسجوصسس) 4٥‏ نصنه (٣‏ پایرامیدون . پیرامیدون ): د تپې اودرد ضد دوا ده. کیمیاوي 


فورمول یی لاندې دی. 


اک 


و8 
0 ۷ 
با ١‏ 


۵ أ‎ 
٢ 
0 


(سره7 ۵۷۶ م11 )-ح 40 نصمه۷۲ 


۶ 
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6 پایريدوکسين ): ویټامین( 8) کامپلکس وګورئ. 
(٣006) ۵ (‏ پيرامیداین - پیراميدین ): په اوبوحل یو مهم مرکب دی. 
جوړښتي فورمول یی لاندی دی. 


(تصصصسعم 150 )ع صن نصصلاكم 


١)‏ 0, ۳66( پایرایټ .2 اوسپنی پایرایټ - پیریټ ): د اوسپنی( 


0 پایرو ):دا مختاړی( پیشوند ) د هغه اکسو اسید دنوم په پیل کې راځي کوم چې د ټیټ 
تیزاب د دوه مالیکولو څخه د اوبو د جداکيدو په نتیجه کې لاس ته راځي 0-٧‏ 


0ج ا«():کر1ا - 21504 
٠6‏ ع نه طح 27517070 ,هل33 ضمطجصلنو 


( 167 8۵8۰ ه6 )- ۵۳0 (۳7٥006‏ پایروبورک اسید ):بورک اسید وګورئ. 


۵770 ٥ه‏ ص سم )اه ال دع ( پایروګلول ح پيروګلول ) : 0672616 :0707070 -3, 2 ,1 د 
پیروګلول په نوم یاديږي. په رنګ جوړونه . او په تحلیلي کيمیا کې کارول کیږي. دپایروګلول 
جمعي فورمول( :(1:)011 ٥‏ ) او جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 
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0۳ 


0۳ 


(سنه1- ته غه مصس75 )له الهع ۷۲ 
(سست تهعه صس: )-( 0 ۵٥٥‏ 771) ( پایرو کاتی خین) : احياګره ماده اودوه قیمته فینول 


(011) )5 دی. په عکاسۍ . دوا جوړونه او رنګ جوړونه کې په کاریږي. جوړښتي 
فورمول یی لاندې دی. 
0۲ 


0۳۲ 


(صصعته کهعنه م78 )منص 101٥6‏ 
(دسمه م1 (٣7717 ٥-)‏ پارولایزس » پیرو لیز ):د تود وځخې په لوړو درجو کې د کیمیاوي 
موادو تجزيه کیدل د پیرولیز په نوم یادیږي. 


(٥770060 7-) ) 8٥ 0٥70 (‏ پارومتري ): د پایرومتر په واسطه دتودوخې د منبع څخه د 


خارج شویو وړانکو دتودوخې دلوړو درجو اندازه کول د پایرومتري په نوم یاديږي. 


(سصه مس ٥77006 4٥-)‏ ( پایرونونه ):پایرونونه په طبیعت کې زیات پیداکیږي. د پایرون د دوه 
ایزومیرونو جوړښتي فورمولونه لاندې ورکړل شوي دي. 
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. : 
7.۹ ٣ ٥ . 
01 0. 1 1) 1 

1 | 
08 ۱ 9 :1 
ک 1 
7-۷06 یم06 


1۱۷1٥0065) 7۶1007 ( 


(هکه سعصسر موس( ) ه موس )- نه ه 70000501017( پار وفاسفورک اسيد - 
پیروفاسفورک اسید ):فاسفورک(۷ )اسید وګورئ. 


(‌کهکهصۍ: هدعم ههه د )- ۵0 ۶770100016( پایرو سلفورک اسید . پیروسلفورک 
اسید ):ډاي سلفورک(۷1)اسيد وګورئ. 


70 )- 771 ( پایرول - پیرول ): پنځه اتومه هتروسکلک مرکب ( 1:1 ل)) دی . 
ضعیف قلوي خواص لري. د هډوکو په تیلو . دوینې په هومو ګلوبین . د نباتاتو په کلوروفیل 
اود ډبرو د سکرو په قیر کې پیدا کیږي. 


4 3 


۸ 
۱ 
1 


(06:07) ۷۲۶016 
70007٥ 6‏ 2-00 .۵0 ۳0۷16( پایرووک اسید ٢‏ ٢-اکسو‏ پروپانوئیک اسید ): یو 


عضوي تیزاب( 00-00011-:11)) او بې رنګه مايع ده. 


4335 


-رل- 


( (حسصھصه مه0 6۵ 1۵-6 -۰ 0311۱۵0٥ ٧7‏ ( تروصيفی تحلیل . اصلیت پیژندنه ): 
انالایزس وګورۍ. 


(حمصسکبهسه ضشصعمه صی 0۵001001٥ 8٣17۹14 - ) 1٥:46‏ ( مقداری تحلیل . مقدار پيژندنه ) 
:انالایزس وګورئ. 


(لتصه:) - 10م ه)(کرانتوم - کوانټ ): د مادې ځینې خواص لکه د سستم زاویه وي 
مومنتم د الکترو مقناطيسي څپو انرژي په متمادي ډول نه بلکې په ټوپيز( (دسکرت ) ډول تغیر 
کوي. د داډول خواصو اصغري قیمت د کوانتوم په نوم یاديږي اود دغه خواصو نور تغیرات د 
اړوند کوانتوم په پرتله ( «) کرته ( ( ٨‏ ټام عدد دی ). زیات وي . د الکترومقناطیسي ساحې 
کوانتوم فوتون دی. 


زمصى وه ده هه عصسھ۵٨1‏ , م6٥٨‏ تلسصصمتصھی1 ) - ۵٧ /۹1 ٧0067‏ نې ( کر انتوم نمېر 
حکوانتمي عدد یا کوانتي عد د ):اربیټال وګورئ. 
6 لن( کو کلایم ): کلسیم اکساید وګورئ. 


(سمسسهصوه)1 0( کوینول . هایدروکینون ):کیمیاوي فورمول يی ( 01102 ٠١1:)‏ ) 
دی. نسبی کثافت یی(1,33 ( .د ویلی کيدو درجه یی( )"173 ) او جوش درجه یی( )"285 ) ده. 
بنزین١ء۴-ډاي‏ اول وګورئ. 


6 ۰ (کونولین )بې رنګه اوبه جذبونکې بد بویه تیلي مايع( (بتلو ) ده. په( "240) 
کې ویلي کیږي د هډوکوپه تیلو | و تارکولو کې پيداکیږي .په دوا جوړونه او رنګ جوړونه کې 


کازول کېږي .لوي خواص لري . جوړښټي فورمول یی لاندې دی. 
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5 4 5 4 
7 22 7 ۷۷ 
۷ 
8 1 8 1 
9۱/٢ لل‎ 6 


دکیونولین ایزوميرونه 


( )1:00:66( کوینون ) : سایکلک دای کیتون مرکبونه دي . چې په نامشبوع کړۍ کې د 
کاربونیل دوه ګروپونه( 0 -) ٣‏ ) لري. د رنګونو په جوړولو کې په کلرراځي. 


۱ل" مرح 


(؟- 0 ) 00010651 ) 
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-180- 


(۲۵٥03) )))57‏ اسمست ‏ راسمات ): 10070016 136001016 ۹ 
9 (رااشعیيت؛»:ر اښنه ونوری 


56, 1011006 7361016 (راسیمک ګډوله )د اپتيکي فعالې مادي د ) او ۸ شکلونو 
د مساوي مقدارونو ګډولې ته راسیمک ګډوله وایی. او په( ١ ٩‏ انتودل ګېږې .راسیمک 
ګډوله اپتیکی فعالیت نه ښیی. 


(وسسه تسه ۵م )- ۲۵6073540( راسیمیک کیدنه ): کيمیاوي تعامل دی . چې اپتیکی 
عالهمر بپ شخهراسمک ګډوله‌لاس ته راغی. : 


6 راد ):د تشعشع واحدونه وګورئ. 


(وقصصه 1:377 (٥۵01300)‏ تشعشع ): 
الف-د فوتونو یا د الکترومقناطیسي څپو په بڼه د انرژۍ خپريدلو ته رادییشن وایی. 
ب-د ٥‏ او 6 وړانګو بهیر هم د تشعشع په نوم یادیږي. 


- 0 7۵01300155( د تشعشع پرته عادي کیدل ): يو اتوم یا مالیکول چې د 
الکترومقناطیسی وړانګو د تشعشع پرته له پاریدلی ( تحریک شوي ) حالت څخه عادي حالت 


ته راشی 


700 هم ) ٥-‏ ۵۵۰۵«( راډيکال ):داتومونو یو ګروپ (ازاد یا په مرکب کې ) ) دی » چې د 
کیمیاوي تعامل په بهیر کې د تغیر پرته له یو مرکب څخه جلا اود بل مرکب په ترکیب کې 
شامليږي. ( 7۵0131 ٥6‏ )او ( ٥٥ع‏ 6131 )٥0‏ هم وګورئ. 


سمم سوسصمهم )-هه؛ 1ه :70( راډيکال ایون ):داسې راديکال دی . چې ( ۰« چارحج 
لري. لکه د بنزین کتیوني راديکال( " ٠11‏ ) او نور. 


)-6 8ه 6 ازرادیو اکتیف عمر ):دپخواني شي عمر چې د رادیو اکتيف موادو د 
څيړني له مخې اټکل شوی وي. 
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(۲۵0630٥6 56‏ رادیو اکتیف ڼیټه پیژندنه ):رادیومتریک ډاټنګ وګورئ. 


57 31/21 ۵7000د ) 062 1:50)0٥۲۵010360(رادم‏ اکتف ارو تو يو نه 
ا 1 راه یی #٢‏ یرو نو پو 


للوعوګورئ. 


١۲‏ ٥مخمص0‏ 370031 )جح 0 :ل0 ه10103001۷6(رادم اکتف هست 
۳" ۷ راديوا بب هستې 
:0066 لووګورئ. 


صروم هسصصصګعھمصمهمص )- د ن5 0٥‏ ۵0:3( راديو اکتیف لړۍ . راديو | کتیف سلسلې 
): د رادیواکتیف هستولړۍ ( سلسله) . په کومه کې چې دلړۍ هره هسته د هغه څخه د مخه : 
هستې د ړنګیدو (تجزیې ) څخه لاس ته راځي . او لړۍ په یوې ثابتې هستې پای ته رسیږي : 
رادیو اکتیف عناصرو درې طبيعي لړۍ عبارت دي له: 

اول- د تورم لړۍ: دا لړۍ د توریم( ۲٣٢‏ )څخه پیل اوپه سرب( ٠۰۸‏ ) ختمیږي. 

دويم - د اکتينيم لړۍ: دالړۍ د یورانیم (۲۳۵) څخه پیل او په سرب( ۲۰۷) ختمیږي 

دریم -د یورانيم لړۍ: دالړۍ د یورانیم ( ۲۳۸) څخه پيل او په سرب( ۲۰۲) پای ته رسيږي. 
ددرۍ طبيعي لړیو سربيره د نپتونیم لړۍ د مصنوعي ایزوتوپ پلوتونیم )۲۴٢(‏ څخه پيل . 
دهغې څخه نپتو نیم( ۲۳۷) او بيا په پای کې بسموت( ۲۰۹) لاس ته راځي. 


(7۵01۵0٥ 58‏ رادیو اکتیفی نښه کونه ):18061:02 وګورئ. 


زی ه صصصعه هس هم ) - 7۵43667( رادیو اکتيو يتي ):دیواتو م د هستې څخه په ځخپل سر 
د رادیو اکتیف وړانګو (۰»0 .0 ۰ ۷) ) وتل او له دې کبله دغه هسته په بل ډول هستې اوښتل د 
رادیو اکتویتي په نوم یادیږي. 56776:٥(‏ 6 الاهوګورئ ). 


68 ۵01070607( رادیو کاربن نيټه پیژندنه ): کاربن داټنګ وګورئ. 


٥6) 890‏ :۲۵4( رادیو کيمیا )د کيمیا هغه څانګه ده چی د رادیو اکتیف 
موادو فزيکي او کیمیاوي خواص او ایونایزیشن څيړي. 
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(تره 1:301 2۵7000 )-6 ۲۵071040602( رادیو ایزوتوپ ): دیو عنصرایزوتوپ دی کوم چې رادیو 
اکتیف وي. 


(35 ۵7م ٥-)‏ ۵0117«( رادیولایزس - رادیولیز) : د ایونایز کونکو وړانګو په واسطه د 
کیمیاوي تعامل اجراکول د رادیولایزس په نوم یاديږي. الفا ذرې . الکترونونه . نیوترونونه د 
رونتګن وړانګې او ګاما وړانګې د ایونایز کونکو ذرو په توګه کارول کیږي. نوموړې وړانګې د 
راذيراکشتف تعنص شش اريا په ( 366167307 ) کې لاس ته راوړل کیږي. 


52 6 7۵0006061( رادیومتر پکی نيټه پيژ ندنه ): 0:005 66 8هل وګورئ. 


6 نل۳دررادیو نوکلید . رادیو اکتیف هسته): هغه هسته ده . چې رادیو اکتیف وي. 


)٨ (‏ - (10س هن ) ن1( راديم ):راديو اکتيف فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی( 88) ۰ 
اتومی کتله یی ( 226,0254) . د ویلی کيدو درجه یی( 700"6) اود جوش درجه یی (114076) 
ده.راديوم( ۲۳) يی ډیر ثابت ایزوتوپ ( 1602747 - 1 ) دی. راديوم په ٨٩٨١‏ کال کې ماري 
کيوري پیژندلي دی. 
( ۰)-( (سههم) ٧0٥‏ (رادون ): کیمیاوي تنبل (نجیب ) غاز . رادیو اکتیف عنصر دی. 
اتومي نمبر یی(٨۸)‏ . اتومي کتله یی (222 دل نع 1- ) اود جوش درجه 

یی( 6 "61,8-) ده . دډیرثابت ایزوتوپ (رادون )۲٢٢‏ د نیمایی تجزيه کیدو وخت یی (3,6 
له ) دی. رادون که څه‌ هم کیمیاوي تنبل(نجیب ) غاز دی . بيا هم ځینې مرکبونه ( لکه رادون 
فلوراید ) یی جوړ شوي دي. رادون په (۱۹۰۸) ) کال کې ويلیم رمزای پیژندلی دی. 


6 پاک. تصفيه ) مايع چې د محلل اکسترکشن په طریقه سوچه( خالصه ) شوې وي د 


رافینیت شوي مایع په نوم یاديږي. 


(ده مهم )- :1۵670 ( رافینوز ): سپين جامد کاربوهایدریټ 0,0 لم )او یو تري 
سکراید دی . دذوب درجه یی )80٤(‏ ده. چې د ګلکتوز . فرکتوز او ګلوکوز څخه جوړ دی. د 
چغندر په بوره او پنبه دانې کې پیداکیږي. 
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۵ ننسبي اتومي کتله وګورئ ). 


56 زررانکسایت ) : د سودیم کاربونیت ٠‏ سودیم سلفیټ اوپوتاسیم کلوراید دګډولی 
څخه جوړ منرال ( 9250:,1667. 21260 )دی. 


77م 3005 )-1 5 1300117( د راولټ قانون . د راول قانون ): د محلول د پاسه د محلل د 
بپ و 


دلته( "1 ) د خالص محلل دپاسه دبړاس فشار . (۳ ) د محلول د پاسه بړاس کې د حل شوې مادي 
جزيي فشار او (») په مايع محلول کې د حل شوې مادې غلظت( مولي قسمت ) دي. 


(رتعتصه ٥هد‏ عتعمصه/ 26 ٥6م‏ )-00:6100601/5 تن (1٥٥۵٥٥‏ په ځمکه لو پيدا عناصر ): 
لانتانوئیدونه وګورئ. 


(سته« ده 6 هم )سک مهع (۵٥٥‏ لر پيدا غازونه ):23565 00061 وګورئ. 


5 5 ( راشګ پروسه ): دکلوروبنزين او فینول د استحصال صنعتی طريقه ده . 
چې د غاز په حالت د بنزين د بړاس . هایدروجن کلوراید او هوا ( اکسیجن ) دتعامل(230"6 ) 


آلجللم )2 ٢د‏ ()ر211 ج مل()دز )211 ٣‏ عللم )2 
دلته مس(11 ) د کتلست په توګه کارول کيږي ا وکلوروبنزین څخه وروسته فینول لاس ته راوړي 
٣٢ ٤٢٢‏ لا( )للم ) بب ()بلا د )15م ) 


856 2 رراشګ سنتیز ):هایدرازاین وګورئ. 
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(سه ه مممه هکصهکمصوم ) حامھهاکمه اوا نه ۷1 , اصھاکمهم ٥١1۴۵(د‏ تعامل د سرعت ثابت ): 


لاندې د کیمیاوي تعامل عمومي شکل ورکړل شوی دی. 
۸8 سب 8 ۸ 
د پورتني تعامل سرعت په لاندي ډول افاده کیږي. 
۷-٨ ۱۸ ||۱١(‏ 


دلته )٨(‏ د ۸ او (8) د 8 موادو مول غلظتونه او (ک ) د تعامل د سرعت د ثابت په نوم 
یادیږي . چې قیمت یی د تودوخې په درجې پورې اړه لري. که د تعامل کونکو موادو غلظتونه: 


| ۸ (|-) ١ |-١:-001/ 


وينو دلته ۷-٤‏ کيږي .يعنې 1 دتعامل هغه سرعت دی . کله چې د تعامل کونکو موادو 
غلظتونه (.1/ 11:01 ) وي. # دتعامل د مخصوص سرعت په نوم هم یادیږي. 


1۵81( تعامل کونکی مواد ): کیمیاوي تعامل وګورئ. 
(قصسعصصعح عمعههصم0س0) - 6٥00‏ (تعامل ): کيمیاوي تعامل وګورئ. 
(کصه ته م )-/ 163860 ( تعامل ګر ): هغه كيمياوي ماده ده . چې د نورو موادو سره د تعامل 


کولو لپاره په کاریږي. د کيمياپه لابراتوار کې سلفورک اسيد . هایدروکلورک اسید . سودیم 
هایدروکساید او نورد تعامل ګرو په توګه کاروي. 


۵17 (ريل ګار ):د ارسنک (11) سلفايد منرال( :5:5 ۸) دی . چې سور رنګ لري. 


(سعکه۲ عسصس2دصسصبصهصوص )- 8٥8‏ 1( حقيقي غاز ) :هغه غازونه . چې دمالیکولو تر منځ یی یو 
پربل اغیزو اوهم د عمومي حجم په پرتله دهر مالکول د ذاتي حجم څخه صرف نظر نشي کيدای 
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حسابيدای شي 


(وسهوحصسګکسمصه ن6 ) ح 10176002 ( مکرر کرستل کيدل ) : د محلول څخه د 
لوغ کی سل ولو اې ياد شد دی اوه ته ون رشااش 
) کیمياوي مادې لاس ته راوړل د مکرر کرستل کولو په نوم یادیږي. 


پک ):د مایعاتو ګډولې ته د څوځلي ( مکرر) 
تودوځي ورکولو اود لاس ته راغلۍ براسن هزار ( بیرته مايع کولو ) ) له لارې د مایعاتو بیلول او 
سوچه کول د ریکت 


همس( یګنم ح 00 ۵ نع( ر 


: په نوم ياديږ ي .4 10003 وګورئ. 


(9 ه160 )- ه160( رډ اوکس ١:)‏ کسیدیشنی -احياوي تعامل وګورئ. 


(خصمهتمصھمصھی مھ 64٥, ۲۳006١٥)‏ يه و هن١١٥1(‏ احاګر ): هغه کاو ي ماده ده . چې 
بلې مادې ته الکترونونه ورکوي(بله ماده احيا کوي ) او په خپله اکسیدایز کیږي. 


٥002 85‏ احياګر قند ):مونو سکراید یاډي سکراید دی . چې نورو مالیکولونو ته 
الکترون ورکوي اود احياګر په توګه عمل کوي. 


(کته عکصصھه ۵ه ی0 ھ (16000٧00)‏ احياګر )8607 :60000د وګرورئ. 
(فه ۵7 ی8 )- 1000(د احيا عمليه ):دالکترون اخستل د احیا عمليه بلل کیږي. 


مه ه5٥1‏ (ریفاینري ګاز ): پترولیم وګورئ. 


(هع مهه ) - عمنمتله1(صافول . پاکول ):دکيمیاوي مادې سوچه کول یا د مایعاتو د 
ګډولې څخه د محلل اکسترکشن په واسطه د مایعاتو بیلول دي. 


(هم ۸۵ ٥۵۶٥‏ ٥غه‏ عههصصسهتصه 1٣۵3816 3٥01016 19355) ۳.۵. 0( ) 01٥‏ ( ن نسبی اتو مي کتله 


): دیو عنصر ديوه اتوم کتله د اتومي کتلې( ۵..0) په واحد داتومي کتلې په نوم ياديږي . 
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اتومي کتله هغه عد د دی . . چې دعناصرو په دوره یی جدول کې د عناصرو د اتومي کتلو په توګه 
ورکړل کيږي. دغه عد د په طبیعت کې د یوعنصر د ثابتو ایزوتوپونو په کتلوي اعدادو پورې اړه 
لري او په لاندې ډول حسابيږٍي. 

مثال: : په طبیعت کې د کلورين د ثابتو ایزوتوپونو فیصدي په لاندې ډول ده. 


کلورین ۳۵ ( ۷ ). کلورین ۳۷( ۵ ).د کلو زين ننسبی اتومی كله (دکلورین اتومي کتله ) 
"1 
حل: 1 35,453 ح( 25/100 )3/7 د (100 / 7/5 ) 335 


(مه 801801760 مهصسه 7ه ه0 )(۲.0) 4605117 (1٥٥13116‏ نسبي کثافت ): د جامداتو او 
مایعاتو نسبي کثافت( م) د هغې مادې د کثافت 0 (په 20/6 کې ) اود اوبو اعظمي کثافت 
0 د نسبت څخه عبارت دی. یعنې لیکوچې مس ال حم 


(هی ۸۵٨‏ مه صمصمصت٣0معکهمط‏ مهصسص کسه هوه )- 1۵32016٥ 10016 01871 19355) ٧١(‏ ( نسبي 
مالیکولي کتله ): د مالکول د ټولو اتومونو د نسبي اتومي کتلو مجموعه د مالیکزل نښبی 
اتومي کتله کیږي .دبیلګې په توګه د اوو سي ماليکولۍ كََلة د ( د اوبو مالیکولي کتله ) 
مساوي کېږي: 


7 ک-تثئثظ۶57 41-گظگكت  -‏ ۹ ۸ 
٨٠‏ ریم ):دتشعشع واحدونه وګورئ. 
0 ککنډ ): یو مصنوعي یا طبيعي کنډ دی. د مصنوعي کنډونو څخه پلاستیک جوړوي. 


68 بيلول ):د راسیمک ګډولې اپتیکی فعاله اجزا یو له بله بیلول د ریزا لوشن په نوم 


66 ریزونانس ) : دکیمیاوي مادې د مالیکولوجوړښت په څوډوله منل شویو 
فورمولونو ښودلو ته هم ریزونانس وایی . د بیلګې په توګه د د متنل د مالیکول فورمول په( 
0-)یآ1) ډول ښېي . خوداهم معلومه ده .چې د متنل په مالیکول کې اکسيجن لږڅه منفي او 
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کاربن لږڅه مثبت چارج لري او د دغه مادې مالیکول کیدای شي په( 0 ):11) بڼه هم وښودل 
شی. د متنل دغه دواړه ممکن مالیکولی جوړښتونه د (له نه هه ) بڼو په نوم ياد اوپه لاندې 
ډولښودل کيږي. 


)اې 0-))ی11 
دلته( «ه) دتعادل معنی نه ورکوي. 
(16٥00306 61‏ ریزونانس افکت :الکتروني افکت وګورئ. 
(165٥1‏ ریزورسیئول ):1,3-0107070:0602606 وګورئ. 
6 16(ريټینول ):ویټامین(۸) وګورئ. 


1٠ (‏ ) - (7: ن):00 160/1 ( رینیم ): سپین نقره یی رنګه فلزي انتقالي عنصر دی . نسبي 
کثافت یی (20,53 ) . اتومی نمبر یی( 15) . اتومی کتله یی (186,2) . د ویلی کيدو درجه 
یی(318076) . دجوش درجه یی ( 56277 ) . اکسیدیشنی درجې يی ( 4« , ۳3) دي دا 


عنصر په(1830) کال کې(۷۵113500 . ۷۷) پیژندلی دی. 


1001( رودیئول ):286001 ۵00000 وګورئ. 


( 1# ) -( تسه م) (1:٩:‏ سپين نقر ه یی رنګه فلزي انتقالي عنصر دی. اتومي نمبر یی 
(45 ) . اتومی کتله یی( 102,9) . دویلی کیدو درجه یی ( 6 1966) . د جوش درجه يی( 
6. نسبي کثافت یی( 12,4) اساسی اکسیدیشنی درجه یی (۳3 ) اود ( ۳4) مرکبونه هم 


7 آرريبو فلاوین ): ویټامین(8-600016) وګورئ. 
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(ه کم صعى: مھ«مصسمهقنححصه6وم)-0 نه (00000٥‏ ریو نو کلیتیک اسید ):1۸ 


وګورئ. 


(دده 6م )- ::18( ریبوز) : یو مونو سکراید( :11,۳0 )) دی . په طبیعت کې په ازاد ډول 
پیداکیږي. د ( ٨۸‏ 16 ) د جوړښت جز دی . ددې مرکب مشتق ډي اکسي ریبوز ( 04 :,11:)) د ) 
٨۸‏ )په جوړښت کې شامل دی. جوړښتي کيمیاوي فورمولونه یی لاندې دي. 


0 17 0 1 
| 2:500 
١ /‏ 
- سه - 
پارسریب ٢٢‏ اچ سي 


١ 
وس موش‎ 


11 17 


(2-056 2-1001-2-02806 


(5ه67م )-6 :016 15( ریبولوز ): کيتو پنتوز قند(:1,:60)) دی. د فوتوسنتیز په عملیه 
کې د ریبولوز فاسفیت د کمپوننت په توګه د کاربن ډای اکساید په رانیولو کې برخه لري . 
مونوسکراید وګورئ. 

(7ه601 هم 0101٥ 0050366 -) 6:0 (٥7‏ نا( ریبولوز بی فاسفیت ): پنځه کا ربنه قند 
دی. . چې د کاربندای اکساید سره ترکیب کیږي اود فوتو سنتیز په لمړۍ مرحله( ه1 
5670) ) کې شپ ږ کاربنه منځ مهالی مرکب جوړوي( (کالوین سیکل وګورئ ) ).هغه انزايم . .چې 
په دې عمليه کې د کتلست رول لري دریبولوز بیفاسفیت کارب وکسایلیز په نوم یادیږي. 
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(887) 105-1,5-01501105011316 80 
٥٤رکړۍ‏ . حلقه ): په مالیکول کې د اتومونو تړلې کړۍ ته رنګ وایی . په ځینو مرکبونو ( 
لکه نفتالین --ک040-05ا5؛ 0 . داډول کړۍ د جنګیدلې ( یو بل کې 
ننوتلې ) کړیو په نوم یادیږي. 


97 اارنګ کانفورمیشن ): د ځینو مالیکولونو داتومونو کړۍ مسطح نه بلکې 
فضایی جوړښت لري.لاندې دځینو کړیو جوړښتونه ورکړل شوي دي. 


لااو د وه 1 مخ بخ ی- 


وکن -پ--- 1 8 
٢-١‏ لین - 


1 که ۱۱ 131-7 


٢ 


٧! ماطایعک‎ 


حه ٨٨‏ ههه ا 


د ( 03500 ۲0صمی 1718) مختلف ډولونه. 


٢ 


٥(‏ هکم ئې1 مه صمصصسه صسحتحصه 6هوم)-ا ن۵ 1١١ ٨۸- ٨10500 0:161٥‏ ( ریبو و کلیتک اسيد ): د 
هستې تیزاب دی . چې د پروتین د سنتیز سره تړاو لري. اود ژوندیو موجوداتو په حجرو کې 
بيدا کږي. ( ٨۵‏ ) د ورائت د موادو په ډله کی راځی ٢‏ )0 ) ډیر ډولونه د حجرې په هسته 


47 


کې سنتیز او بيا د سایتو پلازم مختلفو برخو ته ځپریږي. د ( ۷۸ 1) مالیکول د (10160065) 
اوږد ځُنځیر لري . چې قند یی ریبوز او قلوي یی ( 060106 ,00506/ز0 ,2080106 او ل۳6۵:ا) دي. 
لاندې شکل کې 11۸ و (101۸) پرتله کړئ. 


٢ ٢ آ-"‎ 


۷ 


.- 
0 


: م16 
0 


17 8356 
: نه 


3ل 
۱ 
11 1 
٢/٤ 0٨09٨0٨,‏ 
0۸٨ ٨‏ 
۱٨ 0٨‏ 
0 0600/۲000 0 8100111616 


11 6 (روشیلی مالګه ): پوتاسیم سودیم تارتاریت تترا هایدریت( . ۷٥11,06,‏ 


6( تيره . ډبره ):د منرالي ذرو غونډنه( اګریګات ) دی . اود ځمکې د مخ ډیره برخه جوړوي 


48 


لدی ۴( دډېرې کرستال ) :03:17 وګورئ. 


161 (دډبري مالګه ):031116 وګورئ. 


لس تمه هم )-60 ع60٥1(‏ رونتګن بد ون وښ چې د هغو د کاشف( ۲۷ 
662 غ۴ .) په نوم یادیږي .اود( »# ) وړانګې هم ورته وایی 


(۱٥٥ ۶ 60‏ روزفلز ):د بسموت(505) . سرب( 2876 - 25) او قلعي( :259 -22) الياژ 
دی. د ویلی کیدو نقطه یی( 6 "100) ده. 


1667( ربړ ): طبیعي ربړ د یوډول ونې دشيدو څخه لاس ته راوړي. دغه شیدې د ولکانیزیشن 
اود نوروموادو سره د ترکیب کيدو وروسته په ربړ بدلیږي .د اډول ربړ دایزو پرین پولیمیردی 
چې د (-ملال) لا )(ږل1ل)) ن)رلل) - ) ټوټه لري .رب په مصنوعي ډول هم جوړیږي. 
6 1۱6 ان , ٥٠م‏ مه ھاو ٥0064٥‏ ۱6 لن وګورئ. 


7757717707 7 ددد ن٧ن257‏ 77 
ددد دن نن د 0707000007 
اکسیدیشني نمبریی (۳1 ) ده. د فوتوسل په جوړولو کې په کاريږي. دا عنصر په (1861 ) ) کال 
کې رابرت بنسن پیژندلې دی. 


)5 1(روبين. یاقوت . لعل ):د کورندوم منرال اوروڼ( شفاف) قیمتي کاڼی دی. د ښکلا په 
ګاڼو کې کارول کیږي. 


2 00:00000-:0 870 ( روبیدیم - سترانسیم نیټه پیژندنه ): د جیلوژيکي موادو د 
عمر دپیژندلو یو متود دی . چې د روبيد يم د رادیو اکتیف ایزوتوپ(۸۷) د سترانسیم په ثابت 
ایزوتوپ ( ۸۷) د بدلیدو پر بنسټ ولاړ دی. طبيعي روبیدیم ( 27.587) د روبيدیم ( ۸۷) 
ایزوتوپ لري ددې ایزوتوپ د نیمایی تجزیه کیدو عمر ( "۵٥‏ 10 . 4,7- 1 1) کاله دی . 


و۹4 


اوس که د ( "٠/5‏ ) نسبت په جیو لوژيکي نمونه کې عملا معلوم شي نو ددې 
معلوماتو له مخې دجیولوژيکي نمونې عمر اټکل کیدای شي 


٨17 ) 587‏ (ز نګ و ): اوسپنه( )٢۴‏ دا به زنګ ( لل 0ه )٧‏ بدلید 
( وسپنې پ ) 
داو سپنې د زنګ وهلو و 


(ن٤ا‏ )- ( 76:,8/رن)- :10060700 (روتینیم ):فلزي. سپین رنګی انتقالي عنصر دی. اتومي 
نمبر یی( ۴۴) . اتومي کتله یی(101,07 ٠)‏ دویلي کیدو درجه یی( "2310) اود جوش درجه 

یی( 3900"6) ده .په ويلي شوې القلي کې حلیږي .خو تيزاب ورباندې اغیزنه کوي .د هالوجنو 
۱ و اکسیجن سره د تودوځې په لوړو درجو کې تعامل کې . په ۱۸۴۴کال کې( (10805. عل1) پیژندلی 
دی. 


(٠/06/7000) 7 (- )6(‏ روزرفوردیم ): رادیو اکتیف عنصر دی. په (1964 )کال کې د 
پخواني شوروي اتحاد مسکو ته نژدې یو ښار ( 100804 ) کې په مصنوعي ډول لاس ته راوړل 
شوی دی . چې شورویانو دهغه وخت دیو پیاوړي فزیک پوه ( کورچاتوف ) په ویاړ ( 
07 ) نومولی او سمبول یی ( 150 ) ګڼلی دی . مګر غربيان یی رازرفوردیم بولي. 
ددې عنصر اتومي نمبر (104 ) دی . کورچاتوویم د (کاربن12 ) د هستې په واسطه د 
د کالیفورنیم د هستې دبمباران څخه یی لاس ته راوړی دی. 


6 روتایل ) د (ږ 110 ) منرال دی. 


(٤ا‏ )- (٥ه/‏ م6۰ هم ٥7٥۵۶ه‏ مهه )امھادمهه 4062 ې1 ( ردبر ګ ثابت ): دا ثایت 

کو 107 .1,097 - 87 / ثه ٢۹‏ - ) قيمت لري. دلته(٢))‏ مقنا ثابت . (10 
٠ )‌‏ -۳۴) قیمت لري. دلته( )) مقناطیسی ثابت » ) 
)٥(‏ د الکترون کتله او چارج (٠‏ ) د رڼا سرعت او( ) د پلانک ثابت دی. 
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-8- 
( سمهده )-5406 ۵ 6۵( سکرايد ):50837 وګورئ 


(سمهه )حمصنه ص۵٥5(‏ سخرين ) : سپينه جامده کرستلي ماده ( 05 مل ) ده .په اوبو کې 
لږه حلیږي. د تودوخې په ( 2246) کې ویلي کيږي. د تولوئین د یو مرکب څخه يی لاس ته 
راوړي .سخرين مشهوره مصنوعي ځوږه ده . چې خوږوالې يی د بورې په پرتله(٠‏ ۵) کرته زیات 
دی . ددې مادې سودیمي کرستالو هدراتونه د سخرین په نوم په بازارونو کې خرڅيږي . د 
وروستیو کلونو علمي څیړنو ښودلې ده چې سخرين د سرطان ناروغي منځ ته راوړي , نوځکه یی 
په ځینو ملکونو کې په استعمال بندیز لږيدلي دی . د سخرين د مالیکول جوړښتي فورمول 
لاندې دی. 


"023 2222000 
(سَسمهی) 


٥۵(‏ ته مهن )- 6۵037086( سکروز ) :50607086 وګورئ. 


692 36566( سخس تعامل ): د متان څخه د تودوځې په لوړو درجو کې د (:1)) د لاس 


31 ې لل جب بل )2 


437371 


زهوکسته مهمصمه ت1 )حممنام ۳۱م عن‌مصلىی ., مهم ۱م لهھنهتلتن ه( د قربانۍ کولو دفاع 
. کتودي دفاع ) ): د اوسپنې| و یا پولادو دزنګ وهنې د مخنیوي يوه لاره ( طريقه) ده. د اوسپنیز 
( پولادي ) سامان پر مخ د جستو پوښ جوړوي( مثلا اوسپنیز سامان په ویلي شوي جست کې 
غوټه کوي او د د سړولو وروسته دسامان پرمخ د جستو پوښ جوړيږي. ( .د جستو پوښ که په خپله 
تخریب هم شي بيا هم اوسپنه د تخریبيدو ( زنګ وهنې ) څخه ساتي .که په دغسې پوښ کې 
سوری وشي اوسوري ته اوبه ننوځي . دلته داوسپنې اوجست مکرو ګلواني حجره جوړيږي . . چې 
کتود یی اوسپنه او انود یی جست دی. دلته دزمانې په تیريدو سره یعنې دګلواني حجرې 
دفعالیت په جریان کې انود( آ جست ) خوړل کيږي () 26-7 و7 ) او کتود ( اوسپنه ) ساتل 
کيږي ؛اوکه په سال وس زنګ ( 31:0 .:0 يه۳) وي » نو د اوسپنې کتله 
لازیاتیږي" 26-06 م16 ). 

6 1 سال امونیاک ):امونیم کلوراید وګورئ. 


(دکهمسمصى1 مھ صمصصصسه )- نه ۵ ٥607016‏ ې1-۸570707 , 0 ن۵ ې 1ل٥5(‏ سالیسالک اسد 

.هایدروکسي بنزوئیک اسيد ):طبيعي کارب وکسایلک اسید( 11:0011, 1106 ) دی . چې 
په ځینو نباتاتو کې پيداکیږي . سي کثافت یی (1,44 :700044 
جوش نقطه یی(" 1) ده. د اسپرین په جوړولو کې کارول کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې 
دی. 


0 


و5 
60 5316/۱6 


(هدهم م1 مھهصسمکصصعسقه ) 


67 مالګین متر ): له ده چې د محلول د مالګین والی کچه پرې اندازه کوي. یو ډول 
سالینومتر یوډول هایدرومتر دی چې د محلول کثافت اندازه کوي اود کثافت له مخې دمحلول 
نالګوالی سوموي. يل ورل والیتوره مخلولیرقي ګت اند ازه کوی هف لدماقي 
د محلول مالګینوالی معلوموي. 
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68 سال سودا ): بې اوبو سودیم کاربونیت دی. 


(کرمه )-531۳(مالګه ): کیمیاوي مرکب دی. چې د تيزاب او قلوي دتعامل څخه اوهم د نورو 
لارو لاس ته راوړل کیږي. 
( ملا ٢‏ )٨١م‏ ب )1 ٢د ٧١٨٨٣)‏ 


که« ققصصصوحصه )-0:086 (۵1٥‏ دمالګی پل ): 6٥‏ وګورئ. 
6 1 (سالت کیک ): په فابریکه کې جوړ سوديم سلفیت دی. 
7 سالټنګ این ):00 5311 وګورئ. 


6٤‏ 5/68 (سالټنګ اوټ ): په ټاکلي محلل کې د( ١‏ مادې په محلول کې د دویمي(۲) 
مادې د حل کولو له کبله د لمړۍ ( اه سالټنګ اوټ 17 
ياديږي .دبیلګې په توګه که په اوبو کې د ( )٥6‏ ) مالګه حل وي او په دغه محلول کې د ( 
7) مالګه واچول شی نادد 
دې پېښېې ته د شریک ایون اغیزوایی. : : 


7 6۵1( سالټ پیتر یا ښوره ):0107016 وګورئ. 


زموص؟ )- ( (تقممهنوی)صصصسصهصصه که ( سماریم ) : پرم نقر هه یی رنګې فلزي عنصر دی . په 
لانتانوئيدو پورې اړه لري. اتومي نمبر یی ( 62) . اتومي کتله یی( 5|) . نسبي کثافت 
بی(7,52) . د ویلي کیدو درجه یی "1077 ) اود جوش درجه یی ( "1791) ده . سماریم 
نیوترونونه جذبوي .نو ځکه د هستوي ریاکترونو په جوړولو کې کارول کيږي. او ( :510:0) د 
مخصوصو اپتيکي ښیښو په جوړولو کې کارول کیږي. : 


6 5800771( ساندويچ مرکب ): د انتقالی عنصر کامپلکس مرکب دی . چی د فلز 
اتوم یا ایون د اتومونو د دوه کړیو ترمنځ ساندويچ شوی وي.( ۳677066:6) وګورئ. 
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(وسهووسټچاصسصه شه )-:0 53530( تصبن . صابون جوړونه ):د| لقلي او یو استر تعامل 
دی . چې په پایله کې یی الکول 00000007 


)۳٢٧٢٢د‏ ()() ٧)‏ يب ))() مې ۶غ)()() )1۹ 
صابون او استریفیکیشن وګورئ. 


(رسظمصصعصصعی 8۵ ) -0 (5۵٧1017066‏ مشبوع .موړ): 

الف- مشبوع مرکب: هایدروکاربني مرکب » چې په مالیکول کې یی یواځې یوه ستوې اړیکې 
وي. لکه متان. ایتان اونور. : 
ب- مشبوع محلو ل: یو محلول دی .چې د حل شوې مادې مقدارپکې په دغه شرایطو ( 1(«) 

کې نور نه زیا تیږي . یعنې د تودوخې په ټاکلې درجه اود ټاکلي فشا ر لاندې د ول 
مادې د حل کيدو اود محلول څخه ددغې مادې د برعلا کنډه مرظونه ناو ري .دغسې 
محلول مشبوع بلل کیږي .یو محلول . چې د حل شوې مادې مقدار پکې دمشبوع حالت په پرتله 
لږړوي. غیرمشبوع محلول! و که د حل شوې مادې مقدار پکې د مشبوع حالت په پرتله زیات وي 
. دغسې محلول د فوق مشبوع محلول په نوم یادیږي. فوق مشبوع محلول غیر ثابت وي. مثلا د 
مالګې فوق مشبوع محلول ته که ددغې مالګې ډیر کوچنی کرستل ولويږي . نو سمدستي د 
مشبوع حالت څخه زیاته مالګه د دغې محلول څخه رسوب کوي. 


(کََنََّی 83 )-01 (5٥۵٩/1013‏ مشبو 2 ):فوق مشبو يا 40 6 ووګورئ. 


(٥-010 0456‏ د ٥‏ - بلاک عناصر ):د عناصرو په دوره یی جدول کې د (1۸) او (11۵) 
"-ا7 5 د( کا, ۴ل ,کا, ۷۵ ,شْ1) او (, 518 , ۵), 6,118 
4 83)د ( )٥‏ بلاک عناصرو په ډله کې راځي . د دې عناصرو په اتومونو کې د بیروني 
الکتروني يشغ مخکي ټلالکروي پټ د نوغ ونو يه شاشر اوه بیروني 
الکتروني پوښ په( 8) اربیټال کې یی (1) 2 الکترونونه(57, 08 ) ځای لري که دا 
عناصر . همدغه د ('05) یا (ّ035 0070747000 ( 1 ) یا( ٧۷٧‏ ) ایونونه 
جووړې. داعفاصو یړل غقیقی | و فعاله فلزونه دي. 
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ل5 )- (تتسصصهن)صسن مه8 ( سکاندیم ): داعنصر په( 111۸) نيم ګروپ کې ځای لري. 
یی ( "1541) اوود جوش درجه یی( "2831 ) ده. سکانديم ( 9) رادیو اکتیف او یو طبیعی 
ایزوتوپ لري داعنصر په( 1879) کال کې( ٧۷115600‏ 1۵75) پيژند لی دی. 


رصم که عنم مممهاه عومنممه 8( سکیننګ الکترون مکروسکوپی ):الکترون 
مکروسکوپي وګورئ 


6 کل 5( دشف قلوي ): کرستلی مرکب دی. د اروماتیک امين او یو الديهاید یا کیتون 
د کاندنسیشني تعامل په نتیجه کې جوړيږي. 


1٧٩٩٨: ٢٣٢ -)))( جب‎ || ٧-)111)۴ د٢ (املا‎ 


دشف قلوي په عضوي کیمیاکې د اروماتیک امینو د خواصو د څیړنې لپاره په کار راځی. 


676 571 ( د شف تعامل ګر ) : د الديهاید او کيتون د پیژندنې یو متود دی 
دالیفاتیک الډيهایدونو سره یی د محلول رنګ ګلابي ګرځي . او اروماتیک کیتون پر دغه 


(303/ :٥ه‏ م8 مفصضصه ٥۵88‏ )-00 ٥ه‏ يع 00 هک( د شرو دنګر معادله ) جرمن ساینس 
پوه شرودنګر د اتوم د هستې چاپیره فضاپه درې کواردیناتو ( 2ل »ز) کې دالکترون حرکت د 
موج په څیر په پام کې ونیو اود الکترون اساسي مشخصات لکه کتله( )٥1‏ . ټوله انرژي( ٣‏ ) : 
پوتانسيلي انرژي ( م8) او موجې تابع ( )٧‏ یی د ریاضي په معادله کې سره مرتبط کړل . چې 
دغې معادلې ته د شرودنګر معادله وایی. دشرودنګر د معادلې عمومي شکل لاندې دي: 


٧-0‏ (م1-2٣)‏ ۷ مرم )ې څیه )۷ تع ې دج /ټ 2 ې دچ تچ 
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دلته (7 ۷ ٠‏ ) داسې یوکمیت دی . . چې د هستې چاپيره فضا ( د 7 په درې واړو 
کواردیناتو ) کې دالکتروني موج امپلیتود یعنی د هستې چاپيره دالکتروني وریځې پراخوالی 
اوشکل ټاکي .اود موجي تابع په نوم یادیږي. 


(و5 )-( تلهم 6 5۵٥:)‏ ( سیبورګیم ): رادیو اکتیف عنصردی . اتومی نمبر یی ( 
) دی په ۱۹۷۴ کال کی (0 :۸/06/0207 ) پیژندلی دی. 


٧408 161‏ ٥5(دویمی‏ الکول ) الکول وګورئ. 


6خ؛|)00 07 9(دويمي امین ) : امیلونه وګورئ. 


۷ 0:ه56(دويمي حجره ) ): هغه ولټائیک حجره ده . چې د تشيدو (بې چارجه کیدو ) 
وروسته بیرته چارج ورکول کیدای شي 2٠٧0٩0٠‏ طریوګورئٌ: 


(ممصسهوحصصعصصصېمصه )-00 031 8607:60 ( تراسب » دلو ښي تل ته کښیناستل ): په مايع چاپیریال 
کې دجامد فاز ځوړند ی (معلقې ) ذرې د ځمکې د جاذبې تر اغیز لاندې د مايع تل تل ته گښیني » 
چې دې پېښې ته تراسب یا سډ منتیشن وایی. د ذرو د سډ منتیشن سرعت د ستوکس د قانون 
په اساس محاسبه کیدای شي .وې ټاکلې مادې لوی ذرې ژر او کوچنۍ ذرې یی ورو ورو تل 
ته پریوزي. د مايع تل ته د ذرو د پریوتو سرعت له مخې د لویو او کوچنیو ذرو ګروپونه اود هر 
ګروپ د ذرو نسبي شمیر معلومول د سډمنټیشني انالیز په نوم یاديږي . که د مايع او جامد 
فازونو د کثافتونو توپیر ډير لږ وي » نو دلته د ماع څخه د جامد فاز د جلاکولو لپاره د 
سنتريبيوژ څخه کار اخلي. 


(مرصصممصعه )-5 5164/0٥‏ ( سلینایدونه ):دیو عنصر او سلینیم بينار ( دوه عنصره ) مرکب د 
سلیناید په نوم یاديږي. دفعاله فلزونو سلینایدونه ایوني مرکبونه اود غیر فلزونو سلینایدونه 
لکه (11.5 )کوولانسی مرکبونه دي. 

») 34( سپلینیم ): متالوئيد ( فلزډوله ) عنصر دی. اتومي نمبر یی‎ ) 510:) (-)5٥( 
ده‎ )684,9 ٤ اتومی کتله یی( 78,96) . د ویلی کیدو درجه یی(" 217) اود جوش درجه یی(‎ 
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سلينيم ځړ . سور او تور الوتروپي بڼې لري .سلینيم نیمه هادي ماده ده .د خړ سلينیم څخه د 
فوتوسل ( درڼا یی بطریو ) په جوړولو کې کا ر اخلي . سلینيم د سلفر په څیر ( ۳2,74,16) 
اکسیدیشني درجې لري. 


(6037 مه گهیى) ‏ :60/3/0370 () سیمي کاربازون ):- هغه عضوي مرکبونه دي . 
چېد" ۷٧81-00-04‏ ) ګروپ لري. سیمي کاربازون د الډیهاید یا کیتون 
اوسیمي کاربازید ( 7 11-00 -13.4) دتعامل څخه لاس ته راځی . سیمی کاربازونونه 
مسل مره ارد وای ککږنظظیی اررې دی ادي بهار رنه فشارو تې 
مقداري تحليل ) لپاره کارول کیږي. 


(سمسصوېر )10:71 )-7 5100009 (نیمه هادي ): کوم مراد چې ازاد الکترونونه لري ( 
لکه فلزونه او ګرافیت ) او هم هغه مواد چې ازاد ایونونه لري( لکه ویلي شوی الکترولیت یا د 
الکترولیت محلول ) . د دغسې موادو څخه د بریښنا جریان تيريږي اود بریښنا ( برق) هادي 
موادو په نوم یادیږي .برعکس هغه مواد چې ازاد الکترونونه او یا ازاد ایونونه . نلري (کو 
ولانسي مواد لکه الماس . پلاستیک ء ربړ , و جامد ایوني مواد لکه مالګې اونور ) دبرق عایق 
مواد دي. دبرق هادي موادو برقي هدایت ډير( "10 -) زیمنس في متر . . او دبرق عایق موادو 
برقي هدایت لر ( اووو105س)دی .هغه جامد کرستلي مواد چې برقي هدایت یی د دغو 
قیمتونو تر منځ( ( 1057- -10) دی . د نیمه هادي موادو په نوم یادیږي . کشره شبه فلزات ( 
سلیکان . جرمینیم . سلینیم او توریم ) د نیمه هادي موادو په ډله کې راځي. د کرستلي موادو 
برقي هدایت داسې تشريح کيږي . چې ګویا همغسې چې په مالیکولونو کې د اتومي اربیټالونو 
څخه مالیکولي اربیټالونه جوړیږي » په کرستلونو کې د اتومي اربیټالونو څخه کرستلي ساحې 
یا د کرستلي ساحو اربیټالونه . چې چې )٥8:0(‏ )هم ورته وایی جوړيږي .د مالیکولي اربیټالونو په 
څیر د کرستلي ساحې اربیټال دل د ټولواتو مونو تر منځ فضا کې خپريږي . ټول هغه 
الکترونونه . چې کیمیاوي اړیکې جوړوي په ولانسي ساحه ( 0800 ۷۵180266 ) کې او هغه 
الکترونونه چې په برقي هدایت کې برخه اخلي په ازاده یا د هدایت په ساحه ٥8:0(‏ 0000060 
) کې ځای نیسي ند کو وف ساحوترمنځ ممنوعه ساحه( 31ع 08190)هم 
م00 ٧۷‏ 
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سلا 
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٤٧ 
٤٧9 


0 36 ھ 


"د1 ))0 ٧27‏ ۱2 1 
د برق هادي مواد د برق نيمه ‌هادي مواد د برق عایق مواد 


په حقیقت کې د د کرستل ولانسي ساحه دهغه کرستل د اتومونو د ولانسي اربیټالونو څخه جوړه 
ده . او په هغې کې ولانسي الکترونونه ځای نیسي .که چیرې ولانسي ساحه په الکترونو ډکه 
وي . یعنې په اتومي ولانسي اربیټالونو کې دوه دوه الکترونونه ځای شوي وي .نو دلته دغه 
الکتروني جوړې یو له بل څخه جلا کول اود هدایت ساحې ته یی پورته کول ډیره انرژي غواړي. 
يعني په دغسې کرستلونو کې د ولانسي اود هدایت ساحو تر منځ ممنوعه ساحه وجود لري و 
ممنوعې ساحې انرژي له درې الکترون ولت څخه زیات ٢۷(‏ 3 ) وي . نو دغسې کرستل د 
برق حایق وي .ملا د الماس په کرستل کې د کاربن داتوم څلور ( ( 57 ) ولانسي اربیټالونه په اته 
ولانسي الکترونو ډک دي .لته د ممنوعې ساحې انرژي زیاته( ٢٥‏ 5,7 ۸ )ده .نو ځکه الماس 
په عادي شرایطو کې د برق عایق دی . په ایوني کرستلو کې ممنوعه ساحه(۷٢‏ 6- ۸) وي . نو 
ځکه ایوني کرستلونه هم برق نه تيروي .د نيمه هادي موادو په کرستلونو کې د ممنوعه ساحې 
انرژي لږه ( )1-36٧‏ ده. پس که د د نیمه هادي موادو د تودوځې درجه لوره کش دنه ډیر 

شمیر الکترونونه دولانسي ساحې څخه د ارد کي تپورنه کر اږ به دۍ تر لیپ د 
تودوځې د درجې د لوړيدو سره د نیمه هادي موادو برقي هدایت لوړيږي. ( ولې په فلزونو کې د 
تودوخې د درجې د لوړيدو سره د فلز برقي هدایت کمیږي . که په ولانسي ساحه کې نیمه ډک 
اویا تش( خالي ) ولانسي اربیټالونه وي يعنې ولانسي الکترونونه د ولانسي اربیټالونو د 
ډکولو لپاره کافي نه‌وي . لکه په ګرافیت کې چې د کاربن د اتومونو یو( مو )اسټال هړک 
او ازاد دی يا سرد ومس يه کرستارنز کې چې د( 5) ربیټال نیمه ډک (یو الکترون لري ) 

دی . . یعنې دلته ازاد اربیټالونه شته . نو په داسې کرستلونو کې په لږه انرژۍ الکترون د ولانسي 
ساحې څخه د هدایت ساحې ته پورته کیږي یعنې دلته ممنوعه ساحه اصلا نه وي . بلکې د 
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هدایت ساحه د ولانسي ساحې د پاسه پرته اوشریکه پوله ورسره لري. دا ډول کرستلونه په 
فلزونو کې لیدل کیږي غو واد برق ښه تیروي. د کومو فلزونو د کرستل د ولانسي ساحې د 
‌) 8) په ولانسي اربیټال کې چې دوه الکترونونه وي .نو دلته د (5) ارييټال د انرژۍ له لحاظه 
نژدې خالي اربیټال سره ګډيږي او په دې ترتيب د دغه دوه الکترونو لپاره نور خالي اربیټالونه( 
د هدایت ساحه ) ) رامنځ ته کیږي . چې دغه الکترونونه په ډیره اسانۍ د هدایت دغسې ساحې ته 
داخليږي او په برقي هدایت کې برخه اخلي .په نیمه هادي موادو کې د بریښنا تیرونه ( برقي 
هدایت .ځانګری دول ميا کيي لړ .ره نیمه هادي موادو د کرستل په ولانسي ساحه 
کې اربیټالونه په الکتروني جوړو ډک وي. کله چې دغه مواد ګرميږي » نود الکتروني جوړې یو 
الکترون د ولانسي ساحې څخه د هدایت ساحې ته پورته کیږي او په ولانسي ساحه کې ددغې 
د وود دس (خالي ) پاتې کیږي . » چې د دې مبت مثبت سوري غنګ ته 
الکترون دې خالي ( تش مثبت سوري ته راځي او بيا دهغه ځای تش پاتې کیږي او په دې ترتیب 
73 نيمه هادي کرستتل ته تود وڅه ورکول کيږې ي . دولانسي ساحې 
الکترونونه د هدایت ساحې ته او له هغه ځايه د انود په لور جریان وي کوي او په ولانسی ساحه 
کې مثبت سوري د کتود په لور بې ځایه کيږي . یعنې په نیمه هادي موادو کې بریښنا هم د 
الکترونو په واسطه او هم د مثبتو سوریو په واسطه انتقال مومي ( شکل وګورئ ) اوداچې د 
تودوخې د درجې د لوړيدو سره ډیر الکترونونه د ولانسي ساحې څخه د هدایت ساحې ته پرته 
کیږي .نو ځکه د نيمه‌هادي موادو برقي هدايت دتودوخې د درجې د لوړيدو سره لوړیږي. 


د برق نيمه هادموادو څخه د برق 
د تیریدو میخانیکیت 
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(متسمسصهى م)کلھهاعص: نه (نيمه فلز :0601010 وګورئ. 


(سه 6ل قظصسسصسعهسسمسمصسمسوع )عمهعفمصمصعص ع انعم منص( نيمه قابل نفو ذ پرده ): 
هغه پرده ده چې واړه مالیکولونه( لکه د محلل مالیکولونه ) ترې تیریدای شي او لوی 
مایکولونه( لکه د حل شوې مادې مالیکولونه ) ترې نشي تیریدای. 


606 86700017( نیمه قطبی اړیکه ) :06:0 626001631 وګورئ. 
771 ووه ولانسه ): ذره » چې ولانس یی اوه وي. 
(س«مه ):07 ه( سیرين ): یو امینو اسید دی چې د حيواناتو او نباتاتو د پروتین په جوړښت کې 


شامل دی. کیمیاوي فورمول یی لاندې دی. 


60 0 
#5ا11-000 ږ 1 


١ ١ 
8: ۳ 


دیع هده صعصهمصصععه-ټ- مصصحهمجه 
٧۱61‏ ,., 671۷۵1601( شپرٍ ولانسه ): ذره ده چې ولانس یی شپږٍ دی. 
10:60 6 ه)-61٥ (٣‏ پوښ . قشر ):0607101 و ګورۍ. 
وم مصعګه م٥ 0٥‏ نم 00171( لنډ پیر يود . لنډه دوره ) :10616 1:016 وګورئ. 
(کمح دنه )- 5067۱6( سید رایت ): داوسپنې نصواري یا خړ شين بخن منرال(:0) ٥٢‏ ) دی. 


موس سه )- 6٥5‏ ک(زیمنس ): دبریښنا تیرونې ( برق هدایت ) نړیوال واحد دی. 
(102- 18) 


( ه) مکعصه ٥0002 ٥۵‏ 008 ع نه( سګما اړیکه ): کيمیاوي اړیکه وګورئ. 
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(سه‌م هد دمه ٥)‏ :ه۳٥۳1‏ 03۵ و نه( سګما الکترون ):الکترون په سګما اربیټال( سګما 
اړیکه ) کې. 


(سصھصمه )-116806ن5 , ۹10۵06 (سیلان ): 

الف- بې رنګه غاز ,5:11 ) دی .په اوبو کې نه حليږي .د ويلي کيد و نقطه یی( "185-) اود 
چوئن تقطهییۍ(1126-)2ه. 

ب -سره م٥‏ هح صه مر - ۵٥‏ هنع رط مم نللنه(سليکان ها يدرایدونه ). چې عمومی فورمول 
یی (د,91,11 ) دی. لکه سیلان(,5:13) دای سیلان(,51:11) ترای سیلان(11:ف5) اونور. 


یسسه مر موعصدهنصر , ھتصسصه )-٥ه‏ ۹11( سلیکا ) :06 ن0 (4:)1۷ 8:11 وګرورئ. 


(که عصصسصس )حتع (116٥‏ سلیکاګل ): که د سودیم سليکیټ په محلول کې د مالګې تیزاب 
واچول شي نو د سليکان تیزاب جوړیږي. که دغه تیزاب ته تودوځه ورکړل شي » نو اوبه له لاسه 
د()زکملال ٢‏ 1( )د28 يج 21)1 ٢د‏ و()یکند1۷ 


(ع ېد د()یک5 ج ور()وکر1 


سلیکاګل سورۍ سورۍ ماده ده . چې د اوبو د بړاس . الکولو . اسیتون . بنزول اود نورو 
عضوي مایعاتو د بړاس د جذبولو او هم د غوړو. تیلو او کیروسين د صافولو لپاره کارول کیږي 


6 سلیکان ): سیلان وګورئ. 


(ستهتصصى )-ع٥6۵‏ ۹11( سلیکيټ ): ټول هغه مرکبونه .چې د سلیکون او اکسیجن څخه جوړ 
دي او د سلیکیټ( تبون » رتو سلیکيټ بفن) تا وسو (ب(اِک) ) په څیر منفي 
ایون ولري د سلیکیټ په نوم یادیږي .له سودیم سلیکیټ ( ( و( ۱ي ) رژنی ارو سليکڼي 


101 7) او نور. 
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(سعسصصى )-٥0ه‏ 571( سلیکاید ‏ سلیڅيد ): د یو فعال فلزي عنصر سره د سلیکون 
مرکب د سلیکايد په نوم یادیږي. 


5160-00-57( سلیکون ): شبه فلزي عنصر دی. اتومی نمبر یی(۱۴) . اتومی کتله 

يی(28.086) . نسبي کثافت يی (2,33) . د ویلي کیدو درجه یی (1410/6 ) اود جوش درجه یی 
(2355) ده . دځمکې د د مخ په موادو کې یی وزني فیصدي ( 77, 25) ده . چې اکثره د 
سلیکون( 1۷ ) اکساید اونورو منرالونو په بڼه پیداکیږي .د سلیکون کيمیاوي فعالیت د کاربن 
په پرتله لږدی .سلیکون د تودوځې په لوړو درجو کې د اکسیجن سره تعامل کوي او هم په ویلي 
شوې القلي کې حليږي. سليکون په ۱۷۸١‏ کې انتوتي لوازيه پیژندلې دي. 


(ممصر ه6 مهو حصفصعهمصی , 0٥‏ نه مه نلنه ( سلیکرن کارباید . کار بوروندوم ): تور 
جامد مرکب()51) دی. په اوبو کې نه حليږي . خوپه ویلي شوې القلي کې حلیږي. نسبي کثافت 
0 ) اود ویلي کیدو درجه یی 2700٧6‏ ) ده اکا ن کارباید په ډیر ګرم برقي تنور( 
ش)کې د کارین او سليکان اکساید دتعامل څخه لاس ته راځي. سلیکا ن کارباید ډیره سخته 
د-00 ٤‏ : 


(سمسه مر موسصهطر )- 06ن :0:0 وه نانح( سلیکان ډای اکساید ): سلیکان( 1۷) 
اکساید وګورئ. 


( عسصهءسګمه )-: 06 6۱116( سلیکانونه ) :پولیمیري مرکبونه دي . چې د سلیکان د اتومو 
داسې ځنځیر جوړوي په کوم کې چې يو تر منځ د اکسیجن اتومونه ځای شوي . اود سلیکان د 
اتوم سره عضوي ګروپ هم وصل وي .د سلیکان تیل . موم او ربړ د تودوځې د درجې د تغیر (- 
((20076)- 60) ) او هم د کیمیاوي موادو په مقابل کې د کاربني موادو په بزتله لود 


6 1( سلیکان هایدراید ): سیلان وګورئ. 


(وتصممصصیى)عههنانو , ٥606ن‏ :4 مه ناه , هن(۷ 1) مه نانه( سلیکان( 1٧۷‏ ) اکسايد . سليکان 
ډای اکساید - سلیکا): سپينه یا بې رنګه جامده ماده ( :510) ده . په اوبو کې نه حليږي . په 
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هايدروفلورک اسيد او هم په قوي القلي کې حلیږي .د ویلي کيدو درجه یی( 1713"6) اود 
جوش درجه یی ( 2230"6) ده . په طبیعت کې په مختلفو کرستلي ( رمبیک . مکعبي اونورو ) 
بڼو پيدا کیږي .د کوارتز مځتلف شکلونه( الفا کوارتز. بتا کوارتز ) د ښیښو په جوړولو کې په 
کاریږي. او هم د سليکاجل په بڼه د وچونکې مادې په توګه کارول کیږي. 


(عوھ )-( ٧٤ :( )٢٥6 ٥‏ مه۸۵8 511٧67,‏ ( نقره ) : سپين ځلانده فلزي انتقالي عنصر دی . 
اتومي نمبر یی( 47) اتومي کتله یی( 107,87) . نسبي کثافت یی( 10,5 ٠)‏ د ويلي کيدو درجه 

یی( 961,93"6) اود جوش درجه یی( "2212 ) ده . په طبیعت کې په ازاد ډول او هم د ( (وع۸) او 
(6 ۸8 ) مرکبونو په په بڼه پیداکيږي. نقره کیمیاوي لر فعال عنصر دی اود نجیبه ( کیمیاوي 
ټنبلو ) عناصرو په ډله کې راځي . د نقرې ( ۳1) ایوني مرکبونه او د نقرې (11) کامپلکس 
مرکبونه زیات دي. 


(1)ه6 مهه صسصممه م6 090٥-)‏ ه157 )۶٥۱۷نه(‏ سلور(1) بروماید ):زيړه جامده مالګه( ٤87‏ ۸) 
ده. د ویلي کیدو نقطه یی( .ده په فوتو ګرافي کې کارول کیږي. 


(1) هم6 مه سم هن )حع ته اص( 1)٥٥۱نه(‏ سلور( 1) کلوراید ) : سپينه جامده ماده () 
6 ) ده. د ویلی کیدو درجه یی ( 6 "455) اود جوش درجه یی (155076) ده . په امونیا کې 
حليږي . خو په اوبو کې نه حليږي. د فوتو ګرافۍ د املشنونو په جوړولو کې کارول کيږي. 


((1)ه م6 می مسرمف )- 0نل هز (1 )نه( سلور ( 1) ايوداید ): زيړه جامده ماده (1ع۸) ده 
د ویلی کيدو درجه یی( 558) اود جوش درجه یی( ا) "1567) ده. نسبی کثافت يی (6,01 ) دی 


1 07علھ-7 ۹۱1۷(د نقرې -آینی ټسټ ):60 6۵8 1011605 وګورئ. 


( سلور(ا) نايتریټ ) : بی رنګه جامده ماده‎ (8ن۱٥٠)1(0‎ 0/۵٥ -) ه6 مه که صتصھ‎ )١( 
د0 ۸۵8) ده. نسبی کثافت یی(4,3 ) اود ویلي کیدو درجه یی( )"212 ده. په اوبو حليږي او په‎ 
تحلیلي کيمیا ره راه بروماید او ایوداید د ایونو دپېژندنې لپاره کارول کیږي. او هم‎ 
په فوتو ګرافۍ کې په کار راځي.‎ 
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(1 )هم6 مه یه )-67)1(0006 511۷ ( سلور(١)‏ اکساید ) : نصواري رنګه پوډر( ۸8:0 ) 
دي قوې قلوي اکساید او قوي اکسیدانت دی. په اوبو کې لږ حلیږي. د تودوخې په 300/6 ) 
کې تجزيه کیږي. 


)- 0000 510816( یوه ستو ې اړ یکه ):000 له نصعصع وګررئ. 


"د00 :داتوم داسې حالت دی چې د الکترونو دوه زاويه‌وې مومنتونه پکې یو بل 
ن( کانسل ) اود سپین نتیجه صفر شي .د سنګلت حالت انرژي د (161:) حالت په پر تله 


ون0 آ1 777 ): په اخر کې جدولونه وګورئ. 


6 81( کلسيم هايدرو اکساید ):117070:006 6۵1010 وګورئ. 
ل1 (سلوري ): په يوه مایع کې د یو جامد څخه جوړه خمیره ده. 
6 ې(سمکتک ):مايع کرستل وګورئ. 


(فمسصعتصھس8 )-ع ۹010( د ویلي کولو له لارې تصفيه کول) 07000077717 
یو مناسب تنور( دذوب کوره ) کې د یو احياګر ( لکه کارین ) او یوځګ جوړونکې مادې ( لکه 
رن ناو او دو اود اد اا توو 
جلاکول د سملټنګ د پروسې په نوم یادیږي .د اوسپنې معدني مواد په دې طريقه ویلي کیږي. 
اوسپنه چې درنه ده یګ (ناپاکۍ ) تل ته پریوزي او د ناپاکۍ څخه جلا کیږي. 


6 لوګی ): په غاز کی د جامد ذرو سوسپنشن دی. 
0 1 8( نيکلو فیلی تعویضونه ) وګورئ . 
2690( نیکلو فیلی تعویضونه ) وګورئ. 
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2 صابون ): د غوړيو د تيزاب بو مالګې د صابون په نوم یادیږي . دغه مالګې د حیواناتو د 
وازدې او یوې القلي ( لکه سودیم هاید روکساید ) یو ځای جوش کولو څخه لاس ته راوړي. 


ددغه تعامل عمومي شکل لاندې دی. 
0ه 
١‏ 00)12- 1۹ 
هی ١‏ 
١‏ ې د)0 30:08 ې )1-00 
همی ١‏ 
1٢٨-00)‏ 


(#) په پورتنۍ معادله کې د غوړیو د تیزابو اړوند رادیکال ښيي.پوتاسیمي صابون د سودیمي 
صابون په پرتله ډير نرم (مايع )وی. 


98 لسودا ): سودیمی مرکبونه لکه کاستک سودا اود پریمنځلو سودا د سودا په نوم یادیږي 


(50٥ 80‏ سودا اش ): بې اوبو سوديم کاربونیت( :0 )٥:‏ د سودا اش په نوم یادیږي. 


6 50( سوا لایم ):د سودیم هایدرواکساید او کلسیم هایدروکساید ګډوله( ۳ 017 
))٥)011(|‏ د سوډالایم په نوم یاديږي. له دغې ګډولې څخه په فابريکو کې د کاربنډای اکساید 


6 لسووډاماید ): 310106 0010 هه وګورئ. 


۷١07000 )8 37007 (- ) ٧٨(‏ .4 (سودیم - ناتریم ): نرم نقره یی رنګه فعال فلزي 
عنصر دی. د دوره یی جدول په( )1٨۸‏ ) نیم ګروپ کې ځا لري . کسیدیشني درجه یی( ۳1) ده 
.فعال احياګر دی. د هوا د اکسيجن او هم د اوبو سره ډیرژر تعامل کوي. . نو ځکه په بوتلونو کې 
د تیلو لاندې ساتل کيږي. اتومي نمبر یی( 11) . اتومي کتله یی( 22,9898) . د ویلي کيدو 
درجه یی( 97,8) اود جوش درجه یی( 6 "882-889) ده 


(صقلهم 8۵1 هته )- ۵۴6٥٥٥‏ 0ل () سودیم اسیتیت ) :600000316 5٥0101‏ وګورئ. 
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(تسجېکھص ععصسسسمسه ٠)‏ اھمنصصله ه8( سرد يم الومینیټ ): سپينه جامده ماده 


(ړ(,لهیه ١‏ د ا,( له ده رر د .د ويل ي کيدو 
درجه یی( "1800) ده .اود ښیښې په جوړولو کې په کاریږي. 

(نسجمحھعص صسصمه )- ١فنصھله:‏ , مل نصه ٥نل‏ ه5( سرد يم اماید . سوداماید ):سپين 
کرستلي پوډر( ۷۵٧٧/12‏ ) دي .په اوبو کې تجزيه کیږي .د ويلي کيدو درجه یی( 2107) اود 
جوش درجه یی( )4007 ) ده. که د تودو ځي په( (350۳6) ) کې فلزي سوديم د وچ امونیاغاز په 
جریان کې کیښودل شي » نو سودیم اماید ترې لاس ته راځي .د ګرم( قوغ) کاربن سره سودیم 
سیانايد اود( ۷:0) سره سودیم | زید ( سودیم ازاید ) جوړوي. 


(تسېتھهص کسده)- نه ٨‏ ه8( سرديم ازايد- سوديم ازید ) :. سپینه یا بې رنګه کرستلي 
جامده ماده ( ۷ )۷٥‏ ده .په اوبو کې ډيره اوپه الکولو کې لږه حلیږي .د ګرمولو په نتیجه کې 
تجزیه کیږي .د ګرم سوديم امید او نایتروجن( 1 کساید د تعامل په نتیجه کې لاس ته راځي 3 
عضوي تعامل ګر په توګه اوهم د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې کارول کیږي. 


(رقتممکهفصھ ٢02031 -)6 3٥7‏ صهناه؛ ,. ٥131ېي ۱٢026063050:‏ صسننله 6( سودیم بنزین 
کاربوکسايلیټ . . سودیم بنزوئیټ ) : سپين یا بې رنګه امورف پوډر (11:0017۵) ) دي په 
بر هري یه .د بنزوئیک اسید او سودیم هایدروکساید د تعامل څخه 


()را ۳ 8ل )لم ) بس ٢٠٥٢٥)())‏ ل)0()0)) للم ) 
پخوا د انتتی سپتیک مادې په توګه کاريده او نن د غذایی موادو د ساتنې لپاره کارول کیږي. 
(٨0010031 46‏ سودیم بنزوئیټ ) 687001101٨:‏ 1602606 80:01 وګورئ. 


(05 1831 608371 حم 0:۵ )ے 0036 0ه 6۱ صسصولل ه0 5 ( سودیم پي : ربونیټ- سود یم پي 
کاربونات ) :6۵0010316 7070860 0010 وګورئ. 
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(8- م187 8۵7(مهنه :67 )- هم له: نن 0 ه5( سردیم بی سلفیټ - سودیم بی سلفات ): 
6 1707086 07010 وګورئ. 


(لهم 8۵ صصه )م6 )۵ لصمهن هتله () سودیم بروما يد سودیم برو مید ): سپينه 


کرستلي ماده(۷۵87) ده. په تحلیلي کيمیا او فوتو ګرافۍ کې په کاریږي. 


فاسمھص ھسه 6 مىر )ھم صىه صن ه8 ( سردیم کاربونیټ - سودیم کاربونات ) : بی 
اوبو سودیم کاربونیټ( سوډا اش . شال سوډا ) سپين پودر دي .موو هاأيدریت ( 88١‏ 
( یلا ) یی سپين کرستلي مواد دي . چې په اوبو کې حل او په الکولو کې نه حلیږي. .د تودوځې 

په( )"109 ) کې اوبه له لاسه ورکوي او په( 8517 اک ويل کښی .دیک هايدریت( 0 )۷۵ 
006 نا . چې د واشنګ سووا په نوم یادیږي . نیمه شفافه جامده کرستلي ماده ده . چې د 
تودوځې په( 34 -32 ) کې کرستلي اوبه له لاسه ورکوي او په مونو هایدریت( د ویلي کیدو 
درجه‌یی "851 ) اوړي. 


(۷ اقظسممکهه کومصهن )(۷) 1674٥٥‏ نا ه8( سوديم کلوریټ(۷ ): سپينه کر ستلي جامده 
ماده(:۷۵0) ده. په اوبو او ایتانول کې حلیږي .په( 250 ) کې ویلي کیږي. او له دې درجې 
پورته تجزیه کیږي. د ګوګړو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې په کلریږي. 


(ظسمتھعکسممنم )4 هلص ه8 ( سرديم کلورایدح سودیم کلورید ): یی رنګه جامده 
کرستلی ماده(٩۷۵٧)‏ ده. په اوبو کې حل اوپه الکولو کې لږه حلیږي. نسبی کثافت یی (2,17 ) 
د ویلی کيدو درجه یی( ٤‏ "801) اود جوش درجه یی( )"1413 ) ده . په خوراکی شیانو او په 


بیلوژيکي سستمونو کې د الکترولیتي بیلانس په ساتلو کې مهم رول لري. 


(فقسموکھھ کمسھسر )- ۵0۱0٥‏ ره 0 ه۹( سرديم سیاناید -سوديم سیانید ) : بې رنګه یا 

سپینه کرستلي جامده ماده(۷٧۷۵)‏ ده .په اوبو او مايع امونيا کې حلیږي .د ويلي کيدو درجه 
یی (564/6) ود جوش درجه یی( 1496 ) ده. قوي زهردي. د وینې د هوموګلوبین د اوسپنې 

واتعامل کوي دنامون دریی غه علا ويد يالله ورن اسا ب رند اکلبیجز تلني 

رسولای . چې له دې امله ژوندی شی مري. : 
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(قسمکھص کهمه موم )مھم هعګ هن 0نل ه5( سردیم ډای کر ومیټ » سودیم دای کرومات ) 

: سره جامده ماده ( 211.0 . ,(اي):٨٢)‏ ده .په اوبو کې حل اوپه ایتانول کې نه حلیږي ٩‏ 
(10076) څخه پورته کرستلي اوبه له لاسه ورکوي .اوله ( )٩00'6‏ پورته تجزیه کیږي په 
عضوي او تحلیلي کیمیا کې د اکسیدانت په توګه کارول کیږي. 


0-56 00 61 8ه097 رصن 0۹ ه5( سودیم ډای هایدروجن ارتو فاسفیټ ): 5001010 
(١٥)۴اهمام:ممم۵٥ي 4/٨‏ رصنل وګرورئ. 


, 007003 170٨6 
اهم دمام موه رمل نل ه5( سورد يم ډای هایدروجن ارتو فاسفیټ(۷ ) :بې رنګه‎ )٥( 


جامده کرستلي ماده (ب٨ )۷٨ ۲۰٣‏ ده په اوبو کې حل اوپه الکولو کې نه حلیږي ریت 
یی د تودوخې په( '60) ) یو مالیکول کرستلي اوبه له لاسه ورکوي او دويم مالیکول یی په ( 
۱١ 9‏ )کې جلاکيږي .او په( 204 ) کې تجزيه کیږي. 


رقتسمکھه عمصصمسهبفصر )لن هن0 صهنله ٤‏ ر سودیم ډای اکساید ):500670:006 0079000 


وګورئ. 


(تصه 13 0٥7‏ ۵د )ها عه سنا ه1 , 600300316 0ه 5 ( سودیم ايتانو ثیت . سودیم 
ابشسثيت ) : بې رنګه جامده کرستلي ماده ( 00٥‏ ) ده د ویلي کیدو درجه یی(" 324) 
د .په لابراتوار کی د بفر محلول د جوړولو لپاره . په صابون جوړولو او فوتو ګرافۍ کې هم 
کارول کیږي. 


(سمخھمحص رسمه هڼ )-906 017 :ه8 ( سوديم فلورايډ ):جامده کر ستلي ماده ( )۷۵۳٧‏ ده. په 
اوبو کې ډيره او په ایتانول کې لږه حلیږي. د ویلي کيدو درجه یی( 9937) اود جوش درجه یی 
(16956 ) ده. قوي زهر دي 757د2717 ء7007 ) محلول یی د اوبو د 
فلورینیشن لپاره ( چې د غاښونو په مینا کې د ( ګروبپ په ) تعویض کړي ) 
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(لاسمکهص تمس( )100۵06 0/1 ه5( سردیم فورمیټ ) :10600000316 5٥01000‏ وګورئ 


رقتسمکه 8 ته 7ه ۲:700 )ک)همنلصصلهعمهماکهوغن ط صعنله ۵ () سودیم هکذا فلورو 
الومینیټ ): جامده کرستلي(مونو کلینیک )ماده(۷۵:۸11) ده. په اوبو کې لږه حلیږي. نسبي 
کثافت یی( 2,9) .د ویلي کيدو درجه یی( 1000/6) ده .د تودوځې په( 5807 ) کې په مکعبي 
شکله کرستل اوړي. د مینا (غوړ ځلاند رنګ ) او ښیښې جوړولو په ‌صنعت کې کارول کیږي. 


(تامم ۳٨‏ کتلص2مع )-6 900ر ه5 ( سردیم هاید راید ): سپينه . جامده کرستلي ماده 
(آ٨۷‏ ) ده . تودوځې د( 300/6) پورته په تجزیه کیدو پیل کوي او په ( 800۳6 ) کې ټوله 
تجزيه کیږي. د اوبو سره تعامل کوي سودیم هایدروکساید او هاید و الو و 


سره هلایدونه جوړوي » او د تودوځې په(230"6) کې په هوا کې په ځخپل سر اور اخلی. سود 
: ۳ م۳ 
هاید رايد قوي احیا ګره ماده ده. 


(ؤفظسمکھهع کهته 6 میم::60 )- 00031 هنم صصنل و٥‏ 
.6 0 ( سودیم هایدروجن کاربونیټ . سودیم بي کاربونیټ ) 


:سپينه جامده کرستلي ماده (() ٢٨۲٢٣)‏ ) ده .په اوبو کې ډيره او په ایتانول کې لږه حليږي 3 
تودوځې د 270/6 ) څخه پورته تجزيه | و کاربندای اکساید ورڅخه جلا کیږي بیکنګ پودر 
ورڅخه جوړوي اود پیکنګ سوډا په نوم هم یادیږي. 


(رظوهم ه8 08۵7 مدی :60 )ےع اه صملګکنصصصناه: , هه صمسشسعمهعوه4 حط سننله 6( سودیم 
هايدروجن سلفیټ سودیم بي سلفیټ ) )يې رنګه جامده ماده( ,0 ۷۵15) ده .بې کرستلي اوبو 
او هم د مونو هایدریت په بڼو پيداکیږي .دواړه بڼې یی په اوبوکې ښېي حليږي او محلول یی 
تیزابي وي .اوپه ايتانول کې لږ حلیږي .که محلول يی ډ یر ګرم شي . نو تجزيه کيږي او سلفر ترای 


)ه١‏ بجاژر(ه دم (رهکيهضط ج )17 2- ل)ک٣٨۲ه٧‏ 4 


سودیم بي سلفیټ په کاغذ جوړولو . ښیښه جوړولو او نځ تیارولو کې په کاریږي. 


ومد 


رقسمېکهع و0( حصديېیه69 )ےعانمصملصکنطصسناهه: , عهانصمسشعنصوعوه4 نښط س00 ناه 5 ( سودیم 
هايدروجن سلفایټ سوديم بي سلفایټ بي سلفیټ سودیم ): سپینه جامده ماده ( :0 )٢٨115‏ 
ده په اوبو کې ډیره حل ( محلول یی زيړ رنګ لري) او په ایتانول کې لږه حليږي .د تودوخې 
ورکولو په پایله کې تجزیه کیږي او سودیم سلفیټ . سلفر ډای اکساید او سلفر ورڅخه جلا 
کيږي. د انتي سپتیک او سپینونکې مادې په توګه کارول کیږي. 


(قوصصکهھعه حمصعه هم2 )ح ۵ هم ناکصه , 4٨00606‏ رط صصّص نل ه 5 ( سودیم هایدرواکساد . 
کاستک سووډا ):رڼه .سپینه اوبه جذبونکې ماده ( ۵01) ده. په اوبو او ایتانول کې حل او په 
ایترو کې نه حلیږي .د ویلي کيدو درجه یی( 8 اوهد وه 13906 و12 
4.5 اوت "مالبکرله کرتلی ارب لږي. د ازو روز کدبهومکرغمان ده په 
تیره بیا سترګو ته سخت خطر پیښوي. دصابون جوړولو او کاغذ جوړولو په صنعت کې کارول 


(قسجصعھع تسرمس )- لن هز نل ه5( سوديم ايودايد- سوديم ايوديد ) : سپينه جامده 


کرستلي ماده ) )٧‏ ده .په اوبو کې ډيره اوپه ایتانول کې له حليږي بې اوبو او هم د ډای 
هایدریټ په بڼو پیداکیږي .د تایراید د غدې په تد اوۍ او هم په په فوتو ګرافۍ کې کارول کیږي 


(قتوهم 18۵1 ٥67۵37‏ ) خ 16003۵۱6 سنا ه٩‏ , 10600300316 8ل هک( سودیم متانوئیټ . 
سودیم فور میټ ) : بې رنګه جامده اوبه جذبونکې ماده ( )11)00٥‏ ده په اوبو کې ډيره او په 
ايتانول کې لږه حلیږي .د ويلي کيدو درجه یی(١‏ 2537) دها و له دې درجې پورته تجزيه کیږي ۵ 
اکزالک اسید ( ایتان ډای اوایک اسید ) د لاس ته راوړلو لپاره اوهم په لابراتوار کې د کاربن 
مونو اکساید د لاسته راوړلو لپاره کارول کیږي. 


(کنسصکھص حمطعمه مسمود )پک 4فنکمصمصھ صسنل ه8 ( سردیم مونو اکساید ): خړٍ ه یا سپین رنګه 
جامده ماده ( ۷۵:0) ده . نسبی کثافت یی ( 2,27) او په ( 1275"6) کې تصعید کیږي. په لږ 
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اکسیجن کې د سودیم د اکسیدیشن څخه لاس ته راځي .ابو سره تعامل کوي او سودیم 


(فئاوم 1۵ ګھوموکوۍص )ها مل عانصل , ۵ ن0 ص0نل هک( سردیم نایتریت . چیلي سالپيتر . د 
چيلي ښوره ): سپينه جامده ماده ( د0 )۷٥٧۷‏ ده .په اوبو او ایتانول کې حلیږي ٩‏ 
(2,261 )» د ويلي کیدو درجه یی( 306 ) ده .د تودوځې په (38076) ) تجزيه کیږي. . سودیم 
هایدرواکساید یا سوديم کاربونیټ سره د نایترک اسید د تعامل څخه لاس ته راځي .د نايتريتي 
سرو په جوړولو کې کارو ل کيږي. 


٨۵72 (‏ اص هع ) 07079 0/0 ه5( سردیم نایترایت ): سپینه اوبه جذبونکې او په خپل 
سر اوبه کیدونکې جامده ماده ( :۷0 )۷۵٧‏ ده .په ايتانول او ایتر کې لږه حلیږي .د تودوځې په ( 
217 )کې ويل کرئ .ود (3206) څخه پورته تودوخه کې تجزيه کیږي. 


(ئتوهمکه 8 ۵٥‏ یی ه )هدمه )ععاهد مم ده نم 064 نه صسصصنال هکز سودیم ارتو فاسفيټ ): 0380070100 
٧(‏ )000366 وګورئ. 


(ؤاسمکھعص ممصموممګن )- مفضمګهم سن ه8 ( سردیم پر اکساید ): سپين بخنه( (چې ګرمه وي 
زیړه ) جامده ماده(:۷۵:0) ده. په سړو اوبو کې حل او په ګرمو اوبو | و الکولو کې تجزیه کیږي 
.نسبي کثافت یی (2,80) او په 4607 ) کې تجزيه کیږي .د رز اور رڅنده کرمدل کبدو یر 
مهال د اکتا هایدریت ( هکذاګونال ) کرستلونه یی جوړ او رسوب کوي د سوديم فلز په کافي 
زیات اکسیجن کې د سوزيدو پر وخت سودیم پراکساید جوړوي. سودیم پراکساید په عادي 
تودو خه کې د اوبو سره تعامل کوي . هایدروجن پراکساید او سودیم هایدرواکساید جوړوي 
. سوديم پراکسايد قوي اکسیدانت دی. دتودوخې په ( 30076) کې د کاربن سره تعامل کوي او 
کاربونیټ جوړوي . دنایتروجن(11 ) اکساید سره تعامل کوي او نايتریټ ورکوي. سودیم پر 
اکساید د سپینونکې مادې په توګه او هم د غوړیو او تیلو د صافولو لپاره کارول کیږي. 
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3656 5000( سودیم سیسکوی کاربونیټ ) : هایدریت شوې دوګونه مالګه ( 
60 . ۰ )٧ه‏ . ۵0 ۵۱) ده په او ری اود ل قلوبت بپ د سود 

) ده. په اوبېو يږي يت یی د سودیم 
کاربونیت په پرتله لږدی. 


(ظسسمکھص که (ٌحصدی )ےا هحم له 80/0 ( سو ديم سلفیټ - سو ديم سلفات ): سپينه جامده 
کرستلي ماده ( ,۷۵:50) ده. د ویلي کیدو درجه یی( 888) ده. دامالګه لس مالیکوله . اوه 
مالیکوله . دوه مالکوله او نور ) کرستلي اوبه لري . دغه ټول ډولونه یی په اوبو کې حل او خنثی 
محلولونه جوړوي. 


رقسمکھع تس(حصصدې )ع ۵نمملهه ٥و٥نله‏ 5 ( سودیم سلفايد - سودیم سلفيد ): زیړه . 
سوربځنه جامده ماده (5 ۷٥:‏ ) ده .تودوځې په لوړو درجو کې د کاربن په واسطه د سودیم 
سلفیت د احیا څخه لاس ته راځي . . چې د پولي سلفایدونو نګنونه) ٧۹۵۹, ٧.‏ 
۷) هم ورسه‌وي . کوم چې مختلف رنګونه لري سوديم سلفاید اوبه جذبونکې ماده ده .په 
اوبو کې ډيره او په الکولو کې له حلیږي. په رنګ جوړولو او هم د احياګر په توګه د فلزونو په 
لاسته راوړلو ( متالورجي ) کې په کاريږي. دا ماده د وجود د پوستکي خارښت منځ ته راوړي. 


(قسمکھعص کص(حصدي )ےانصمله؛ 8ه 6( سرو ديم سلفایټ - سلفیټ د سودیم ): سپينه جامده 
مادې په توګه کارول کیږي. 


(تتظمهصمکهه8 مه سه بیصمر )-ه لن هنل صسصناه: , ٥0ت‏ هغه مه صصنانل هکز سوديم سوپر اکسایيد . 
سودیم ډاي اکساید ): سپینه زيړیځنه جامده ماده(۷۵0٥)‏ ده .د سودیم پراکساید اواکسیجن 
(د اکسيجن کافي مقدا ر اود تودوخې په لوړه درجه کې )د تعامل څخه لاس ته راځي .بو 
سره تعامل کوي هایدروجن پراکساید | واکسيجن جوړوي 


(رظسم 8۵ ته )مهه ه1 )هم ز1 , عا صملګکوهنطا صصن له 5 ( سودیم تیو سلفیټ . هایپو ): 
سپينه جامده ماده (()۷۵5) ده .په اوبو کې حل او په ایتانول کې نه حلیږي .پنڼا هايدریټ 
یی مونو کلینیک کرستلونه لري , چې نسبي کثافت یی (1,73 ) اود ویلي کیدو درجه یی ( 


4/2 


56) ده. اود تودوخې په ( ۱١‏ ) کې کرستلي اوبه له لاسه ورکوي . سودیم تیوسلفیټ په 
فوتو ګرافۍ او تحليلي کیمیا کې په کاریږي. 


02 منرم صابون ):صابون وګورئ. 


۹۶ 5016( نرمی اوبه ) ۷۵٧6:‏ 0 0800655 وګورئ. 


37 )ه5( سول یا زول ): کالوئيدي سستم دی . چې د جامدې مادې کوچنۍ ذرې په یو مایع 
چاپیریال کې خپرې شوې وي. 


67 سولډر ): یو الیاژ دی چې د فلزونو د مخونو یو بل سره د نښلولو لپاره کارول کیږي. د 
قلعي حسرب سولډر نرم دی اود تودوخې په (3006 -200 ) درجوکې ویلي کیږي. د مس - 
جست سولډر سخت دی اود تودوخې په( ٢آ832‏ ) کې ويلي کیږي. 


606 (جامد ) :د مادې داسې حالت دی . چې د هغې د ذران تو( اتومونو . ایونونو . مالیکولونو 
) ترمنځ د متقابل جذب د شدت له امله د هغې په جوړښت کې درې بعده نظم وجود لري. ( 
کرستلونه او امورف مواد وګورئ ). 


(سممص دم عسدم 786 )-2 له 5 50( جامد محلول ): د دوه یا څو کمپوننتونو څخه جوړ 
متغیر ترکیب لرونکې متجانس جامد مواد ( کرستلي یا امورف ) ) د جامد محلول په نوم یا دیږي. 
د یوبل تعریف له مخې د دوه یا څو کمپوننتونو څخه جوړ داسې کرستل . په کوم کې چې د یوې 
مادې په نارمله کرستلي جالۍ کې ددې مادې د یو شمیر ذرو (اتومونو . ایونونو . مالیکولونو 
) پر ځای د بلې مادې ذرو (اتومونو ایونونو ء مالیکولونو ) ځای نیولی وي د جامد محلول په 
نوم یادیږي .چې ددې تعریف پر اساس ایزومورف مواد لکه طلا| و پلاتین په خپل منځ کې جامد 
زورون .ښیښه هم ( چې د غیر فلزي موادو څخه جوړه امورف ماده ده ) جامد 


(کک 0:00 ۵۵0 )- :5۱1( حل کيدنه - انحلالیت ): په مشبوع محلول کې د حل شوې 
مادې مقدار ( غلظت) په دغه محلول کې د حل شوې مادې انحلالیت یا د حل کیدو قابلیت ښېي 
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په(100) ګرامه محلول کې د حل شوې مادې اند ازه ( د ګرامونو شمیر ) د وزني فیصدي په نوم 
۰- 10 ) ملي لیتره محلول کې د حل شوې مادې اندازه ( د ملي لیترونو شمیر ) د حل شوې 
مادې د حجمي فیصدي په نوم یادیږي . په (1000 کرام متخال کې د حل شوې مادې د مولونو 
شمیر دمحلول د مولالټي غلظت په نوم او په ١ ٠«(‏ ملي لیتره محلول کې د حل شوې مادې د 
مولونو شمیر د محلول مولري غلظت او همدا رنګه په ١ ٠‏ ملي لیتره محلول کې د حل شوې 
مادې د معادل ګرامونو شمیر د محلول د للااک5؟ و . په مایعاتو کې د 
جامداتو انحلالیت د تودوخې د درجې د لوړیدو سره لوړيږي او برعکس د غازونو انحلالیت د 
تودوخې د درجې د لوړيدو سره )٥-00051(‏ ) کميږي . مګرد فشار د لوړيدو سره (1-6005) په 
مايع محلول کې د غازونو انحلالیت زیاتیږي (/18 60:5 )وګورئ . 


(حتى مهوم مصق ۵م مه صتصه مه ٣٥٣ ١)‏ هم بانانه اه 5( د انحلالیت دضرب حاصل ): 
مشبوع محلول کې د د حل شوې مادې د ایونونو د 07777د 57777 
حاصل نوميږي او په( 16 )|ښودل کیږي .د بيلګې په توګه د (۸:18)5 الکترولیت لپاره ليکو : 


"تاوم ۸ه وې ( )997 ٥7:‏ 


(١7‏ ۵ه) حدئا1 


پورتنۍ افاده یواځې د کم حل کیدونکو مالګو لپاره د تطبیق وړ ده. د کم حل کیدونکو مالګو د 
( 1#) قیمت د تودوخې په ټاکلې درجه کې ثابت او ټاکلی قیمت لري . چې په جدولونو کې 
ورکول کیږي. 


وص صهمسص ھ مصوصته نه ص ۵د )ے 06 هک( حل شوې ماده ): هغه ماده ده چې په یو محلل کې حل او 
محلول جوړ کړي 


( م۵ )- 51060( محلول ): د دوه یا څو موادو یو فازه ( متجانس) سستم چې ترکیب 
یی په ټاکلي واټن کې تغیر کولای شي د محلول په نوم یادیږي .د محلول هغه جز چې فازي حالت 
يی د محلول د فازي حالت څخه تو پير لري د حل شوې مادې ( )٥٥101٥‏ په نوم او هغه جز چې فازي 
حالت یی د محلول د فازي حالت سره یوشی وي د محلل په نوم یادیږي. د بورې په شربت کې بوره 
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حل شوې ماده او اوبه محلل دی. که د محلل او حل شوې مادې فازي حالت یوشی ( د محلول په 
څیر ) وي . لکه د اوبو او الکولو محلول . دلته د محلول هغه جز چې مقدار یی زیات وي محلل 
او هغه بل جز چې مقدار یی کم وي د حل شوې مادې په نوم یادیږي. دمحلول د جوړيدو په جریان 
کې د د محلل او حل شوې مادې داخلي جوړښتونه تغیر کوي اود دواړو مادو د ذرو ترمنځ نوې 
اړیکي جوړیږي .1 )ى)۸غ)وګورئ. 


۹٥1۷٨٥5 2706685 , 20000138-۹03 56‏ ( د سالوې پروسه .د اموتيا - سوډاپروسه ): 
د کلسم کاربونیټ او سودیم کلوراید څخه د ودب کاد وه لاس ته راوړلو صنعتي طريقه 
ده. دلته لمړی کلسیم کاربونیټ ته حرارت ورکوي . چې له دې څخه کلسیم اکساید او کاربن 

ډای اکساید لاس ته راځي . لاس ته راغلی د کاربنډای اکسايد غاز په امونیاکې د سودیم 

کلوراید محلول ته ورځي او په پایله کې سودیم هایدروجن کاربونیت جوړيږي. 


رېپه)1 ١۸11,‏ د )و( )لله١م‏ ب- ٢‏ ه٨),11١‏ د ۷٥) )٥۹(‏ د (ع).()) د () رلا 


بیا سودیم هایدروجن کاربونیت ته حرارت ورکوي 7507477 و کاربنډای اکساید 
43 0 وامرتیا لاس سراوري. 


(مسه کفصمصهی)-0 (51٥0‏ سالویشن ‏ سلواتیشن ):د محلل د مالیکولونو او د حل شو ې 
مادې د ایونو تر منځ یو پربل اغیز اع هاو ان و که محلل 
اوبه وي نو بيا دغه پديده د هایدریشن په نوم یادیږي . مثلا که د خوړلو مالګه(٧۷٧)‏ په اوبو 
کې ولویږي . نو د اوبو د قطبي مالیکولو اود مالګې د د کرستل د ایونو تر منځ د متقابل 
الکتروستا تیکي تاثیراتو له املهد مالګې ایونونه یو له بله جلا او هرایون د اوبو د مالیکولونو 
په منځ کې احاطه کیږي . چې دغه عمليه د هایدریشن په نوم یادیږي .په ډرو حالاتو کې لکه د 
انتقالي عناصرو د ایونو او اوبو د مالیکولونو تر منځ کواردنیت کو ولانسي اړیکې او 
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(عته 07ن ٥‏ ۵م (٥٥٥٥٥٥)‏ محلل ) : هغه ماده چې نور مواد پکې حلیږي او محلول 
جوړولای شي د محلل په نوم یادیږي. په قطبي محللونو ( چې دايمي دایپول مومنټ لري اود 
دای الکتریک د ثابت قیمت یی لوړ دی لکه اوبه او مايع امونیا ) ) کې ایوني او قطبي کو 
ولانسي مرکبونه ښه حليږي.غيرقطبي محللونه( کاربن ټټراکلوراید » بنزين او نور ) چې دایمي 
ډایپول مومنټ نه لري ایوني او قطبي کوولانسي مرکبونه پکې ښه نه حلیږي .امګر یر قطبي 
مواد لکه غوړجن خیری اونور پکې ښه حليږي َ ځینو ځانګړتیاو له مخې محللونه په لاندې 
ډول په ګروپونو ویشي: 

اول - د پروتون ورکولو او اخستلو له مخې محللونه په لاندې دوه ګروپونو 8101177016 
51 او 831۷601 6 ويشي . مفیپروتیک محللونه په خپله ایونایز کیږي اود پروتون 


دونریا اکسپتر (پروتون ورکونکې یا اخستونکې ) مادې په تو ګه عمل کوي. لکه اوبه : 


17 ې (بلاامه )211,0 


اپروتیک محللونه پروتون نه له لاسه ورکوي اونه یی اخلي. لکه کاربن ټټرا کلوراید او نور 
عضوي محللونه. 

دویم ‏ د اصلیت له مخې هم محللونه په دوه ګروپونو يعنې عضوي او غیر عضوي محللونو 
ويشي. اوبه . مایع امونیا . د ښورې تيزاب او نور په غیرعضوي محللونو کې راځي. بنزين . 
کاربن ټټراکلوراید او نور عضوي محللونه دي. 

دريم - د کیمیاوي ترکیب له مخې عضوي محللونه په لاندې ګروپونو ویشي. 
الف-هایدروکاربني محللونه لکهبنزين ولول کسيلول اوتور. 

بِ - کلورین لرونکي عضوي محللونه لکه کاربن ټټراکلوراید . کلوروبنزين . کلوروفورم او ډای 
کلورو ایتان او نور. 

د ااکرمسعاافل نوغرل الو الاو 

د- کیتونونه: اسیتون . متایل ايتایل کیتون اونور. 

هه - سلفر او نایتروجن لرونکي محللونه: نترومتان (ږ0-:11)) » نترو پروپان(-012-:11) 
۷0) . نتروبنزین 0 -: 1ل ) نترو پارافین( :۷0- .:11 )او کاربن ډای سلفاید(ږ8) ) 
او نور. اکثره عضوي محللونه اور اخستونکي او زهري مرکبونه دي. 
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(عسصسهمن دد 0٤٥۵600)‏ ٥٥٥٥٥٥ک(‏ سالونټ اکسترکشن . محلل اکسترکشن ): که د څو ( 
لکه د ,۸,1 )موادو ګډوله ولرو په کومه کې چې یواځې يوه ماده مثلا (8 ) د ( ۸) په 
محلل کې پوره حل وي .اوس که په دغه ګډوله کې د ( ۸ )محلل اضافه شي ۰ نو هغه د (18 ) 
ماده په ځان کې حل اود ګډولې یی جلا کوي .د موادو د ګډولې څخه د هغې اجزا په دې ترتیب 
جلا کول د محلل اکسترکشن د د طریقې په نوم یادیږي . تیل لرونکو موادو څخه تیل د محلل 
اکسترکشن په طريقه جلا کوي. 


(کسه صصهه )- (51٥17٥‏ سالولایزس ):د محلل سره د حل شوې مادې تعامل د سالولایزس 
په نوم یادیږي.(هایدرولایزس وګورئ ). 


)- 50006150( سونو ما .دغرکيمیيا) :په مايع سستم کې د د لوړشدت لرونکي غږ یا 
د اولترا عغْرٍ تر اغیز لاندې د کيمیاوي تعاملونو څیړل د سونو کیمیا یا د اوازد کیمیا په نوم 
یادیږي. 


571( سوربيټول ) : پولي هایدریک الکول ( 11.011 ,(101) 01,)) دی . د 
کتلست په موجودیت کې د هاید روجن په واسطه د ګلوکوز د احیا څخه لاس ته راځي 57 


د (۵007101:) ایزومیر دی .د ديابت په خوړو کې د خوږې په توګه کارول کیږي .همد اډول د (') 
ویټامین په جوړولو او هم د دواګانو او کاسمیتیک په جوړولو کې په کاریږي. 


660071 مهه )-:00 (۹٥0100‏ سوریشن .جذب ): پرجامد شی د غاز جذبيدو(32080:000 ) ته 
سورپشن وایي. ( ۵50700:006) وګورئ . همدارنګه د جامد یا مايع په واسطه د محلول څخه د 
حل شوې مادې را جذبولو ته هم سورپشن وایی. 


7 6 جذبي پمپ ) .د تشې یا خلا جوړولو یو ډول پمپ دی. دلته د تړلي سستم په 
داخل کې غاز . په هغه سستم کې دننه پریو جاذب ( (لکه سکرو یا زیولایت ) جذب او په دې توګه 
د سستم په داخل کې تشه یا خلا منځ ته راځي. 


3077 506( مخصو ص فعالیت ): ۵0717 وګورئ. 


47 
(- 0.0۷7 ه7000 کھصمکهھمر )تا له م3 د16 ٥ه (۹0٥‏ د تودوخی مخصوص ظرفیت ): 
جات هموق ٥ه‏ عن وګورئ. 


656 50:61( سپکتر وکيمياوي لړۍ ) : په فلزي کامپلکس کې د لیګاندونو تر 
اغیز لاندې د مرکزي ایون د(ك ) اربیټال انرژيکي سويي سره بیليږي . د دغه اغیز شدت د 
لیګاندونو په نوعیت پورې اړه لري . چې په ‌لاندې قطار کې ښودل شوی دی. 


لک تا ح«1) ح «٢‏ ))0 ح(رلا دح 1ل )دح ام دح )۸م دح ) 


دجامد جسمونو اود غاز په حالت اتومونو وتونکي اوجذبي سپکترونه : 


۵- وتونکی اوارسپکتر 
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سهمصهى )حصعا هع , 52665۵( سپکترا سپکتروم ): د یو شي د یو خاصیت د کمیت 
د قیمتونو د مرتب زیاتيدو یا کميدو قطار د سپکتر په نوم یاديږي. د بیلګې په توګه که يوه ډله 
ایونونه (11 7 ) ماس سپکتروګراف ته داځل شی .نو ماس سپکترو ګراف دغه ایونونه د 
هغوۍ د کتلې د قیمت د توپیر پر بنسټ یو له بل څخه جلا اود (10/7) د قیمتونو د زیاتيدو (یا 
کمیدو ) پراساس یی قطاروي او په دې توګه د ایونونو د کتلې سپکتر( ماس سپکتر) جوړوي. 
مرل په رادعا ړوو بي .نو منشور د رڼا اوه رنګه وړانګې یوله بل څخه 
بیلوي اود وړانګو د څپو د اوږد والي(.۸ په رياقيدو زيا کمدو )یر اساس داو رنګهورانګر 
قطارجوړوي . چې دغه قطار د عادي رڼا د وړانګو د رنګونو د سپکتر په نوم یادیږي .که عادي 
رڼا د منشور څخه تیره او بیا د عکاسۍ پر فلم پریوځي . نو داچې په دغه رڼا کې ټولې اوه انګه 
وړانګې شته . دلته د عکاسۍ صفحه ټوله یو رنګ( سپينه ) ښکاري( ٥ ۵٥‏ شکل ). دغه سپکتر د 

منور جسم څخه د راوتلې رڼا د اوار ( متمادي ) سپکتر په نوم ياديږي. د لمر رڼا د برق دګروپ رڼا 
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اود جامد منور( رڼا خپرونکي ) جسم رڼا متمادي سپکترونه جوړوي. په( دا شکل) کې د هاید 
روجن له اتومونو څخه د راوتلې رڼا سپکتر ( خروجي سپکتر )ښودل شوی دی.د ( (دسچارچ ) په 
تيوب کې د هایدروجن د غاز د تحریک شویو اتومونو ( د هایدروجن رڼاخپرونکي غاز) خر 
وتلې رڼا ( د رڼا هغه وړانګې . چې د لوړې کوان نټي انرژيکي سویې څخه ټیټې کوان نټي انرژيکي 
سویې ته د الکترون د راغورځيدو په ترڅ کې ازادې شوې دي ) د منشور څخه تیره اود عکاسۍ 
پر فلم لوئیدلې ده ؛ چې د هر ډول وړانګو اغیز پر توره صفحه د جلا جلا سپینو کرښو په څیر 
ښکاري. په( شکل ) کې د هایدروجن اتومي جذبي سپکتر ښودل شوی دی .لته د ګروپ څخه 
راوتلې رڼا په ښیښه یی تیوب کې د هایدروجن پر غاز غورځي . ددې رڼا ځینې وړانګې چې 
انرژي یی د هایدروجن په اتومونو کې د کوانتي مدارونو ( کوان ئش انزښکر ویر )د انرژۍ سره 
مطابقت کوي جذب او باقي پاتې رڼا د ښیښه یی تیوب څخه وځي اود منشورڅخه د تیريدو 
وروسته د عکاسۍ پرصفحه پریوځي . چې د عکاسې فلم سپين ګرځي. او کومي وړانګې چې د 
هایدوجن په غاز کې جذب شوې دي د هغو ځایونه د عکاسۍ پرفلم د تورو کرښو په څیر ښکاري 
پس اتومي سپکترونه که جذبي دي | و که وتونکي ( ( خروجي ) ). ټول خط خط(کرښې کرښې ) 

و .د جامد جسمونو اوهم دغاز په حالت اتومونو وتونکي او جذبي سپکترونه پاس 
شکلونو کې ښو دل شوي دي. د عناصرو د دوره یی جدول د هر عنصر څخه ځانګړی کرښې کرښې 
( خط خط ) سپکتر لاس ته راځي . چې د نورو عناصرو د سپکترونو څخه توپیر لري. دعناصرو 
له‌ دې خاصیت څخه په کيمیا کې د توصيفي او مقداري تحليل لپاره کا راخلی. 


( همه مسصتعمه )حدم هوو (6٢6660‏ سپکتر : کر اف ):60026 :06600 و ګو رئ. 


٥٠-7 (‏ هم هه )- 0:6 56( سپکترومتر ) : هغه اله چې د سپکتر د لاسته راوړو او 
ورسره مل د څپو د اوږٍد والي او انرژۍ د اندازه کولو لپاره کار ورکوي د سپکترومتر په نوم 


(م هک سه ته ( ه صصنی )- 0:6٥‏ 7241 516650( سپکترو فوتو متر ): سپکترومتر وګورئ. 


ه٥‏ ٥ه‏ )-6 :56650( سپکتروسکوپ ): اپتیکي اله ده . چې د لیدو(مشاهداتو 
) لپاره سپکتر منځ ته راوړي 
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(فسسمعه ه مصګهنه )-7 :516680( سپکتروسکو پي ) :. کيمیاوي موادو څخه د الکترو 
مقناطيسي څپو د تیريدو پر مهال د الکترو مقناطیسي وړانګو د سپکترونو اویا هم د منورو ( 
تحریک شویو ) کیمیاوي موادو څخه د راوتلې رڼا د سپکترونو څیړل| و ارزول او په دې توګه د 
کیمیاوي موادو د مالیکولونو جوړښت اویا هم د کیمیاوي موادو توصيفي یا ملدارى تطليل 
سرته رسول د سپکتروسکوپي په نوم ياديږي . 1 سپکترو سکوپي . ماس سپکتروسکوپي 
او ٧٧/١‏ سپکتروسکوپي وګورئ. 


6 1 , 50316766( سفالیرایت ): د زنک سلفاید ( 75) منرال دی. 
6 سفینګو لیپيد ): فا سفولیپید وګورئ. 


٠1‏ 5/1685( ستینلس پولاد ): یوډول فولاد دي چې ( ٣۳٠١-١١‏ ) فیصده کروم .لږه فيصدي 
کورنیوسامان الاتو کې ډیر کارول کیږي. 


ګت 2د فلس عهصصه م۲۵ تلعص می حا اع ۱۵00870( ستندرده حجره ): و لټائیک 
حجره لکه د کلارک حجره یا د وستون حجره ده . چې محرکه برقی قوه یی د (1- 12 و00 
په توګه کارول کیږي. : : 

0 مدد فسسصسګمفصص‌ى )- 1600 (5٥008740‏ ستندرد الکترود ):داسې الکترود 
دی چې د الکترودي پوتانسیل د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. د 0000 وګورئ 
. 


تتصصره م10د درمفصصھیىی )2ک له اما ه مل مګ مه لدصمتهه , لدنامه اهم ٥ه‏ هلت 5۱900370 
(ته سسهده (معياري یا ستندرد الکترودي پوتانسیل . نارمل الکترودي پوتانسیل ): 
داسې یو محلول کې د الکترود پوتانسیل دی . چې هلته دادوک5ا05 د 
غلظت( فعالیت ) . یو (.11001/1) ) وي. الکترودی يو تانسيل وګورئ: 
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) ۹۱۵00370 0:063 60176 300 ٥٨6٥٥017 6-) تی‎ (17٥۵۶ 1006031708٥ 1 13816097 ل971,‎ 


معياري د تودوځې درجه او فشار): 7 وګورئ. 


(م ۵م فسسګمصهرصھ‌ی 5٥01000)‏ 5۵00870( معياري محلول ) : ټاکلی غلظت لرونکی 
محلول دی . چې د تعامل ګرې مادې غلظت پکې دقیق معلوم اوپه حجمي تحلیل کې په کاریږي. 


6 لستانين ): قلعی(1۷ )هایدراید وګورئ. 


(کقص‌یى )- 50۵003( ستانت حستانات ):د قلعی(1۷)ایونٌ و8:0) د ستانیت يه ن 
: یِ یو بت په نوم 


( (۱۲۷)دصوسه مصصهصې هه ی)-0008 000 ۱80016( ستانک مرکبونه ): دقلعی (8) 
( (11) ھمصهمه مصصعصسصه همه )کل صن ه مه 58800005 (ستانوس مرکبونه ):د قلعی( "و 


مرکبونه دي لکه ستانوس کلوراید (د506) اونور. 


(تهمهم: )- (5/٥0‏ نشايسته ) : یو پولی سکرايد دی اود فوتو سنتيز د عملیې اخري 
محصول دی . کیمیاوي فورمول یی« :11:0 ) دی . د نشایستې د هایدرولیز وروستی 
محصول ګلوکوز دی. 


٣ 11) 6‏ ( رلو و 0 ) ) 


نشايسته د ایودین سره ابي رنګ ورکوي. نشايسته د حیواناتو د ځوراک مهمه برخه ده. 
نشايسته د ټوکرانو په فابريکو کې د هار ورکولو لپاره هم په کاریږي. 


667 7ه 566( د مادې حالت ):جامد . مايع او غاز د مادي درې معمول فازي حالتونه دي. 
کله هم پلازما د مادې څلورم فازي حالت حسابوي. 
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(هک٨)‏ موفصصوی 8 )- 21846 7 5۵6047( ثابت یا ځای پر ځای فاز): کروماتوګرافی وګورئ 


(9 ۵۵۵037 ه) - (۱3۳۵٥٥ , ۵06٥00366‏ ستیاریت .اکتا دیکانوئيټ ):د ستیارک 
اسید مالګه یا استر دی. 


(هکهمه ىر ممسمصسمصھههیى )-0 نه ۵ ۵06٥٥01٥‏ ه , (۱۵٨ ٥۵60‏ ستیيارک اسيد . اکتا 

دیکانوئک اسيد ) :د غوړيو جامد او یو مشبوع تیزاب( 1,001 ).تل ) دی . نسبي 
کثافت یی (0,94 ) . د ویلی کيدو درجه یی (6 "71-72 ) اود جوش درجه یی( 360"6) ده . په 
حيواناتو او سابو کې د ګلای سیرید په بڼه پيدا کیږي. 


1 
. 
: 
. 
. 
: 


هل:4 رام 
داب مه 


210116 ۳٧/٣, 7۳ 


١٠/٤١ 5 اا‎ 
1 


٥٤ ۱٩٢٥ 5‏ 
6 مې 
دپولادو فازي دیاګرام 
(همهره) (5/٥٥‏ پرلاد ) : د اوسپنې او کاربن (1,776 ) الیاژ د پولادو په نوم یادیږي. د کاربن 


سربيره نور عناصر ( ۸1,66 .0 , 0 ., 112 , ۷0, 7 , 8,1) هم په لږه فیصدۍ په 
پولادو کې موجود وي چودن څخه د پولادو د لاس ته راوړلو په بهیر کې ځيني عناصر په 
پرلا :کې باڼې کېرړې . او هم ځيني عناصر ( لکه کروم او نور ) )د خارجي عواملو په مقابل کې د 
پولادو د مقاومت د زیاتولو په غرض په پولادو کې ور اضافه کوي. هغه پولاد . چې ( -11 
۳ ) ) کروم لري د بې زنګه یا ( 54:0165) پولادو په نوم یادیږي .د غسې پولاد زنګ نه وهي . 


483 


تیزاب او قلوي هم ورباندې اغیز نه کوي. د پولادو فازي دیاګرام . چې د پولادو په درې ثابتو 
کرستلی فازونو( 305060116 , 1877716 , 06,016) کې د تودوځې په مختلفو درجو کی د 
کاربن فیصدي ښېي په پاس شکل کې وګورئ. 


(فسسسه همی )-7 0:60:06 ه0 5۱(ستيرو کيمیا ):د کيمیا هغه څانګه ده . چی د 
کيمیاوي موادو د مالیکولونو جوړښت او په هغې پورې اړوند تاثیرات څيړي. 


(02۷: :0:230 مه )6:002 ه٥٠۱(‏ ستيرو ایز ومیريزم . فضایی ایزوميري ): 


ایزومیري وګورئ. 
(سه‌مه‌يه )006( ستروئيهد ) ههغه مرکبونه . چې دا 


7 9 په نوم مشبوع مرکبونو ( کو م چې څلو رکړ یزه هسته 
لري ) څخه مشتق دي د ستیروئید په نوم یادیږي . چې فورمولونه یی لاندې ورکړل شوي دي . 
ستیرول چې یو ستیروئید الکول دی ( شکل وګورئ. ) د خورا مهمو ستیروئيدو څخه دی. نور 
ستیروئیدونه لکه (۵0 0811 ٠)‏ چې په کلمو کې د غوړ په هضم کې مرسته کوي اود شهوت 
هارمونونه ( 300708605 , 05508605 ) هم د ستیروئیدو په ډله کې راځي. ویټامین( (1) هم د 


ستیروئيدو جوړښت لري. 


ر0 - 
٢ :‏ 7 
۸ با وې - ( ) 


0 ټښا 8-٣‏ سی" 


سا اودمامام 5 5)6٣٥1 ٢١‏ 
امه هه | هتسول دا ام ما سواوا وآ 


(مه و هع مده مه )ه مهه ده !ی1 . 5:٩ ٥٥((‏ ۵)٥٥89یعامحلف‏ 


د ستیروثتيډونو جوړشت 


(ته مه )- 5/67( ستیرول ): ستیروئيدي الکولونه دي .چې اته کاربنه ځُنځيري څانګه یی 
پر اړخ وصل وي. ( شکل وګورئ. ) حيواني ستیرول د دغسې مرکبونو مشهور مثال دی. پاس 
وګورئ. 
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(وهمیه دوم وه ى)ج 500160:60:0607 (ستیکیرمتریک) :. هغه كيمياوي تعامل دی . 
چې تعامل کونکي مواد پکې د ساده(ټامو) اعدادو په نسبت ترکیب کيږي. 


سحصصمصمه ) ده همه ‌مخکومخص0مومجو‌ىی )حامهنه تلله هی 00۱006016 (6۱٥۱‏ سشکو متر یک 


ضریبونه ):د کیمیاوي تعامل د معادلې عمومي شکل په پام کې نیسو: 
0 س- ۵8 « هه 


دلته(۵ ).(٠)٠(ع)د(‏ 8(.)۸) او (') موادو د مولونو شمیرښېي چې هریو يی ټام یا ساده 
اعداد دي . او د ستیکو متریک ضريبونو په نوم یادیږي. 


تصصصنطصصج مه مهم مه0 06 مصغصعیى )4 منه مصصی 0:601 نصل (6۱٥‏ ټکرو متر یک 


مرکبونه ):لاندې د یو کیمیاوي مرکب عمومي فورمول په پام کې نیسو : 
۶د 


دلته(») او ( ل) په ترتیب سره د (۸ ) او ( 8) عناصرو د اتومونو شمیر ښېي. که(») او (ل) 
مرکب دی. : 


مه شسمه مصومصممصهوت ) -6 :9/0 0::006076 5۱0( ستيکو متريکه ګډوله ): 


دتعامل کونکو موادو داسې ګډوله ده : چې د کیمیاوي تعامل په پای کې ټول مواد مصرف او 
یوه ماده هم زیاته پاتې نشی. 


لقصيى مهه صخهومصحتصههوکى )- 0ه 006016 :8۱076 (ستیکیومتريکه مجمرعه): 
کيمیاوي معادله وګورئ. 


483835 


(وممحصهمهومى )-7 06 (۱٥:٥0:06‏ ستيکیيو متري ) :د عناصرو د اتومونو د شمیر (د 
عناصرو د مقدارونو ) تر منځ نسبت دی . دکوم مطابق چې دغه عناصر تعامل کوي او 
ستکومترک مرکبونه جوړوي. 


95 ستوکس ):د حرکی سرښناکۍ واحد )٤٤١(‏ دی. 
اور "10 و1 


من ن8( مستقيم ځنځير ):080 وګورئ. 
(سصسصمهعمه می )-0ت 07 ه886۱ ( سترپتو مايسين ): قوي انتیبیو تیک ( مکروب 


وژونکې ) ماده ده. د ستوني د خوږيدو . د نري رنځ . مننجیت اونورو ناروغيو د تداوۍ لپاره 
په(۱۹۴۴کال کې جوړه شوې ده. 


(مَلحَتو0 7 )- ۷116 06 51621( سپین سترپتو سايد ): سستما تیک و م یی 
په پارا امینو بنزین سلفامید دی. سپين کرستلي مواد دي. په اوبو کې لر حليږي. د ستوني د 
خوږيدو او میننجیټ په تداوۍ کې کا رول کيږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


2 م- چو 
1 
۰ 


ه822 


11 1 11111 118٥01 1٧1 
113033106622026 77-7 


)-0 ن۵ 58008( قوي تيزاب ): هغه تیزاب دی . چې د اوبو په محلول کې مکمل الکترولیتی 
انفکاک کوي. : : 


(فسصه می )-00:08ک( سترونشیا ) :01006 50000 وګرورئ. 


6 سسسترانسیا نایت ) :دسترانسیم کاربونیت( ,5760 ) منرال دی. 
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89 ) -( قسسه مصه )50:40( سترانسیم ): زيړبخن فلزي عنصر دی. د دوره یی جدول په ( 
۸) نیم ګروپ کې ځای لري. د ځمکني القلي قلزونو په ډله کې راځي. نسبي کثافت یی( 2.6) 
. تومي نمبر يی(38) » اتومي کتله یی( 87.62) . دویلي کیدودرجه یی( )"769 ) اود جوش 
درجه یی( )1384) ده. فعال فلزي عنصر دی. اکسید يشني درجه یی( ۳2) ده. د ډیرو الیاژونو 
په تر کیب کې شامل دی. په ۱۷٩١‏ کال کې مارتین کلاپروتز پيژندلی دی. 


(تتصععه می ٥1۵7000366 -) 60176 83٥7‏ 00 ٥١۹ر‏ سترا انسیم بي کاربونیټ ): 
70656 80000 وګورئ. 


(تلتصتعه موی 6081347 م٥1۵‏ )- (6٥٥000 ۵٥00366‏ سترا انسيم کا ربونیت حسترا نسیم 
کاربونات): سپینه جامده ماده(:5760) ده د تودوځې په( 1340"6) کې تجزيه کیږي. 


(فنتسصه وه 5وم من ) ۵-7 ۵4 نه لص 10۹ 8 سترونسیم کلوراید ): سپينه جامده ماده( 
)۳1) ده د ویلی کیدو نقطه یی( "872) اود جوش نقطه یی( 125076) ده. ډیرژراوبه جذبوي 
او په(611:0 .8:)1) اوړي. 


(تتصعه موی 6:347 م0۵ )- 47026٠3700031‏ رط ناه (رسترا انسيم هايد روجن 
کاربونیت ): دا ماده .(,0 570116 یواځې په محلول کې شتون لري. 


(ئتصصسعه موی 8:66 :0 )- 01٣۳06‏ 0001000( سترو نسیم اکساید یاسترونسیا ): سپین رنګه 
ماده(5:0) ده. نسبی کثافت یی(,4) . د ویلی کيدو درجه یی( 576 اود جوش درجه یی( 
56 ده د موادو د وچولو لپاره په کاریږي. 


(کنصسصه موی که 0حدې )اه ممله: حصسناصمه 6( ستر انسیم سلفيت - ستر انسيم سلفات ): 
سپینه جامده ماده (,8:50) ده. نسبی کثافت یی ( 3,96) اود ویلی کیدو درجه یی ( 6" 1605) 
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٨۵۶ ۹ 7٥(‏ می )-14 ه1 ه07١‏ 51 ( جوړٍ ښتی فورمول ): د کيمیاو ي موادو 
هند سي جوړښت( په فضا کې د مالیکول داتومونو تر منځ د کیمیاوي اړيکو ښودل ) د مالیکول 
د جوړښتي فورمول په نوم یاديږي . لاندې د ډای میتایل ایتر او سلفورک اسيد جوړښتي 


فورمولونه ښودل شوي دي. 
()تلل) ږ5)04 د1 
: 1 11-() 0 
١ ١‏ 
1 ستا- ل«)-- مڅ؛ - ٧٢‏ 5 
١ ١‏ // 
٨۹1 1‏ 0-81 0 


(٤0600 180106751 -) 95 113010: 0171۶(‏ جوړٍ ښتی| يزومیري ): ایز ومیري 


وګورئ. 
(ته موی )-17606 1ک( ستايرين ): 56071600606 وګورئ. 


6:379 يې )- 001170366 5(سوبلیمیت - سوبلیمات )جامده ماده . چی د سوبلیمیشن څخه 


1970 6ي ) -6007 51:04( سروبلیمیشن . تصعید ): یوه ماده چی د ویلی کیدوپرته د 
جامد حالت څخه په غاز اود غاز دحالت څخه په جامد اوړي دغه پیښه د تصعید په نوم یادیږي. 


۳005161( فرعي پوښ : فرعي مدار ): اتوم وګورئ. 


76 تعويضيه ): هغه اتوم یا ګروپ دی .چې په تعویضي تعامل کې د یوبل اتوم یا 
ګروپ ځای نیسي. 
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(608:66,971 :8 1 ص ۵۳ هن )-001 ۲۵ 00601 0:018 ,. 136000 01:10 5 ( تعویضی 
تعامل ): هغه کيمیاوي تعامل دی . په کوم کې » چې دیو مرکب د یوه اتوم پرځای بل اتوم ځای 
ونیسي. لکه ‌لاندی تعویضي تعامل. 

٢٢٢٢‏ ابلا) مب با) ٣٢‏ بلل) 


06 5060( سکسینک اسید ):30 00180601016 وګورئ. 


(٥ته‏ مهف )- ٥٥٥٥ 023 ,:3 31٥‏ 023۳7: ه:٥6۵,ه:0‏ ۹( سکر وز .د ګنی پوره .د لبلبو 


بوره ): دا قند د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ دی. 


اه یاتن 
02۴6٨د‏ 


ټرمېهوی , مهف )-06 ٨6‏ ۵ه , 8ک( شکره . سکرايد ) : د کوچني مالیکولي کتله 
لرونکي . په اوبو کې منحل او خوږ کاربوهایدریت د و او . ترټولو ساده شکره د 
ورو په نوم یادیږي کرو د وهو وو 


40 5088( دسرب شکره) :600300366 16٥0)11(‏ وګورئ. 


(مس 063 ۵7)(ّحدي )5107306770( سلفادایمیزين ) : سلفا نیل امیدي( سلفاميدي ) 
درمل دي.چې د نسخوږي ( دیزانتري)» د ستوني خوږٍ او میننجیت پر ضد کارول کيږي . 


جوړښتي فورمول یی 
لاندې دی. 


9غمڅمد 


٢:٢‏ يه سسېواا!ا 
٧‏ / 1 

١ 1‏ ب- ۱ ٢‏ 1- د()ک 

--1٨‏ ټڅ 

تل 


(صصصخصصصجهعدي) سلفا دايمزين 
56 5010۵( سلفا دارو ):60108603:010 وګورئ. 


06 5100( سلفامیک اسید ): بی رنګه . جامده کرستلی ماده ( ۷11:50:017) ده . په 
اوبو کې ښه حليږٍي اوپه محلول کې د زوترایون( 50 :11 00 )2٧۷/667‏ په بڼه موجود وي. 
قوي تیزاب دی اود سلفامیټ مالګې جوړوي. 


956 سسلفانونه ):دسلفر او هاید روجن مرکبونه دي . چې عمومي فورمول یی(11:57 ) 
دی لکه 11,5 لا ,هیلا , 115 , اونور. 


(سسسه)حصديى )- ۶ لنم ھدامل: , ٥‏ 0 نمهانمه نم 51 ( سلفانيل امایدونه . سلف امايدونه- 
سلفامیدونه):د سلفانیلک اسید اميدي مشتقات دي عمومی فورمول یی لاندې دی. 


502-2 -7 
1 


غدادادو 


تعحصعحه (عدي )یه تحمحکطاونک 
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ډایسلفان . نورسلفازول . سترپتوسید . سلفادای میزين . سلفازول فلا زول اونور په دې ډله 
کې راځي .چې شل ډوله يی په په طبابت کې کارول کیږي نھساري تاروغيو لکه شنځورۍ( 
دیزاتتري ) . مننجیت او نورو په تداوۍ کې کارول کیږي. 


(هته مسمى.ر مه وه صصصه(امدي)- ١‏ نعه عنم صمعله:13ه :ه672 00 4-۵:10 , ن3 6102۹01116( 
سلفانیلک اسید . پارا-امینوبنزین سلفو نک اسید ): کیمیاوي فورمول یی 
( )0و -بللم) -:11) دی. دسلفا درملونو په جوړولو کې په کار راځی. 


(سکه()حعدي)-0030665 501( سلفيتونه حسلفاتونه ): غیر عضوي مالګې لکه سودیم سلفیټ( 
)٧۷ 5,‏ او عضوي مالګې یا استرونه لکه ډای متایل سلفیت (,1#(:50) -دلته(#) 


يوعضوي ګروپ دی ). د سلفيټونو په ډله کې راځي. 


70( عدي )-00:06۰ 51( سلفايدونه - سلفیدونه ): 

الف- غیرعضوي سلفایدونه: دا سلفايدونه د سلفر اویو قوي فلزي عنصر مرکبونه دي. لکه 
سودیم سلفاید( )٧۷۵:5‏ اونور. غیر عضوي سلفایدونه د هایدروجن سلفاید ( 11:5) مالګې هم 
بلل کیوي 

بٍ-عضوي سلفایدونه یا تیو ایترونه:د تیو ایترونو عمومي فورمول( )5-1- )1٢‏ دی. دای 
نابلسلثاارکن5-م6 )دق انتررنر ومنال دی. 


( (سصسرِس)( مسره):40 801 ( سلفيدين ): لمړنی سلفانیل امید دی . چی په طبابت کی د 
سي دناروغۍ د تداوۍ لپاره کارول شوی دی. کیمیاوي فورمول یی لاندې دی 
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17 
(ععتف|ّحعدي )سلفيدين 
٨ 6‏ ,01000366 , 0120316(سلفینیټ . دای تیونیت . هایپو سلفایټ ): هغه 
مالګې دي 6 چې د ",0,50 (٨ 5-٥‏ ) ایون لري. لکه سودیم سلفینیټ(,5:0:٥7)‏ او نور. 


06 نه صسسمصجصلنده مز , 4890٥00005 36٥‏ , 0 نه ۹ نمنصامصلهاه ر سلفینک اسید . ډای تیونوس 
اسید . هایپوسلفوروس اسيد ): يو غیر ثابت تیزاب ,11:80 ) دی. 


(حو(حدي )- 501016( سلفایټ ): هغه مالګه یا استر دی . چې د (50:7) ایون لري. 


(مرسھصه(حدي)-:٥50:‏ 30 0١م‏ ه5( سلفون امایدونه ح سلفون امیدونه) : هغه عضوي 
مرکبونه دي : چې د -8)0.-٧٧1.(‏ ) ګروپ لري. اکثره سلفون امیدونه د باکتریاو د تکثر مخه 
نیسي نو ځکه د سلفا درملو نو په نو م یادیږي. 31776 ( :1 )011 کبلم).اظ) 
.6( 1,50:۸0116)1,5م )1 ۸1) . سلفانيل امیدونه اونور د دغه مرکبونو 


په ډله کې راځي. دغه درملونه د کلمو او یورین سستم د ناروغیو په تداوۍ کې په کار راځي. 
(کقصه (حصدي)- 501000036( سلفونیټ - سلفونات): د سلفونک اسيد مالګه یا استر دی. 


501080038072( سلفونیشن ): د بنزین پر کړۍ د (50:7-) ګروپ د نښليدو اود سلفونک 
اسيد د جوړيدو تعامل د سلفونیشن په نوم یادیږي. 


ز (که ست م0 )(ّعصي ):30 501700016( سلفونک اسيدونه- سلفو تيزابونه ) : هغه عضوي 
مرکبونه دي . چی د (8)0(.)0()1- ) ګروپ لري . دغه مرکبونه د غلیظ سلفورک اسيد سره د 


2و 


لرونکو مرکبونو جوړښتي فورمولونه لاندې ورکړل شوي. 
45 501000100( سلفونیم مرکبونه ): هغه مرکبونه دي . چې د سلفونيم ایون( 
۳ ) لري. لکه ډای ايتايل متايل سلفونيم کلورايد 5761 112 د(:11)) اونور. 


656 ملف اکساید ): هغه مرکبونه دي . چې د سلف اکساید ګروپ( )٣5-0‏ لري. 
لکه ډای متایل سلف اکساید 11:50 ).اونور. ‏ 


0 
68 عنعمطنلن: ٢-5٩-011‏ ( ععطاع 8:10 ) ٢6-٤ هتنلصطن٥۵ ٥٨‏ 
0 
0 
0۹۷ 
28 0نل ل- 5- غ٣٢‏ ح صانصطصلته" 1 - کد - 1 
0 1 
0 
111۱22266 5-121 1 (صهاصمتھ ) 8:101 5-11- ٢‏ 
0 
1 


م3 ص0٧3‏ 5-0 


ګن 
سلقر لروتکي عضوي مرکبونه 


همی )- 5107 ( سلفر ): زيړ رنګه غیر فلزي عنصر دي. اتومي نمبر یی( .)٧‏ اتومي کتله 
یی( 32,06) . د ویلي کيدو درجه یی( 56 اود جوش درجه یی( 444,674 ) ده. دا عنصر 


په طبیعت کې د سلفایدونو په بڼه پیدا کیږي . سلفر څلور الوتروپي شکلونه لري . چې د ( 


3وو 


56.,) څخه ښکته رمبیک سلفر اوله دغې درجې پورته په ترای کلینیک سلفر اوړي .په دغه 
دواړو کرستلي شکلونو کې د سلفر مالیکول د د کړۍ /پۀ شکل| واته اتومه(:5 ) دی .د ويل ي کيدو 
درجې څخه لر پورته مايع سلفر د جامد سلفر په څیر زیړ رنګ او اته اتمه(»5) کړۍ لري.( 160۱6 

) ته نژدې د سلفر اتومونه د ځنځیر په شکل يو دبل سره وصل وي وو 0 
تورنصواري رنګ لري .که په دې حالت کې مايع سلفر ژر سوړکړایشي ( مثلا په سړواوبو کې 
واچول شي ) . نو په سور نصواري رنګه جامد سلفر. چې د پلاستیکي سلفر په نوم یاديږي : 
اوړي .له ) څخه پورته د سلفرد مایع سرښناکي کمیږي . بړاس په حالت سلفر ( ,5 , 52 
4 .,) مالیکولونه لري . سلفر پودر» چې د سلفر د بړاس د تصعید څخه لاس ته راځي د 
نباتي ناروغیو ضد کارول کیږي ّ: سلفر څخه سلفوریک اسید اود سلفر نور مرکبونه لاس ته 
راځی. 


نمل نه م01 5( سلفر دای کلوراید ): دای سلفر دای کلوراید وګورئ. 


عنم سه ممله , ۵٥‏ ن هن4 ٥‏ ضهلمصهنه سنحم له کر سلفر دای کلورايد دای اکساید . 
درجه یی ( 54,16-) اود جوش درجه یی( ٤‏ 69) ده . په اوبو کې تجزيه ( هایدرولیز) کیږي . 
خوپه بنزین کې حليږي . د سلفر دای کلورايد دای اکسايد او سلفر دای کلورايد اکسايد 


جوړښتي فورمولونه لاندی ورکړل شوي دي. 
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5 - جنه‌عع اګ طحېلنھ 


0-5 -- 22 0871 نظ 


51-25 :)1١( 10:10:16 6 


0٥ , 180071 6‏ نه 070٥‏ :هن عنام ه5( سلفردای کلورايد اکسايد . تیيونایل 
کلوراید ): بې رنګه مايع ( .506) ده. د ویلی کیدو درجه یی( 1056-) اود جوش درجه یی 
(78,86) ده. په اوبو کې تجزيه(هایدرولیز ) کيږي . خوپه بنزین کې حلیږي. 


6 (1۷)مسامل« , د۵ نره نة عم هک( سلفر دای اکساید . سلفر( )1٤‏ اکساید ): بې رنګه 
غاز( 80) دی . د سلفر د سوزيدو څخه لاس ته راځی . د ویلی کیدو درجه یی( ٤‏ 72,7-) اود 
جوش درجه یی( 6 ده. په اوبوکې حليږي او سلفوروس اسید جوړوي. 


2٥0 . 712 6‏ ه07ط (5010076٧0٥0‏ سلفري شوي هايدروجن . هایدروجن 
سلفاید ):هایدروجن سلفاید وګورئ. 


7 ٥ه‏ نه , نه انام( سلفورک اسيد د و تیزاب » د ویتیرول تیل ): يی رنګه 

( سلفورک اس تيزاب يتیرول تيل ): بې ر 
درنه مايع (,11:50) ده. نسبي کثافت یی(1,84 ) و دویلي کيدو درجه یی( 0,36) اود جوش 
درجه یی( 66 ده . داتیزاب په خالص ډول دومره زیات نه په کاریږي او معمولا د ( م9 
6 محلول په ډول (د ویلي کیدو درجه یی 3,0 ) استعماليږي . د سلفوریک اسید 
هایدریتونه اود ویلي کیدو درجې يی لاندې ورکړل شوي دي. 


5وو 


"8,62 حموو) 60,.110ي17 
"38/39 حم و1 ) 21.0 ,1750 
0-556 ) 6110 . ,1750 
("62--مجسو) 81120. ,1760 


سلفوریک اسید يوه قوي اوبه جذبونکې ماده ده اود عضوي موادو د وچولو لپاره کارول کیږي. 
د سلفوریک اسید سستماتیک نوم (۵670 (۷۱) :0100 ٥ه:1)603۵0)‏ دی . د سلفوریک اسيد 


اود سلفر د نورو اکسو اسیدونو کیمیاوي فورمولونه لاندې ورکړل شوي دي. 


د 112520 12504 11:50 
6 ې)مسطصطعا8 ۵ه عنسطېطضوونطا ٠٥‏ ۷۱(2) شسطولو 6 کنهنطولت 5 
6 2705-2016 
م1125 6 85091 
6 2017210016 6 08:6ن0102 قن عنوصمصطمص2لض:5 


د سلفرد ځینې اکسو اسیدونو فورمولونه. 
6 (6)1۷ 0ک( سلفورک(1۷ )اسيد ): سلفوروس اسید وګورئ. 


66 5010007( سلفر مونو کلوراید ): دای سلفر دای کلورايد وګورئ. 


6 (1۷)ع سنجمه , 6نه 3 نک( سلفوروس اسید . سلفوریک( 1۷) اسید ): دوه 
اساسه ضعيف تیزاب دی .چې یواځي د اوبو په رقیق محلول کې شتون لري. په اوبو کې د (50 
) دحل کیدو په وخت کې منځ ته راځي. 


و بې 21۴۳ب 11807 بب ٢)اا‏ اب ,180 بے 0.ر11-,0؟ 


6 (۷ 0)1 ۹10( سلفر( ٤1)اکساید‏ ): سلفر دای اکساید وګورئ. 


6 (1 ۷ )5:100( سلفر (۷ )کساید ): سلفر ترای اکساید وګورئ. 
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6 (۷۱)مسطم مل , 06 1 سم له( سلفر ترای اکساید . سلفر( )۷٧‏ اکساید ): بی 
رنګه لوګی ورکونکې جامده ماده (80) ده. درې(, 8 .0۰ ) کرستلي شکلونه لري 7 
کتلست په موجودیت کې د سلقرډای اکساید د اکستید يه څخه لاس ته راځي .سلفر ترای 
اکساید د اوبو سره تعامل کوي او سلفورک اسيد 11:50 )جوړیږي. 


6 501000771( سلفورایل کلوراید ): سلفر دای کلوراید ډای اکسايد وګورئ. 
72 5107( سلفورايل ګروپ):د ,80 «) ګروپ دی. 
726 5100701( سلف هایدرایل ګروپ ):11 اوګورئ. 


06 6 ( سوپر اسید . بر تیزاب) : دتیزابو په هکله مو ولوستل 600 ۵ وګورئ) چې 
پروتون ورکونکي ماده د برونستد تيزاب او پرتون رانیونکې ماده د برونستد قلوي بلل کیږي. 
د برونستد ځیني تیزابونه . چې د پروتون ورکولو توان یی د بې اوبو سلفورک اسيد ( 
لن عم سصمنڅ کمه‌عه رطمةه ) سره برایروي اویا تر هغه زیات وي د سويراښه په نوم یادیږي. 
د فلوروسلفورک اسید ( 1150:7) او هم د هایدروجن فلوراید ( 11۳) سره د ځینو پنیا 
فلورایدونو ګډولې ډیر قوي تیزابونه جوړوي. د لیوس( 1۷5) د تيوري له مخې هغه مواد چې 
د الکترونونو جوړه رانیسي تیزاب او کوم مواد چې د الکترنونو جوړه له لاسه ورکوي د قلوي په 
نوم یادیږي . چې په دې حساب پنټا فلوراید ونه لکه انتي موني پنټافلوراید ( )1 یوس د 
ډیر قوي تیزابونه دي . اود ( 11-51) ګډوله او هم د 51817 - ,1150) ګډوله هغه خورا 
زیات قوي تیزابونه‌ دي . چې تر اوسه پیژندل شوي دي ( 1100 او( 5517 ) د معادل مولي 
مقدارونو ګډوله په تجارت کې د جادويي تیزاب په نوم مشهوره ده. همدا رنګه خوراقوي قلوي 
ګانې لکه ليتیم ډای ایزو پروپایل امید د سوپر قلوي په نوم يادیږي .يي تيزابونه . چې د 
(-0-0- ) ګروپ لري په روسي ژبه کې ورته بر تيزاب (13,0:67:0787 ) وایی لکه د (:11:5:0) 
بر تیزاب 
0 0 


5ه-80-5-02-0-۶ 
. 
0 0 
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ټول داډول تیزابونه د پراکسایدونو په شان ډیرقوي تحمضي خواص لري. 


6 506( سوپر قلو ي ):366 50067 وګورئ. 


468 الله حده زیات سړول ): که د یوې مايع د تودوخې درجه . ددغې مادې د انجماد 
د نقطي څخه وره دي | و ماده لاهم مايع وي.دبیلګې په توګه که مقطرې اوبه تر( 5-) پورې سړې 

۱ شي او لاهم کنګل نه شي دلته ويل کیږي . چې مايع له حده زیاته سړه شوې ده .کله چې دغسې 
وه توخې درجه یی سمدستي بيرته د انجماد نقطې ته ته لوړیږي 
| وکله چې ټوله مايع کنګل شوه نو دتودوخې درجه په راټیټيدو پیل کوي.. 


482 کله حده زیات ګرمول )د فشار د زیاتولو له‌لارې يوه مايع د غليان له نقطې 
څخه زیاته ګرمول له حده زیات ګرمول بلل کیږي. 


نې نا مھهعمه مهګ(ډيره رڼه ماع ): هغه مايع ده . چې په هغې کې دشته خړې د رسوب 
وروسته رڼه پاتې کیږي. 


6 سوپر اکساید ): هغه غیر عضوي مواد . چې د (' :0) ایون لري د سوپر اکسايد 
په نوم یادیږي. سودیم . پوتاسیم » روبيديم او سيزیم سوپر اکسایدونه جوړولای شي . سوپر 
اکسایدونه ځورا قوي تحمض کونکې مواد دي . چې د اوبو سره د تعامل په تتیجه کې د (011) 
اویون جوړوي او اکسيجن ازاديږي. 


ه0 ) مصوي)-۱/6٨‏ :5006080( سروپرفاسفيت - سو پر فاسفات): فاسفور لرونکې سرې 
( کود ) دي . چې ډيره برخه یی( «(, ۴0 )۵ ) یو څه پکې(,۵50)) اوپه ځینو سروکې(:۶:0) 


(ه سصسصصسی 182۵ م٥وي)-:00‏ 00 1ه 5006435107360( فو ق مشبو 4 محلول ): 
6 لهعغوګورئ. 
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(عصکهععکھ8 عهمصع مص هح 186 )-0 ۱۵۹٣٥‏ 8507/066 ( مخز کښ . سطحي کشش): د مايع یو 
مالیکول د مايع د ننه په پام کې نیسو .دغه مالیکول د ماع د نورو مالیکولونو سره له هرې خوا 
متقابل عمل ښېي. . خو هغه مالیکول چې د مايع پر مخ ځای لري . یواځي د لاندې او ښي او کي 
اړخونو څخه د د مایع د نورو مالیکولونو سره د ځپل منځي جذب عمل لري .اود پاس لخوا د 
مايع د کوم مالیکول سره د خپل منځي جذب عمل نه لري . چې له دې ځايه د مايع مخیز کښ ( 
سطحي کشش ) راپیدا کیږي. د مايع د مخیز کښ له امله د مايع د مخ مالیکولونه په خپل منځ 

کې سره نژدې او هم دننه مالیکولونو ته ورنژدې کیږي او په دې توګه د مايع د مخ پراخوالی 
کميږي. د مايع دمخ( ( سطحې ) د پراخوالي لپاره باید انرژي مصرف شي . چې دغه انرژي د مايع 
د سطحي کشش په نوم يادیږي. 

تعريف: هغه انرژي چې د مايع مخ( سطحه ) د سطحې د یو واحد په اندازه پراخه کړي د مايع د 
مخیز کشش په نوم ياديږي او په( '7.‌یا 7 واحدونو اندازه کیږي .په تنګ نل کې د مايع د 
مخ شکل اود مايع ارتفاع . د ماع په واسطه د جامد شي د مخ لمدیدل . د مايع د څاڅکو اود 
صابون د ځګ جوړیدل ټول هغه مسا يل دي چې د مايع د مخیز کښ سره تړاو لري. 


3٥۴ 71‏ 00466 41 مځ فعاله مراد ): هغه مواد( لکه صابون ٠)‏ چې د مايع 
مخیز کښ لٍ اود لمدولو قابلیت یی زیات کړي د مخ فعاله موادو په نوم یادیږي. 


( ۳768375 رز )508605100( سوسپنشن ): د سپرشنی سستم ( د موادو ګډوله ) دی چې په 
مايع فاز کې د جامد یا مایع موادو وړې( :1076 -107) ذرې خپرې( ځوړندې )وي. 


(ده کصمس )- 5700065( سنتیزس ):د ساده موادو څخه د کيمیاوي موادو جوړول د سنتیز 


عمليه بلل کیږي. 


(اقموء دمه توو )ح 00060 رک( سلتیتک مصلوعی ): هغه مواد چی طبیعی نه بلکی 
انسان د نورو موادو څخه جوړ کړي وي مصنوعي مواد بلل کيږي . 


وود 


( 7۵678 )- ۵000 (تابون ) : بې رنګه بهیدونکې مايع ده جوش نقطه یی 22076 ) ده . په 
عضوي محللونو کې ښه حليږي. په اوبو کې هایدرولیز کيږي. د امونياد محلولونو او د امینونو 
سره په شدت تعامل کوي. کیمیاوي فورمول یی لاندې دی. 


)لم(:٧‎ 0 


9 ( لن 


(7367)تایون 


مصصهت)ک لها (تالک )د مګنیزيم سلیکيټ منرال( :(1125:,0::)011) دی. سپین یا شين 


(-)1٨(‏ 57 )۵1 ۲تانتاليم ( خړ ابی رنګه انتقالی عنصر دی. اتومی نمېر یی(73). 
اتومي کتله یی(180,948 ) . نسبي کثافت یی( 16,63) . د ویلي کيدودرجه یی( 2996 ) اود 


جوش درجه یی( 5427/6) ده . په کامپلکس مرکبونو کې اکسید یشني درجې یی( 4 , ۳3 ,42 
) او( ۳5) دي. د جراحۍ سامان الات ترې جوړيږي. 


7 /تار یا قیر ):د د هایدرو کارینو او ازاد کاربن ګدوله ده. نيمه جامد مواد دي . چې دډبرې 


0 د 


(‌که مهف مهوصصفص)  ۵٥‏ 13706 (تارتارک اسيد ) : طبیعي کار بوکسایلک 
اسيدذ" (100-01011-0101-0001) دی. سستماتیک نوم یی 

٥0080601016 ۵6 (‏ يه 07 015- 2,3) دی. د تودوځې په( 174 -171 ) کې ویلي کيږي. 
اپتیکي فعاله ماده ده. درې ستیرو ایزومیرونه یی پیژندل شوي دي. په خوراکي صنعت کې په 
کار راځي. : 


(لحه د7۵7۵ )- 176۵73668( تارتاریټ - تار تارات):د تارتارک اسید مالګې یا استرونه دي 


(وم ٥‏ ۵ )- ::1 (توتوميري ): رجعي ایزوميري ده چې د وه یا څوایزومیرونه 
په اسانۍ یو په بل اوړي اود ایزومیرونو ( توتومیرونو ) ) تر منځ ټاکلي تناسب موجود وي. لکه 
په لاندې مثال کې د ( 1٥٥٥)‏ او (11 )001 بڼو تر منځ تعادل. 


081 0 
فل( )- لل حا)- تطم) جه تللِ0 )0( )-1٨0-11)--تلل)‏ 
(11) (1) 
لکه چې لیدل کيږي دلته د هایدروجن یو اتوم د اکسیجن له اتوم څخه جلا اود کاربن د اتوم سره 
تړل کیږي. 
(19 )- ( (فاسهه7)-: 161467( تخنیسم یا تکنیسم ) : فلزي رادیو اکتیف انتقالي 


عنصر دی. اتومي نمبر یی( ۴۳ 700 لا ت4 و 1 
) ده. د ډیر ثابت ایزوتوپ نیم عمر یی("10 . 2,6 ) کاله دی. په مصنوعي ډول د یورانیم د تجزیه 
کیدو څخه لاس ته راځي . کیمیاوي خواص يی منګان ( )٨17‏ او رینیم 18٥(‏ ) ته ورته او 
اکسیدیشنی درجې یی د ( ۳1) څخه تر ۳٠۷(‏ ) پورې تغیر کوي . دا عنصر په ۱٣۳۷١‏ کال په 
مصنوعي ډول لاسته راوړل شوی دی. . 


(6)70: )160100( تفلون ):د 176603/100706006:6م تجار تې نوم دی چی د تترا فلورو 
ایتیلین د پولیمیرایزیشن څخه په لاندې ډول لاس ته راځي. 


مر ل) -ل)ږل) ج (رل) حل )وا )3 


01د 


(سکموممسه )-0706:7 (1/٥11‏ تیلورایدونه ):د تیلوريم او یو قوي الکتروپوزيتیف عنصر دوه 
عنصره( بینار) مرکبونه دي. 


(ه1 )- ( 767:00)-00000) اه 1( تیلوریم ): یو شبه فلز( متالوئيد ) عنصر دی. اتومي نمبر یی( 
۲ . اتومی کتله یی ( 127,6) . نسبی کثافت یی( 6,24) . د ویلی کيدو درجه یی( )"449,5 ) 
هادي الاتو په جوړولو او په ډیر لږ مقدار د پولادو په جوړولو کې کارول کيږي . تیلوریم په 
۲٢کال‏ فرانز میولر پیژندلی دی. 


118700658 0 ۷۵٧ ٧٠٠:) ھ )- 18700645 160001757 (مؤقته سختی‎ ٧6708 66٥ (حت‎ 


وګورئ. 


(11 )- ( (6:8 0 4)1 :ه1 ( تتربیم ): لانتانوئيدي نقره یی رنګه فلزي عنصر دی. اتومي 
نمبر یی(۲۵) . اتومی کتله یی( 158,92) نسبی کثافت یی( 8,23) . د ویلی کيدو درجه 
13566 ) اوه جوشل درجه 31256 )٤ه‏ یو طبیعی 16-139 او( )٧١/‏ مضاوعی 
ایزوتوپونه لري . د نیمه هادي الاتو په جوړولو کې په کار راځي . تربیم په ۱۸۴۳کال کارل 
موسنادر پیژندلی دی. 

نه ع نالج هد٢‏ هنل 1,452 ,هنهه عنام ه166( تیرې فتالک اسید یا ۸ ۴- بنزين دای 
کاربوکسایلک اسید ) : بې رنګه کرستلي جامده ماده ( 1660011) ده . د ویلي 
کيدودرجه یی( 3007) ده اود پولي استرونو په جوړولو کې په کار راځي. 


ققن نن 
1 


1 
ععقنن نن 
ت هع نا به صحاعىجة صحمحم ها 1,4 )یق صن تلهتغطوع‌ی 1 


16٥ 087 46‏ تر نري مرکب . درې عنصره مرکب ): کیمیاوي مرکب دی چې د درې 
عنصرو د اتومونو څخه ترکیب شوی وي. لکه ( ۷۵٩٩1‏ ) او نور. 


02 د 


(سصه من ه:« )-6:6:7 160( ترپينونه ) : غیر مشبوع هاید روکاربنونه دي . په نباتاتوکی پيدا 
کيږي . د ایزوپرين د ټوټو ( :11 -11) ))1 ) څخه جوړ دي. مثلا مونو ترپینونه د 
دوه ټوټوتو څخه (ء, ٣1‏ م٠٠))‏ اوډای ترپينونه د څلوروټوټو څخه ( :1م )) جوړ دي. 


6 ترپا ینن ): سایکلک ترپین(»:11٠))‏ دی. د عطرو اود ځوړو د مسالو په جوړولو 
کې په کاریږي. ترپاینين د نباتاتو د پیو ( شيدو) څخه لاس ته راځي. 


(لسمهمه هسصسم م7)-1 (٧66 216٥4:‏ دریمی الکول ):الکول وګورئ. 
(حصصمه عمصصصعه م7 )کحعمنصمه ٥ه‏ نه 1( دریمی امین ):اماینونه وګورئ. 
(کحه مه صم7)-/ :0316 , 167۷316( تروالنت . تراي والت ): سه ولانسه. 


6 تيیرایلين ):مصنوعي استر دی. تارونه ترې جوړوي. 


(سه دم هت760  )‏ 168001070600606 ( ټټرا کلورو ایتین ) : بې رنګه بړاس 
کیدونکې مایع ( و۳6( ))٤‏ ده . اور نه اخلي . نسبي کثافت یی( 6). د ویلي کيدو 


درجه یی( "22- ) اود جوش درجه یی( 26)) ده. دمحلل په توګه په کاريږي. 


(مه ٥‏ مت هم 10٥-)‏ 0 امه "له , ه:0:3٥‏ ::103( ټټراکلورو متان . 
کاربن ټټراکلورايد ): يې رنګه بړاس کیدونکې مايع 1 ) ده . اور نه اخلي. د عضوي محلل 
په توګه کارول کیږي. نسبي کثافت یی( 1,586) . د ویلي کیدو درجه یی( 23"6-) اود جوش 
درجه یی( )"76,54 ) ده. 


(5سمسعھ حمسعدهمصحسصت)- 16۵4 (16٥٥571‏ سرب ټټرا ايتايل ):بړ اس کیدونکی زهري 
عضوي فلزي مرکب( ,( :1 ار ))۶0) دی. 

(7 ص7٨۵‏ 11)-707:6 ه1( ټتراهایدریټ - تترا هدرات): کرستل هایدریت چې په یو 
مول مرکب کې څلور موله کرستلي اوبه وي. لکه( )٨81:.411:0‏ او نور. 


03 د 


(سه م0 71٣)‏ ۵م ع۳)- 0٥۶0/0۵‏ هه 1( ټټرا هايدرو فوران ):بې رنګه بړاس کيدو نکې 


116 )ههه هط ه148 (ټټرا هایدر وکسو مونو اوکسودای بورک(111) 
اسید ) : 3610 0016 وګورئ. 


06 )6 ::030( ټټرا اوکسو فاسفورک(۷)اسید ): 3610 (۷ )08010001 


وګورئ. 


(١6073310 -) ۳۲708837679‏ ټټرا والنت ): څلور ولانسه. 


(11 )- (کلتته7 )- :10۵10( ټاليم ): خړرنګي فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی( ۱). اتومي 
کتله یی( 204,39) . نسبی کثافت یی(11.85 ) . د ویلی کیدو درجه یی( 303,5"6) اود جوش 
درجه یی( 2-106 1457) ده. طبیعی ایزوتوپونه یی(۰۳ ) او (۲۰۵)دي. او یو لس رادیو اکتیف 
ایزوتوپونه هم لري . د تالیم الیاژونه په الکترونیک کې په کاريږي . تالیم په ۱٨٨١‏ کې ویلیم 
کروک پیژندلی دی. 


(دصصمصه فلس ‌مسکسمم« )-ونه زلهمه لمصسه 1( حرارتی تحليل ) : د کيمياوي موادو د 
ګرمولو یا سړولو په ترڅ کې د سستم د فازي بدلونو او یا په سستم کې د نویو جوړشویو موادو 
څیړل د حرارتي تحلیل په نوم یادیږي. 


اتم ۵1 16( د تودوخی ظرفیت . حرارتی ظرفیت ): 000617 6٥٥‏ وګورئ. 
:)1766 تر مایټ- ترمیټ ): د المونیم د پوډرو او د فریک اکساید د پودرو 


۴ ې ()ا4۹هب- د( )را۸ھ۸ ېد 2۸1 


04د 


پورتنی تعامل اکزوترمیک دی او دومره زیاته تودوخه پکې اذادیږي . چې د اوسپنې د ویلي 
کيدو لپاره کفایت کوي و ځکه دغه پوډر د اوسپنی ( لکه د ریل دیټلۍ ) )فل کولو لاه 


5990 70 ) - 5۷ 0:615 1600( ترم و کيمیا ):د کيمیا هغه څانګه ده . چی د 
کیمیاوي تعاملونو تودوخه څيړي. 


(۵ :0:8۵ 7 )حی 1 1160471( ترموډینامیک ): د انرژۍ د مختلفو ډولونو یوپه 
بل د اوښتلو قوانین څیړل . په یو سستم کې د انرژۍ (تودوخې )د بهیر لوری پیژندل . او په کار 
د انرژۍ د اوښتلو امکانات څیړل د ترموډینامیک موضوع جوړوي. 


(عصتصهن 007/016م )6 10010106150 1( ترمر لمسېئلیسلس ): هغه ليسِئسسْسٍ 
دی . چې د جامد شي د ګرمولو له امله را منځ ته کیږي. 


(حصسدمصوصط , حتصسهلا«ح726 )-۰ 71/7 , 11160701775( ترمرلايز س » پابر و لایزس- ترموليز ) 
:د تودوځې په واسطه د موادو تجزيه کول د ترمولایزس په نوم یاديږي. د زیات کاربنه هايدرو 
کاربنونو کراکنګ د ترولایزس بیلګه ده. 

( 073۵677 7 )1160001۹56( ترمرپلاستیک ): پلاستیک وګورئ. 


77 067 د76 )111670056۵( ترموستات ): داسی يوه اله ده . چې په داخل کی یی د تودوځې 
درجه ثابته پاتې کیدای شي 


(مصه ‏ 0 171٥‏ 7۵ )- 6027070106 1(تترا هايدرو فوران ): بې رنګه بړاس کیدونکې 


(صسصمھوت )- 6 نه ن1( تيامین ):ویتامین(8ظ ) کامپلکس وګورئ. 


7:٥3 7(‏ )1:371( تیازول ): یو هتروسکلک مرکب دی. جوړښتي فورمول یی لاندې دی. 


5د 


م26 
68 1 تینايل کړۍ )0:6020606ا وګورئ. 


(کصقصسعههس7 )- (1100/303١‏ تيو سیا نیت ‏ تیو سیانات): د تیو سیانک اسید مالګه يا 


استر دی. 


٥2100013۵81 16701۵ (‏ ئی :۵ م )0 ن۵ 016 ې 1110( تیو سياتک ۱ سید ): یو غیر 
ثابت غاز( )115 ) دی. 

1۳170 )-۵0106 ې 1110 ( تو سیاناید - تیوسیانید ): د تیو سیانک اسيد مالګی دی : 
چې د ( 8۳۷) ایون لري لکه پوتاسیم تیو سیاناید (۷ 156 ) او نور. ثۀ 


( )7:072 )- 1:00:65( تو ايترونه ): سلفايدونه وګورئ. 


)- 200 1101( تيو اول ګروپ ):101 وګورئ. 


(م006 71٥‏ , هم1 )-(1ه 1 ه٥۵1‏ ٥نظ1‏ , کم۵ا م60 , 11015 ( تیواولونه مرکپټانونه 
تیو الکولونه ): هغه عضوي مرکبونه چې د511-( تیواول ګروپ- مرکپټو ګروپ - سلفايد 
رایل ګروپ ) لري د تیو الکولونو په نوم یاديږي. دا مرکبونه الکولونو ته ورته مرکبونه دي . چې 
د الکول په مالیکول کې د اکسیجن د اتوم پرځای د سلفر اتوم ځای نیولی دی. لکه متان تیو اول 
( 511 ماک) . ایتان تیو اول (1:311ل) او نور. تیواولونه تیزابي مرکبونه دي . چې د فلزونو او 
القلي ګانو سره مالګو ته ورته مرکبونه جوړوي. 


(0وممکصم تصصصوۍ )- 646 ه لص 1171( تیونايل کلوراید- تیو نیل کلوريد ): 890101107 
6 016706 لل وګورئ. 


6د 


71٥7 9003(‏ صصصعه 71 )- ,٥کو‏ 10 (تیونایل ګروپ ):د(5-0 )٣‏ ګروپ دی. 


(سه له )- 060٥‏ 10:0 ( تو فین ): بې رنګه مایع مرکب( 8 ل)) دی. د ویلی کيدو درجه 
یی( "38-) اود جوش درجه یی( "84) ده. د تجارتي بنزین سره ګډيږي. جوړښتي فورمول یی 
لاندې دی. 


٧000٩٧6 
دا ډول کړۍ د تینایل د کړۍ په نوم یاديږي.‎ 
تیو سلفیت  تیوسلفات ): د تیوسلفورک اسید مالګې دي‎ (11105010366 -) 707707 
چې د (8:0:7) ایون لري.‎ 
(وکمسصوى1 مهصصعم هس ) نه ۵ 1:100( تیو سلفورک اسید ): یو غیر ثابت مرکب(‎ 
د0 11) دی. په ازاد حالت نه پیداکیږي او په لاندې ډول تجزيه کیږي.‎ 
ې کوب 80 با 28۳7ې 1 ,0ږه‎ 0 


110016٥ , 1010 ۵ 0 0106-) 0066۵ 7:01۵ 68:770(‏ ( تیو وریا » تیو کاربامید 
): سپينه جامده کرستلی ماده 5-)ء(۷11٧)‏ ده. نسبی کثافت یی( 1,4) اود ویلی کيدو درجه 
یی( "182) ده. خواص یی یوریا ته ورته دي. په فوتوګرافۍ اوعضوي سنتیزونو کې په کاریږي 


( 11 )-( (8 ):117( توریم ): خړ اکتانوئيدي رادیو اکتیف عنصردی. اتومي نمبر 
یی(٩۰٠).‏ اتومی کتله یی( 232,038) . نسبی کثافت یی( 11.5) . د ویلی کيدو درجه یی( 1740 
76 اود جوش درجه یی( )"4780-4800 ) ده . د ثابت ایزوتوپ(232 ) د نیمایی تجزیه 


0 د 


کیدو وخت یی( "'10. 1,39) ک اله دی . اکسیدیشني درجه یی(74 ) او خواص یی نورو 


)- 66765 110( د توريم لړۍ ):رادیو اکتیف لړۍ وګورۍ. 
)-001306 1176( تریونين ):امینو اسيد وګورۍ. 


(17 )-( 771 )10:0( توليوم ): نرم خړ رنګه لانتانوئيدي فلزي عنصر دی. اتومي نمبر 
یی( )٩٩‏ . اتومي کتله یی( 168,934) . نسبي کثافت یی( 9,321) . د ویلي کيدو درجه یی( 
66 او د جوش درجه یی( ٤‏ "1947) ده . یو طبیعي او لس مصنوعي ایزوتوپونه لري. په 
٩‏ کال پر سلیف پیژند لی دی. : : 


1 تایمول ): بې رنګه کرستلي تیز بويه ماده(11,:0ه,)) ده. جوړښتي فورمول یی لاندې 
دی. 


لاج 


0 


دا ن )دا 
21 
(ھ5)-( 01080) 7( قلعي ): یوناني نوم یی (5/3100:0117 ) دی. ورقه کیدونکی نقره یی رنګه 
فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی(۵۰) . اتومي کتله یی(118,69 ) . نسبي کثافت یی( 7,28) . د 
ویلی کیدودرجه یی( "231,88 ) اود جوش درجه یی(6 2260 ) ده. اکسیدیشنی درجې یی (۳2 
) او ( )٩4‏ دي قلعی(21 ) ثابت او پنځه رادیو اکتیف ایزوتوپونه لري. د ( 6 187) څخه ښکته 
سپینه قلعی په ځړه قلعی اوړي. مهم مرکبونه یی( 5671 , :590 , 11:50 ي) دي. د 
قلعي څخه د فلزونو په لیم کولو . پوښ کولو او د الیاژونو په جوړولو کې کار اخلي. 


08د 


(11)ه مده 5 ومص هس )- ٥0ه‏ لصا (11 )111 قلعي (11) کلوراید ) : سپينه جامده ماده () 
کا اد در 77 نن جوش درجه یی( 
6 ) ده. ډای هایدریټ یی( 11:0 2. 506 ) یی د تودوخې په( 37,7) کې ویلی کیږي. 


( ٤1)ه‏ صمکه کسممسی )4۵ ضهللق (1:)1۷ ( قلعي( )٧‏ کلوراید . ستانيم ټټرا کلوراید ): 
بې رنګه مايع ( ,58671) ده .په اوبو کې تجزيه او په ایتر کې حلیږي .د ویلي درجه یی(" 3-) 
اود جوش درجه یی( 114) ده. 


( 1۷)هصوهنده کقصمصېبس )-6 ۵30 , 1747606 (۷ 110)1( قلعی (1۷ ) هایدراید یا ستانین) : 
کیمیاوي فعال تیز بویه غاز ,5817 )دی . د تودوخې په (150/6) کې تجزیه کيږي . د قلعي 
لرونکو عضوي مرکبونو په سنتیز کې په کاريږي. 


( 080)1۷ه 016۶۰ )-06 ٧( 0:٠‏ 1 ):11( قلعي (1۷ ) اکساید . ستانيم ډای اکسايد ): سپينه 
جامده ماده( :(500) ده . د ویلي کيدو درجه یی( 1127 ده اوپه ("1800-1900) ٍ 
تصعيد کوي.دوه دای هایدریتونه( 0:.211.0:) یی د (4 ) او( م) سغانک ادون په 


نومونو یادیږي. 

6 قلعی ١(‏ ) سلفاید ): خړ یا تور جامد مرکب( 565) دی.په اوبو کې نه 
حلیږي. د ویلی کيدو درجه یی( 882) اود جوش درجه یی( 123076) ده 

1٤٥ ( (‏ )٥ه‏ ط٤س)(ٌحدصدي‏ )هع ٥‏ ن10:3 ,6 4نصملهه(۷٧111)1‏ ( قلعى ( )1٧‏ سلفايد یا 


تودوځې په( 600) کې تجزیه کیږي. 


#نمففتنٌزرټتتانيا ):606 نه صنمه‌اناوګرورئ. 


(17)-( 777۵ )17/۵700( ټيټانييوم ): سپين فلزي انتقالی عنصر دی. اتومی نمبر یی )٣٢(‏ ُ 
اتمی کتله یی( 47,9) . د ویلی کيدو درجه یی( )"107 16602 ) اود جوش درجه یی( )"3287 ) ده 


9د 


.د تيتانيم ((11) . تيتانيم (111 ) او تيتانیم ( 1۷) مرکبونه پیژندلي شوي دي. تيتانيم په 
٩کال‏ ويليم ګريګور پیژندلی دی. 


(سوحکصح مهه رص (11٧ 4:0 00٥-)‏ تيتانيم ډای اکسايد ):تيتانيم(1۷ ) اکسايد 


وګورئ. 


( ۷ 1 )صه تسه مت هره )-۷(0:006 1 )170( تيتانيم ( 1۷ )اکسايد ): دغه مرب د تيتانيا 
په نوم هم یاديږي. تيتانیا (ږ110) د سپين پګمنت په توګه او هم د پلاستیکي ربړ په جوړولو کې 
په کاریږي. 


(06 2883 77)-00 11086 ( تتر کړل ): د حجمي تحليل یو متود دی. دلته د یو محلول ( لکه د 
قلوي ) (۷۰ ) ملي لیتره په یو فلاسک کې اچوي او دوه څاڅکي معرف ( انديکاتور) ورباندې 
اضافه کوي. بل محلول( لکه تیزاب ) چې نارملټي یی معلومه( )٧(‏ ده په یو بیورت کې اچول 
کیږي. اوپه بیورت کې د محلول ارتفاع په نښه او نوټ کوي.. بيا د بیورت محلول څاڅکې 
څاڅکې د فلاسک پرمحلول اضافه کوي . او په دې تر تیب په فلاسک کې د تیزاب او قلوي 
تعامل پیل کيږي اود تعامل دختميدو یعنې د ټټریشن د ختم نقطه د انديکاتورد رنګ د تغير له 
مخې معلوميږي . که د بیورت څخه د مصرف شوي محلول ( تیزابو ) حجم (,۷) وي »نو د 
فلاسک د محلول ( قلوي ) غلظت( ٧‏ ) د لاندې فورمول له مخې معلوموي. 


۸٢٢ د‎ ٢ 


زو لو و وت ملت وود ( ,1۷ نن )۷٨(‏ 0077272270707 
سر رطف ردي 


۳ تري نترو تولول ): وګورئ. 


1( توکو فیرول ):ويتامین(۳) وګورئ. 


0د 


٥60260 6-) «970‏ 06071 , 11066( تولوئيټن . متايل بنزين - تولول ):متايل بنزین 


وګورئ. 
7٧ ۵(‏ )- 1/۵7( توپاز ):د المونیم سلیکیټ منرال(«(۸(:570,)011۳) دی 
۶-7 (تور): د فشارواحد دی. (056815ن 133,322 - 180118 ها 1) 


56 6 1۵/(تریس المنت ) د ژوندي ارګانيزم د نارمل فعالیت لپاره يوشمیر عناصر لکه 
اوسپنه . مګنیزيم . جست . مس . ايودين . کوبا لت 077 ) په ډير لر مقدار ضرور دي. دا عناصر د 
تریس المنټ په نوم یادیږي. 


(سصصصصصه وه م7 )60 0ه 173054660106( ترانس اکتینید عناصر ): هغه عناصر دي 


(تعتصصل دد هس رهن م16 )- 6:604 1753600 ( انتقالی عناصر ) : د دوره یی جدول د 
(ل ) او ر00ند22و-هن00- نس صن . دغه عناصر ټول د فلزونو په ډله 
کې راځي. که د دوره یی جدول په (5) او () عناصرو کې د اتومي نمبر په زیاتیدو سره یعنې د 
پبریود د شروع څخه د 0000 عناصرو فلزي خواص په پرلپسۍې توګه لاو غير 
فلزي خواص یی په پرلپسۍ توګه زیاتيږي . » نو په( 4, 5, 7.6 ) پیریودونو کې د ( 5 ) بلاک د 
عناصرو وروسته د خواصو دغه پرلپسۍ ( تدریجي ) تغیر د (0 ) او (؟ ) بلاکونو په عناصرو کې 
ستطنلدنو دو د د دو ) بلاک په عناصرو 
کې دغه تدريجي تغیر بیا پیل کیږي. نو ځکه د ( )٠‏ او (؟ ) عناصر د انتقالي عناصرو په نوم 
یادېږي .یعنې په انتقالي عناصرو کې د خواصو تدریجي تغیر نه لیدل کیږي .ودغه عناصر د 
خواصو د تدریجي تغیر پروسه د (8 ) عناصرو څخه د ( )٣‏ عناصرو ته انتقالوي.( دوره یی جدول 


وګورئ). 
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659 ترانس موټیشن ) : د هستوي تعامل له لاري یو عنصر په بل عنصر اړول د 
ترانس موټیشن په نوم یادیږي. لکه چې د نیوترونو په واسطه د یورانیم د هستې د بمباران په ترڅ 
کي چې یورانیم په پلوتونیم اوړي. 


(ستصهلعدد مسھه ۵8م ې ھم7 )0:606 1ه 0:406 (17٥۵٥4‏ ترانس یوران عناصر .» د یور انیم 
وروسته عناصر ): هغه عناصر دي چې د عناصرو په دوره یی جدول کې د یورانیم وروسته واقع 
دي. 


له مع کت ۵ )اه زاعو ن1( ترای اسایل ګلای سیرول ):660 07217 وګورئ. 


(73ې ٥٥8۶ ٥۶:‏ ۵۲سعص )- 6 0۱ 1۵16 17713۱41016 ( درې اتومه مالیکو ل ):لکه د(150) 


ال 
(ممسکھومت )-6 :17 (ترای ازاین تری ازین ):ازین وګورئ. 


(عسه 0:6 607:0 :د7 )- 170100064666066 ( ترییو لومینیسنس ): لیو مینیسنس چې 
د سوليدو ( اصطحکاک ) ) په ترڅ کې را منځ ته کیږي .ځينې کرستلي مواد( لکه د بکورې کاڼی 
)چې په خپل منځ کې ټکر وکړي .نو را منځ ته راځي دلکه د کرسلی ورود ټکر په تتیجه کې 
ساکن برقي چارج رامنځ ته کيږي. او کله چې دغه چارج چاپیریال ته خپريږي » نو رڼا ازادیږي. 
پخوا زمانو کې د بکورې د کاڼو د پڼډونو څخه اورلاس ته راوړل کيده. 


٥ ٥۵8 (‏ هه م6سع 2 )- 001 , 306 ::170( ترای پرومو متان . برومو فو رم ): 
بې رنګه مايع :1187)) ده. د ویلی کيدو درجه یی( 8 ) اود جوش درجه یی( "150) ده. 


(که) ٥‏ ت7 6 سن د ) - ٨#)‏ صم :10171000( ترا برټايل فاسفیټ ): بې رنګه مايع ده . په 
اوبو کې لږه او په عضوي محللونو کې ډیره حلیږي. کیمیاوي فورمول یی لاندې دی. 
ن وتلس) 
()س ٢‏ -( )للب 
( عللبس) 
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66 ترای کاربن ډای اکساید ):بی رنګه غاز( :0)) دی. د ویلی کيدو درجه 
يی 111,3--) اود جوش درجه یی (7) ده. د مالوئیک اسید 00011-:3000-05) 
انهاید راید دی. دلته د مالوئیک اسید څخه د فاسفورس پنټا اکساید په واسطه اوبه وځی او په 
پایله کې ترای کاربن ډای اکساید جوړيږي. 


()ږٍظ 
()ح لح ن)چح )ح() جچ- ()211- 00011)-1172- 1006 


(ته مت )- 07۵1 لن , 23131 17:17( ترای کلورو ایتانل ‏ کلورال ): یو مايع الډيهاید( 
0 ) دی . نسبی کثافت یی ( 1,51) . د ویلی کیدو درجه یی( 6" 57,5-) اود جوش 


درجه یی( 97,8) ده. د ( 1(117) په جوړولو کې کارول کیږي. 


٥:٥ , 16166 6‏ :16107060( ترای کلورو ایتین » ترا کلورو ایتایلین ):بی رنګه 
مايع (116 )1 ) ده .د تودوځې په( "87 )کې په جوش راځي .. زهر جله ماده ده ٢‏ 
.د بې هوشۍ | و اور مړه کونکې مادې په توګه کارول کیږي. 


(7 ه۵11 2ه م0 مهوم )- 0٨٥۵٥۵‏ کط ل۵ لطل , 4۰1 .٢ ٢٢ ( 2.2,2-07 021070٥0106٥‏ ۲-ترای 
کلورو ايیتان ډای اول . کلورال هايدریټ ): بې رنګه کرستلي جامده ماده ((0۲1 ٧)‏ )))) ده. 
نسبي کثافت یی (1,91 ٠)‏ د ويلي کیدو درجه یی( 6 57) اود جوش درجه یی( 96,36) ده په 
دې مرکب کې د (011) دوه ګروپونه د کاربن د یوه اتوم سره اړیکې لري اودا یوه غیر عادي پېښه 
ده . ماده د مسکن په توګه کارول کیږي. 


0ه مهن( )- 0۲٥‏ لطل , 6:1670:060036 7 ( ترای کلورو متان . کلوروفو رم ) :درنه 
. يې رنګه مايع ( د1 11)) ده. تیز خوږ بوی لري. په اوبو کې نه حليږي . په الکولو او ایترونو 
کې حلیږي .اور نه اخلي . د ویلي کیدو درجه یی( 63,5- ) اود جوش درجه یی( 61,7) ده. 
قوي بې هوش کونکې ماده ده . خوداچې ځیګر ته تاوان رسوي . نو ځکه په دې ورستیو کالو کې 
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په طبابت کې د 74477ان707 0 .کلوروفورم د محلل په 


(صصسه سم سهحوممد )ے منصصه 34:01: 0760( ترای ایتانول امین ):ایتانول امین وګورئ. 


(سهسجصعسصسعومد )- هنز لع , 66706 و8 ( ترای ګلای سیراید . ترای ګلای سیرول - 
تراي ګلیسیريد ): د ګلایسیرين اود غوړيو د تیزابو استرونه دي. حيواني او نباتي غوړي په 
ترای ګلای سیرایدونو کې راځي. ترای ګلایسيرايدونه د خوراکي موادو مهمه برخه اود انرژۍ 
عمده منبع ده. عمومي فورمول یی لاندې دی. 


نل( -1 


9۰ رو اکزا 


1-00 112 


په پورتنې فورمول کې ( 1) د عضوي تیزابو راديکالونه دي. که و0 ۰ ). (1) یوشی(د 
یوتیزاب راديکال ) وي . نو دغسې ترای ګلای سيريد ساده او که ( ۱ ) د مختلفو تیزابونو 
رادیکالونه‌وي . نو دغسې ترای ګلایسیرایدونه مخلوط بلل کیږي. 


(تهه م7 )- ۵16٥1016‏ 7066( ترای هایدریک الکول . درې قیمته الکول ):101 وګورئ. 


6 07 ۱ ه0 رصن -5, ۳3,4 . ۴ ۵-ترای هایدروکسی بنزوئیک اسید ): 03116 
06 وګورئ. 


10:00 )- 0۲۳ 0و , 770060386( ترای ايودو متان ایو دو فورم ):جامد 
هالوفورم(:111)) دی. د ویلي درجه یی( 115 ) ده. 


07170٥ 68۵010606 , 1:016 76 6‏ ( ترای ایرن ټټراکساید . فیروسو فیرک اکساید ): 
توره مقناطیسی ماده (,۳:0) ده. د مګنیت د منرال په بڼه په طبیعت کې پیدا کیږي. اوسپنې 
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ته چې د اوبو په بړاس کې تودوخه ورکړل شي دلته هم مګنیتیت جوړیږي .مګنیتیت د اوسپنې د 
دوه ډوله اکسايدونو ( :6:0. )٥٥0‏ څخه جوړ دی. 


فلتصصعمممه صصععصصم: )حابتطصاعصنه مسنمنصصله ,صسسصن 0 606711: 7 (ترای متايل 


الومینیم . الومینیم ترای متایل ):بې رنګه مايع (:(:۸۱))11) ده. د ویلي کیدو نقطه یی()0 ) 
اود جوش نقطه یی( )1307 ) ده. 


همصحمصصمم:د )- 02101 0 7016ئ-6, 2,4 (۲. ۴. ۳-ترای نترو ئول ): 3610 16076 


وګورئ. 


١0 


( 010606072616 01- 2.4.6 ,اجطاعه-1 ) ٥6٠٥‏ ٥له۱‏ نم0 
1٧((‏ )- ( 729707 )11500010606( ترای نترو تولوئين حترای نترو تولول ):ز 
قوي چاودیدونکي جامد مواد ( د(۷ ( يل لم ) -ل)11) دي نسبي کثافت یی (65, 1 ٢‏ 
ویلي کيدو درجه یی()'82 ) ده تل خصده د سللرق سه ونایترک اسيدد 


ګډولې د تعامل څخه لاس ته راځي. سستماتیک نوم او جوړښتي فورمول یی پاس دي. 


(سمومت)- )همه له 7066 ,071 (ترای اول . ترای هایدریک الکول . درې قیمته الکول ): 
الکول . چې په یو مالیکول کې يی د (011-) درې ګروپونه وي. 


(دهومت)-010:6 (ترای اوز ):د قند مالیکول . چې د کاربن درې اتومونه لري.(مو 


سکرايدونه وګورئ. 


145د 
زهکمس ص(111)حه6 ممصسمومد )کا نه (111) 17:07 (ترای اکسو بورک(111 )اسيد ) 
: بورک اسید وګورئ. 


6 (1۷) ع سم :ه0( تراي اکسو سلفورک( 1۷) اسید ):610 012107005 وګورئ. 


7 ترای اکسیجن ):اوزون وګورئ. 


(عقعصقف ٥00 0-) ٢٥۵8‏ 8716( تریپل باند ):دري غبرګه اړيکه لکه ( 6-). کيمیاوي 
اړیکه وګورئ. 


(سهسم ومد )نه لنه تن( تراي سیلان ): سیلان وګورئ. 


کنظممېکه« هڼ ه ) کمه) اه مام: منم مصعمصسصسناه , ٥۱۵) ٥ ٧(‏ هن5 هنم 4 ه:7ئ( ترای 
سودیم فاسفیت (1۷) . سودیم ارتو فاسفيټ . . سودیم فاسفیت ) : بې رنګه کرستلي جامده ماده 
( ږ0٧ح:٨)‏ ده .په اوبو کې حل او په الکولو کې نه حلیږي :لس او هه درلس ماليکرله کرستلي 
اوبه لرلای شي 


6 11135164 ( په نښه شوی مر کب ):۵061102و ګو دی. 


(1) - ( (قتصتعمت)صسصنتا نار تريتیم ): د هايدروجن یو ایزوتوپ و13ً) دی چې کتلوي عدد 
يی(3) دی. د تريتیم د نیمایی تجزیه کيدو وخت دولس کاله دی. په ترموهستوي تعاملونو کې د 
سون د موادو په توګه کارول کیږي. 


17 6(تریتون): د تريتيم هسته ده چې د تريتيم د ایونایزیشن څخه لاس ته راځی او په( 


'1) ښودل کيږي. 


08 ( ترونا ): د سودیم کاربونیت او سودیم هایدروجن کاربونیټ د ګډولې څخه جوړ منرال 
دی.کيمیاوي فورمول یی( 210. د( )ه٢‏ . () ٧)‏ ه٨۸)‏ دۍ. 


06د 


1027( تروپالیم ایون ): مثبت ایون ( '117:)) دی. د کاربن اوه اتومه کړۍ اود ارو 
اک روان کان 


67 ترا یپسین ): د پروتین د هضم کولو انزايم دی.( )070635٥‏ وګورئ. 
80 ترایپتوفان ):اميو اسید وګورئ. 


٧٧(‏ )- ( هم( مده 8) ص8٧۷‏ , 10088۱6( تنګستن و لفرام ام ):سپين یا ځړ انتقالي فلزي 
عنصر دی. اتو مي نمبر یی(۷۴) . اتومي کتله یی( 183,85 21 
.د جوش درجه یی( 5660 ) . نسبي کثافت یی(19,3 ) دی. د ولفرامایته ۷۷0 (17٥۳)او‏ 
شیلایت ۵/0 ) منرالونو په بڼه په طبیعت کې پيدا کيږي .د والفرا م |کسیدیشني درجې د ) 
2) څخه تر(۳6 ) پورې تغیر کوي . برق په ګروپونو برقي داشونو 0 
په جوړولو اوهم د الیاژونو په جوړولو کې په کاریږي. 


(313م1:0 ت١‏ 67 مصق: )- 0٥‏ 1۱ کی 8۱60 ع 00 1( تنګستن کاربايد ) : تور پودر('۷۴٧)‏ دي.د 
تورکي ( دوده) او تنګستن دفلز د یوځای تودوخې ورکولو ( 1600'6) څخه لاس ته راځي. د 
سختۍ درجه یی(9.5) ده. د ژرندو پلونه اود غوڅولو الات ترې جوړوي. ډای تنګستن کارباید( 
)٣‏ هم وجود لري. 


(ه5صت66ن76)- 10060806( ترپنټین) :تیلی مايع ده . د جلغوزې د کنډ ( ننځړو) څخه 
اکستراکت کيږي . ډیره برخه یی د 6 ( 1 )څخه جوړه ده . اوهم نور ترپینونه پکې 
موجود وي. د محلل په توګه په کاریږي. 


مه (د هروم )- (1٥081 68/٥‏ تندال افکت ): که یوه کوټه په برق یا د لمر په رڼا روښانه 
وي دلته د کوټې په هوا کې ځوړندې ذرې په سترګو نه لیدل کیږي .و که دغه کوټه تورتم شي 
اود لمررڼا د یو کوچنې سوري څخه کوټې ته را ننوځي .نو دلنه د رڼا وړانګې د هغه کوچنیو ذرو 
په واسطه . چې د کوټې په هواکې ځوړندې دي په هر لورې شندل کيږي اوپه نتیجه کې دغه 
کوچنئ کالوئيدي ذرې د رڼا د لارې په اوږدو کې روښانه ځليږي .ې پیښې ته د تندال افکت 
وایی. 


7د 


(مصسمه م7 )- (177٥0‏ تایروسین ):امینو اسید وګورئ. 


-- 0 - 


(عن وسمصس‌عهم هر )-86 164660070( اولتراسنتريفيوژ ): د لوړ سرعت (1 ۶ 000 60) 
سنتریفيوژ دی . د کالوئيدي ذرو د رسوب د سرعت د معلومولو اویاد محلول څخه د مایکرو 
مالیکولونو ( پروتینونو . نکلوئیک اسیدونو ) د جلا کولو لپاره کارول کیږي. 


لصتم ه مصصسصسصهمصکهوهر )وى له ( اولترامکروسکوپ ) : په اولترا مکروسکوپ 
کې د تندال د افکت پر بنست هغه کوچني شیان ليدل کيدای شي 0707 
په واسطه نشي لیدل کیدای .کالوئيدي ذرې ( چې لیدل یی مطلوب دی) ) په ماع یا غاز چاپیریال 
کې د اولترا مکروسکوپ په تورتم کوټه ګی کې ځاى لري: دکوټه ګۍ ددیوال له یوارځ څخه د 
قوي رڼا مخرو ط را ننوځي| و کالوئيدي ذرې پکې ځليږي. 


ورمکهمصتمههر) ٧‏ اه( اولترا سونک ): د فشار د څپو ( کومی څپی چی فریکونسی یی 
له :2000017 څخه زیاته ده او د انسان غوږ یی نشي اوریدای. ) څیړل اوپه کارول د اولتراسونک 
په نوم یادیږي. د اولتراسونک څخه په طبي معاینو ( خاصتا هلته چې د #٢‏ وړانګو کارول ضرر 
ولري ) د فلزي الاتو په ډډ کې د عیب اود سامانونو د پڼډوالي د معلومولو اود کالوئيدي 
موه لاس هراو لړ لياره فا راخلي. 

(وسمههرمصکھ عسصه کسه س0 هتر )-00 ۵4:۵6 ۵۷71٥٢‏ ال (اولترا فیولت وړ انګې 
ماورای بنفش تشعشع )هغه الکترومقناطیسي وړانګي دي . چې د څپو اوږدوالې يۍ,د زا 
بنفش وړانګو اود (1) وړانګو ترمنځ ( 4-400:17) دی . د اولترا فیولت وړانګې د رڼا د نورو 
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وړانګو سره یو ځای د لمر څخه د ځمکې په لور راخپریږي بل ) هغه وړانګې چې د څپو اوږد 

والې یی له( 290::7) څخه لنډ دی . . ټولي د اتوموسفیر په اوزوني پوښ ( اوزوني طبقه) کې 

جذبيږي . د انسان د وجود پر پوټکي اپوسک یغ د اغیز له مخې د ( 1/۷ ) وړانګې په درې 

ګروپونو ويشي. 

۸٨-1‏ -۷۰ 1 وړانګې : :د وړانګې چې د څپو اود والې یی (ه400- 320) دی په نارمل دوز د 

انسان لپاره خطر نلري. اود پوټکې د ځینو ناروغیو د تداوۍ لپاره کارول کیږي. 

۷-2-2 وړانګې : دې وړانګو د څپو اوږدوالی( 2-706 290) دی .دا وړانګې وجود سور 

لرخرئ اوزیات دوزيی بونکئ تنا کی کوۍ. 

3-- لآوړانګې: ددې ګروړپ وړانګو د څپو اوږدوالی ( 706 - -230) دی . دا د لنډو څپو 

اولترافبولت وړانګې د پوټکي د سرطان ناروغي منځ ته راوړي. د سیمابو د بړاس په ګروپونو 

کې هم د اولترافیولت وړانګې لاس ته راوړي .د چې عادي ښیښې د () ۷ ) وړانګې جذبوي .پو 

هغه عد سیې او منشورونه د کوارتز څخه جوړوي . کوم چې د ) ( ٧۷‏ ) وړانګو د لاس ته راوړلو 
لپاره کارول کیږي. 


همر ا)ععاونه هزم نه )هت006 ع 116:60066 ,. ٥10606‏ 086600017 
(عته مصصمصسه موه« ( د هایزنبرګ د نامعینیت پرنسیپ ): که وغواړو چې د يوشي ځای ( 
موقیعت ) معلوم کړو . نو هغه باید و لیدلای شو. د يوشي د لیدو لپاره د رڼا داسې وړانګې په 
کار دي .چې د څپو اوږد والی( () يی ددغه شي د لوی والي (جسامت ) سره برابر اویا ترلږوي. 
که د ( )0٥ 01:٥‏ افادې (11۷ / ٠١‏ ۸) ته ځيرشو . په هغې کې د فوتون مومنتم ( ( 10۷ ) اود څپې 
اوږدوالی( ۸ )یود بل سره معکوس تناسب لري .داچې الکترون ډیره کوچنۍ ذره ده . نو د هغې د 
لیدو لپاره داسې رڼا په کار ده چې د وړانګو د څپو اوږدوالې یی ډیر لږوي. اود پورتنۍ افادې 
څخه ښکاري . چې د ډیري کوچنۍ ( ۸) سره ډيره زاته انرژي یا مومنتم (10۷) سرخوري . هغه 
فوتون چې انرژي یی دومره زیاته وي . کله چې پر الکترون لګیږي نو الکترون د لید څخه د 
مخه له خپل ځای څخه بې ځایه کيږي . دغه واقعیت د نامعنیت د پرنسیپ په نامه یاد او په 


"#0 اح ۸.۸۷ 07 1/4۳6۴ ح ۸.۸٨‏ 


و90 د 


وه .۷ ۸) په ترتیب سره د ځای ( موقعيت ) . امپلس او د سرعت نامعینیت 

ښېي . له دغې افادي څځه معلوميږي . چې هرڅومره چې د ذرې ځای ( موقعیت) زیات دقیق 
وټاکل شي ( (دقیق معین شي ) یعنې هرڅومره چې ( 1١‏ ۸) لږوي په همغه انډول د ذرې امپلس او 
سرعت لر دقیق یعنې د( ۸۳ , ۸۷) قیمتونه زیات وي اوبرعکس. 


(ه سم من وم عهسمصصمه 01:61 ٥٧0‏ )۲6۵600 لت 0/7:016( ير مالیکو لي تعامل ): 


کیمیاوي تعامل دی .چې یو مالیکول پکې برخه اخلي. لکه لاندې ( ) یو مالیکولي تعامل 


ر() 2 چ- ۷٨‏ 


(7 ه3٥0‏ 08« )- 000031602 , 001۷31601 (يو ولانسه ): ذره ده چې و لانس یی( آ) وي 


رهم کمصمهکم مهوصصګسھه‌م قصمع1 )- ۱۵0٥4‏ کوه ۷۳53۵1 01ا( نی یوال يا بااعمومي ثابتونه ): هغه 
پارامترونه دي .چې قیمت یی په هر ځای کې یوشی وي .لک ه د الکترون چارج » د پلانک ثابت . 
د جاذبې ثابت . برقي ثابت . مقناطیسي ثابت اونور. 


(م ٥‏ که غصتتطصعص تتظسصصهه معطصصعوصور )- 0٥۱0‏ و ل٨٥٠٧‏ نقصناز عمومي انديکاتو ر. عام معر ف ) 
:د تيزاب ‏ قلوي د اند یکاتورونو ګډوله ده . چې د (11) په پراخ واټن کې یی رنګ تغیر(سور » 
زیړ . نارنجي . شين آبي ) کوي. 

(رفعصصصعس ھصع«ع )-0 0053007066( نامشبو ): 

الف- کيمیا وي مرکب دی . چې دوه غبرګه(لکه )6 یا درې غبرګه لکه ) ) )کیمیاوي 
ارټکهلري: 

ب- محلول دی په کوم کې . چې حل کیدونکې مواد نورهم حل کيدای (زیاتیدای) شي 


()- ( سعومر) مسنمه نلا ( يورانيم ) : رادیو اکتیف سپين فلزي اکتانوئيدي عنصر دی . 
اتومي نمبز یئ( ::)٢٩‏ اتومي کتله يئ238,031 ) ..نسبۍ کثافت یی(19,09 ) » د ویلي کیدو 
درچه ی(11321) اوه جوش درجه یی ( 6 "3818) ده . په طبیعت کې يی درې ایزوتوپونه 
( , ( 0,00676 )234-(ا (235)0,//196 -(ا ,(99,289) 238-لا ). . چې درې واړه رادیو اکتیف 
دي پیداکيږٍي. او ثابت ایزوتوپ نلري. داچې یورانیم (235 ) (رسرعت لرونکو نيو پروانو په 


20 د 


واسطه ماتیږي نو دا ایزوتو پ په هستوي بټيو( ریاکتورونو ) کې د انرژۍ د منبع په توګه 
اوهم د هستوي وسلو ( اتومي بمونو ) په جوړولوکې کارول کيږي. یورانیم ( 238) او یورانیم( 
5 دوه طبيعي رادیو اکتیف لړۍ ( یوران تيډاو کسه نوراه ) جوړوي . . چې ددغو لړیو په 
پای کې د د هیلیم اود سرب ثابت ایزوتوپونه ( 77-208 ,۳6-206) ) منځ ته راځي .په طبیعت ) 
متزالي ډېرو ) . اسماني کاڼو او نورو کې د یورا نيم په څنګ کې د هيليم اوسرب د ایزوتوپونو د 
مقدار له مخې د منرالونو او اسماني کاڼو جیولوژيکي عمر معلوموي .يورانیم د یورانایت () 
:0 ۱) ) د منرال څخه د ایون تعویض په طریقه اوهم د کلسیم او مګنیزیم په واسطه د (,1) د 

احیا څخه لاس ته راوړي. یورانيم په ۱۷۸١‏ کال( 10317611 )٧٢.‏ پیژندلې دی. 


( (٧٧)صسهمد‏ کسجه؟) )لضهه11 ( ٧۷)صسنمه‏ نت( يررانیم : ) فلورايد . يور انيم 
هکذافلورايد ):جامده بړاس کیدونکې ماده 00000 ٠)‏ د ویلي کيدو 
درجه یی(" 5) ده . د یورانیم د ایزوتوپونو د بیلولو ( د غاز دیفیوژن په طریقه ) لپاره په 
کاریږي. 

( (1۷) همه مر حعصعه )لن ره (۷ 1)صسصهمنمه نت( یورانیم ( ۷ 1) اکساید ): توره جامده ماده ( 
100) ده. نسبي کثافت يی(10.96) اود ویلې کیدو درجه یۍ() 2500 ) ده په طبیعت کې د 
یورانایت په بڼه پیدا کیږي اوپه هستوي بټیو کې کارول کیږي. 


لصوم سم دیع )ل0 سمهللهعط صصسسنمه نت ( يررا نيم هکذافلو راید ): يور انیم ((۷) 


فلوراید وګورئ. 
۵00-144-0655( یورانيم حسرب نيټه پیژندنه ): د یورانیم د ایزوتوپونو د تجزیی څخه د 
سرب ایزوتوپونه لاس ته راځي. 

1 (4,5.10 حم )206 مب ز226 


6 10 7,1 - )27م 235 
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که په یوه ډبره کې د یورانیم د ټاکلي ایزوتوپ پاتې مقدا ر اود هغې اړوند د سرب د ایزوتوپ د 
جمع شوي مقدار نسبت عملا دقیق تعین شي توک ونورا د آووتون د شه شفر د 
نیمایی تجزیه کیدو وخت ) په پام کې نیولو سره د ډبرې جیولوجيکي عمر معلوموي. 


(عصومور روم )حععضه صهنمهعه( د یورانيم لړۍ ):رادیو اکتیف لړۍ وګورئ. 


٢, 1۵ 68:07((‏ )-0706 نه , 1/763( وریا . کارب اماید - کارباميد ): سپينه 
جامده کرستلی ماده. ( ٠0 )٥٧۷۲1.‏ ده. نسبی کثافت یی(1,3 ) اود ویلی کيدو درجه یی( "135) 
ده. په اوبو کې ښه او په عضوي محللونو کې نه حليږي. د نایتروجني سرو په جوړولوړ کې په 


70100870 )-6 0700600( یوروتروپین ):1۵ ۵3۵1060071606 وګورئ. 


-۷- 


(ې831)-0 ۷٥۴٧‏ (تشه . خلا ) : هغه فضاده . چې د غاز فشار(دغاز د مالیکولونو شمیر) 
پکې لږوي .په مطلقه خلا کې د غا ز مالیکولونه نه وي . خود مطلقې خلا جوړول ناممکن دي . 
دااځکه هغه لوښې چې غاز پکې ځائ شړۍ دی هغه قم لر څهپراین کيږي .که د یو لوښي په داخل 
کې د غاز ز فشار ( 185631 ۳) وي . دلته د لوښي په داخل کې خلاټيټه| و که فشار( 102-7 
۵٥‏ م) وي دا خلا سخته یا لوړه بلل کیږي. 


(هعسه غ مه معمصسحعھھ )- 6017600 ۷٥٧۵٧‏ ( خلایی تقطیر ): مایعات هغه وخت په جوش 
راځي چې د بړاس فشار یی د اتوموسفیري فشار( خارجي فشار ) سره برابر شي. که د تقطیر په 
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فلاسک کې فشار کم وي . نو په فلاسک کې مايع ژر ( ( د تودوخې په ټيټه درجه کې ) ) په جوش 
راځي .ول تقطیر ته خلایی تقطیر وایی .ځينې مواد د تودوځې په لوړه درجه کې تخریبیږي. 
دغسې مواد د خلایی تقطیر په واسطه سوچه کوي. 


867٥تھم)- (۷٥۱٥٥٥6٥‏ ولانس ):67 ۷۵160 وګورئ. 


وصسدی صقهۍ7 :8076 706۶1 )-/7 0 106 (۷۵16٠٥٥ ٥00‏ رلانس بانډ تیوري ) 186701631 
6 وګورئ. 


(سه‌مصعند ظسصعصعنه ھ )- 816800 (۷٥۵۱٥6٠٥٥٩‏ رلانسی الکترون ): هغه الکتر ون دی چې د 
کیمیاوي اړیکې په جوړولو کې ونډه لري. 
(۷۵٧۵40: 0: ( (-)٧ (‏ وناديم ): سپين نقره یی رنګې انتقالي عنصر دی .تومي نمبر 
یی( )٣۳‏ واتومي کتله ؛ یی( 50,94) . نسبي کثافت یی( 6 ) »ء د ویلي کیدو درجه یی( 
7 ود جوش د رجه یی( 3380'6) ده . په کامپلکس مرکبونو کې یی اکسید يشني درجې( 
35 )دی.(:0ر۷) ) چې د ګوګړو د تیزابو په جوړولو کې د کتلست په توګه 
کارول کيږي . یو تیزابي اکساید دی . ونادیمي پولاد ډیر سخت دي اود سولیدو په مقابل کې 
لوړ مقاومت لري. 


( (۷ )قتصمصعصهھ سه )4 نه (۷ ): ۷٣٧۵0‏ (رنادیم پنټااکسايد ): کرستلی ماده( 
۷5 ) ده اود غازونو په تعامل کې د کتلست په توګه عمل کوي. 


(لھه مصھه‌ھمیصصمص معمصمصصه مر )هه تاھ۵ هه ۷۵۵15 ۷467(د واندروالس معادله ) 


6 300 وګورئ. 


(مو سسھممصصعصصمھ ستصه ) - ۷٥46/۵۵٩5 10766٥‏ ( د واندروالس قواوې .د مالیکولونو 
ترمنځ قواوی ): اتومونه د کیمیاوي اړيکوپه واسطه یوبل سره تړل کيږي او مالیکولونه جوړوي 
.ييا مالیکولونه د واندروالس د قواو په واسطه یو بل ته نژدې کيږي او اګریګاتونه ( د موادو 
لوی کتلې ) ) منځ ته راوړي .په جامدو موادو کې د واندروالس قواوې ډیرې زورورې وي په 
مایعاتو کې دغه قواوې لږې کمزورې او په غازونو کې د واندروالس قواوې بلکل کمزورې وي. 
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د مالیکولونو تر منځ قواوې په لیرې ( "3-5۸) فاصلو کې عمل کوي. خو کیمیاوي قواوې په 
لنډو فاصلو کې عمل کوي . کیمیاوي اړیکې د واندروالس د قواو په پرتله ډیرې ټینګې 
مضبوطې ) ) دي .د واندروالس قواوې درې ډوله دي. 

اول-ډایپول-ډایپول قواوې: دا قواوې د ذاتا قطبي مالیکولونو تر منځ عمل کوي. ذاتا قطبي 
مالیکولونه د خپل منځي آغیز په وجه یودبل په نسبت ځانونه داسې برابروي چې مخالف قطبونه 
یو بل ته نژدې او هم علامه قطبونه یی یوله بل څخه لیرې وځي .د مالیکولونو د مخالف العلامه 
قطبونو تر منځ د الکتروستاتيکي جذب قواو د اغیز له امله مالیکولونه یو بل ته نژدې او 
اګریګاتونه جوړوي. 

دويم - ډایپول-انډکشن ډايپول قوه: دا قوه د ذاتا قطبي اود غیر قطبي مالیکولونو تر منځ عمل 
کوي. دلته ذاتا قطبي مالیکولونه پر غیر قطبي مالیکولونو اغیز کوي او مؤقتا یی قطبي کوي 
.بیا د ذاتا قطبي او مؤقتا قطبي شویو مالیکولونو تر منځ د الکتروستاتیکي جذب قوه عمل 
کوي اودغه ټول مالیکولونه سره نژدې او اګریګاتونه جوړوي. 

دریم - دسپرشني قواوې: دا قواوې د هر ډول مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. لوندون د کوانتم 
میخانیک د پرنسیپونو په واسطه وښودله چې د هستې چاپيره د الکترونو د ګرځيدو له کبله او 
هم په مالیکول کې د هستو د اهتزازي حرکت له کبله په مالیکول کې لحظوي ډایپولونه منځ ته 
راځي . چې د دغسې ډایپولونو د متقابل جذب قوه د دسپرشني قوې په نوم ياديږي . د 
مالیکولونو د الکتروني پوښونو تر منځ په لنډو فاصلو کې د دفع قوه هم عمل کوي .د حقيقي 
غازونو . مایعاتو او کرستلونو د مالیکولونو ترمنځ دغه ډول ټولې قواوې د مالیکولو تر منځ 
فاصلې سره معکوس تناسب لري اود واندروالس قواوې شمیرل کیږي. 


لست مھ ھ )-6 (۷٥0610‏ رائیلین ): دستنې په شکل او سپين رنګي کرستلونه لري .په دوا 
جوړولو عطرو او خوراکي صنعت کې په کاریږي مسشاتنۍی ئيم او جورنکی پور يرل ټی 
لاندي دی. 


24 د 


و 


08 


( ۵86797 ص)3-206107:0,056073106170 , 41101707۷ 
(۷۲۴ ) هن۷ ( ویسینال ): که د یومالیکول پر دوه ګاونډیو اتومونو ء دوه یوډول مشخصه 


2 1 
لف ھک - لا يطظا 
2-00-01006 ,1 


(مه ىز )- ۷٠623‏ (وینيګر . سرکه ) :د سرکې د تیزاب محلول د سرکې په نوم یاديږي . 
سرکه د خوراکونو د خوندور کولو لپاره کارول کیږي. 


۵67 کتصتعھ )- (۷07106٧01٥٥‏ وینايل اسیتیت ) :600300316 6106071 وګورئ. 


(عمسهصه مصستصتمھ ) - ۷٧7108‏ ( وینایلی کول ): پریومرکب د وینايل ګروپ( -117)-.1)) 
نښلول د وینایلیشن عمليه بلل کیږي. 


(۷٨1 6‏ وینایل کلوراید :01070600606 وګورئ. 
(07173 1۲ متشصمھ )- 7000 ع (۷٧1‏ وينايل ګروپ ): عضوي ګروپ(-12-011) )دی. 


(معسهسمتمھ )- 7 7انه ۷15 (سرښناکی . لزوجیت ): د مايع مالکولونه یو دبل دپاسه ښوئیږي 
. چې دې پېښې ته د مایع سیلان یا بهيدل وایی. د خپل بهيدو پرضد د مايع خنډ ( اصطحکاک) 
د مایع د سرښناکۍ په نوم ياديږي . یا په بله وینا کله چې د مايع د مالیکولونو طبقې يودبل 
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چې د دغې داخلي اصطحکاک اندازه د مایع د سرښناکۍ مقیاس دی .که د نيوټن د مايع د دوه 
ګاونډیو طبقو ترمنځ سطحې مساحت ( ۸) وي نو هغه قوه (۳)چې د دغو طبقو د بهيدو 
دسرعت تر منځ ګراديینت د () 07 / 4۷ ) په اندازه وساتي مساوي کيږي: 


1-٢. ٨ ) 0٠۷/٧0 ( 


دلته() یوثابت عدد دی اود سرښناکۍ د ضریب په نوم یاديږي. د واحدونو د (51) په سستم 
کې د )۷ ) واحد پاسکال ضرب ثانيه اود ( 68)) په سستم کې پوایز دی. د غیر نیوټڼي مایعاتو 
(لکه سریښ ) لپاره پورتنۍ معادله د تطبیق وړ نه ده. 


( )07 526 ۷016(د لید وړ سپکتر): سپکتر چې په سترګو لیدل کیږي. 


7 780ھ (۷٩٩10)‏ ویټامين ) : هغه عضوي مرکبونه دي . چې په لر مقدار د ژوندي 
ارګانيزم د نارملې روغتيا لپاره ٢م‏ لود وا پیژندل شوي 
دي. د () #8 کامپلکس (9 9 ) ویټامینونه اود ( ) ویټامین په اوبو کې حلیږي .اود( ,(1, ۸,1 

و40 د7 )زيات شمیر ویټامینونه او( ) ویټامین په نباتاتو . 
حیواناتو او مکرو ارګنیزمونو کې پيدا کي .دغه ويټامينونه د کو انزايم په څیر عمل کوي. 
داویټامینونه په شمزۍ لرونکو( فقاریه) حیواناتو کې پيدا کیږي. اکثره ویټامینونه په رڼا او 
تودوخه کې تجزيه کیږي. 


اه ,(۵ )منصه)ز۷٧(‏ ۸- وټامين رتنول ):دا ویټامین په اوبو کې حلیږي تي 
لرونکو ژویو ( حیواناتو ) په وجود کې نشي جوړيدای . نو دغه حیوانات یی باید په خوړو کې 
0 .کيروتین چې په نباتاتو کې جوړيږي د حیوان د کلمو د په د یوال کې او هم په ځيګر کې 


۸) ويټامین اوړي. د ( ۸ )ويټامین په تورتم کې د لید د کمزورتیا مخه نیسي. 


)۷1۲1320 ( بي کامپلکس ویټامین ): په اوبو کې منحل ویټامینونه دي .په نباتاتو 
او یو شمیر مکرو ارګانیزمونو کې جوړیږي .او حیوانات یی باید په خوړو کې واخلي د 
ویټامین (تيامين-٠-‏ )څخه د تيامين کوانزایم جوږيږي :2 انسان په وجود کې ددې ويتامین 
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کمښت د بري بري ناروغي منځ ته راوړي. دا ويتامین په غنمو . چڼو . لوبيا او تازه سبو کې پيدا 
- ويتامین(ریبو فلاوین )دا ویټامین په شنو سبو . يله( ځيګر) او شیدو کې پيدا کیږي. 
(,8 ) ویټامین د (۳۸60) او ( )۳٧/۷‏ د کو انزایمونو په جوړښت کې ونډه لري. د (,8) ویټامین 
کمښت د خول خوږي ( د ژبې . شنډو او تالو پخیدل) تکلیف منځ ته راوړي. (,8 ) ویټامین () 
پایرودوکسين) په شیدو او ځيګر کې پيدا کیيږي . اود پایرودوکسال فاسفیت کو انزايم د 
جوړښت جزء دی . د امینو اسیدونو په متابوليزم کې ونډه لري. 
8-ویټامین( سیان و کوبال امین . کوبال امین ):دا ویټامین په مکرو ارګانیزمونو کې جوړیږي 
. او يواځي حيواني منبع لري . په ینه ( ځيګر) کې زیات پيدا کيږي . د غوړیو د تیزابونو په 
اکسیدیشن اود (10۷۸) په سنتیز کې رول لري. اود وينې د سرو کرویاتو د جوړيدو د نارمل 
جریان لپاره ضروري دۍ. ددې ویټامین کمښت په وینه کې د سرو کرویاتو د کمښت سبب ګرځي. 


# نه 8۰07 , )۷0(د ویټامین ١.‏ اسکریک اسيد ): سپين کرستلي په اوبو کې 
منحل ویټاملن دی. په سیتروس ميوو او شنو سبو کې پيدا کیږي .انسان یی باید په خوړو کې 
واخلي .د ارتباطي نسجونو د روغتیا لپاره ضرور دی . کمښت یی په وجود کې د سکوروي 
ناروغي منځ ته راوړي .په را او تودوخه کې خرابیږي هه نصم 328 از 


(۷٥۵:) 1((‏ ويټامین (1): په غوړو کې منحل ویټامين دی. د ستیروئید د دوه مشتقاتو( ..(1 
ویټامینو) په بڼه موجود وي.(:17 )ویټامين د ستیروئید څخه د اولترافیولت وړانګو تراغیز 
لاندې او (:(1) ويتامين د لمر د رڼا تر اغیز لاندې په پوټکي کې د کولسترول څخه جوړيږي. ( 

1) ویټامین په ځيګر او ماهي کې پيدا کیږي. د ) 0 ) ویټامین کمښت د انسان په وجود کې د 
77000 : 


٥1‏ , ( )0 ۷٧(دځظ‏ ویتامین . توکوفیرول ): دا ويتامين په غوړو کې حلیږي .په 
وجود کې کمښت یی د ځیګر تکلیف او نورې ناروغۍ منځ ته راوړي . داويتامين په غلو دانو او 
شنو سبو کې پيدا کیږي. 
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(۷6(دکا1 ویټامين ): د اویټامین په غوړو کې حلیږي .د پروتینو په سنتیز کې د کو 
انزايم په توګه عمل کوي په وجود کې کمښت یی دوینې د جاري کيدو سبب ګرځي ٣‏ 
او هګیو کې پيدا کیږي ۰ ویتامین په کولمو کې د باکتریاو په واسطه هم جوړیږي. 


(کصصهمرد تتسمه هم حکحصصسھصره )کحللكه ۷٥016٨‏ ل۵ و , لل (۷٧٩٧٥1٩‏ و لتائیک حجره . ګلو انی 

حجره ) : هغه اله په کومه کې . چې په خپل سر اکسید یشني -احیایی تعامل صورت مومي اود 
هغې يه پایله کې د بریښنا جریان منځ ته راځي د ولټاتیک یا ګلوانیک حجرې په نوم یادیږي. 
دغه تعاملونه د دوه الکترودونو پر مخ صورت مومي .له د يو الکترود پرمځ اکسیدیشني 
تعامل اود بل الکترود پرمخ احياوي تعامل تر سره کیږي.| و کله چې دغه دواړه الکترودونه د یو 
فلزي سیم په واسطه يو بل سره وتړل شي نو د برق جریان منځ ته راځي. 


(دسه نه تتسصصه 6ه )-۰ مه 076 6: (۷۰٧٩‏ حجمی تحلیل ): مقداري تحلیل دی . چې د 
حجم د اندازه کولو له لارې تر سره کیږي. 


له 0186 مهتاله م6 عنم ٥ه‏ 7ه ۷٥٣۴٠٧۰٩ ۵0611٥‏ په و لانسي پوښونو کې د الکترو ني جوړو 
ترمنځ د دفع نظريه ): دا نظريه په ۰ کال کې د سدویک | و پاول له خوا رامنځ ته شوې ده ددې 
نظریی پر بنسټ د مالیکول فضایی جوړښت د مالیکول د مرکزي اتوم په ولانسي الکتروني 
پوښ کې د ارتباطي او ناپيلو الکتروني جوړوپه شمیر پورې اړه لري. د مالیکول د مرکزي اتوم 
په ولانسي الکترونی پوښ کې ِ الکتروني جوړو تر منځ ددفع قوه ددې سبب ګرځي چې 
الکتروني جوړې يود بل څخه په ممکنه اعظمي فاصله ( چې د دفع قوه پکې اصغري وي ) د 
مرکزي اتوم چاپیره فضا کې ثابت ځایونه ونیسي. اود مرکزي اتوم چاپیره فضا کې د الکتروني 
جوړو ( کیمیاوي اړیکو ) ثابت ځایونه د مالیکول د ټاکلي فضایی جوړښت سبب ګرځي . د 
مرکزي اتوم چاپيره د دغه اتوم په الکتروني پوښ کې د ارتباطي الکتروني جوړو(( ) او ناپیلو 
الکتروني جوړو(م 1) تر منځ د دفع دقواو شدت په لاندې ترتیب دی. 

)1|.٣-)1«ا‎ | ٣-01 د«‎ ٥.1 - (.۸د‎ 


(فسمه صه صسکصصصګسمھ )- ۰۵602 نه (۷٧1‏ ولکانیزیشن ):ربړ ته که د سلفر یا سلفري 
مرکبونو سره یوځای تودوخه ورکړشي » نو ربړ سختيږي دې عملې ته ولکانیزیشن وایی. 


-۷٧ -‏ 
08 2( واشنګ سودا ): سودیم کاربونیټ دیکا هایریت( 1011.0. )١۷٨ ١0‏ د 


واشنګ سودا په نوم یادیږي. 


(٩۵١6 -) 807(‏ اوبه ) :بې رنګه مایع( 11:0) ده نسبي کثافت یی په( '4) کې (00 د ). 
ویلي کیدو درجه یی()'0.00 ) اوپه( 1-1 ) کې یی د جوش درجه(') "10) ده .به د ژوندیو 
موجوداتو لپاره ډیرې ضرور دي. حیوانات| و نباتات بې اوبو ژوند نشي کولای. اوبه ډیر ښه 


محلل دی. قطبي او ایوني مواد پکې ښه حلیږي. خالصې اوبه په ډیره لړه اندازه الکتروليتي 
انفکاک کوي. 


17 ې ٢‏ اۍۍ 120 


اوبه د تودوخې په عادي درجه کې د فلورین سره تعامل کوي . اتومي اکسيجن او هایدروجن 
فلوراید ترې لاس ته راځي. 


7 ۳ () مب ()رلا پد رګ 
کلورين په لاندې ډول د اوبو سره تعامل کوي. 
٤) ٣ 1)10‏ ج ()یلا د يل 


برومین هم د کلورین په څیر د اوبو سره تعامل کوي. د کاربن د انګار له منځه که د اوبو بړاس تیر 


ور د 


يلا خد ()) ے )ل) مې ()رلا 


القلي فلزونه او هم ځمکني القلي فلزونه( دع پرته )د تودوخې په عادي درجه کې اوبه 


تجزیه کوي او هایدروجن ازادیږي. 
بتا ې 28:01 - 2180 ې 284 


په طبیعت . صنعت اود ژوندیو موجوداتو په وجود کې اکثره کیمیاوي تعاملونه د اوبو په 
محلول کې صورت مومي. 


٧۷۵٧٥٩ 65‏ (داوبو غاز ۷۵٧:)‏ وګورئ. 


(مهصعصھه صمحستھه:(1 8۵ )- 00٥‏ :0ک 0۶ (٧۵١۵‏ کرستلی اوبه ): هغه اوبه چی په 


( )-ع:0188: ٧۳‏ ااوبو نرمول ):داوبو سختي وګورئ. 


(هته نت مهه 6ھنه ۵٥0-)‏ ٩٧۵٥٧٧(ضعیف‏ تيزاب ): هغه تیزاب دی . چی د اوبو په محلول کې 


لږالکترولیتي انفکاک کوي. 


فتصصسبقف عصصه:د )کللمه صسنصفه , 1ل (٧٧٥٩٥١١‏ د وسترن حجره . کد میمی حجره ): 
اولي ولټائیک حجره ده. په( 20'6) کې يی برقي محرکه قوه( 1,086) ده. اود معياري حجرې 
په توګه کارول کیږي. انود یی د سیمابو څخه جوړ دی. چې د کدمیم سلفیت او مرکیو ري(1) 
سلفیت په خمیره پوښل شوی دی. کتود یی د کدميم املګم څخه جوړ دی او پر کدمیم سلفیت 
پوښل شوی دی. دواړه الکترودونه د کدمیم سلفیت د مشبوع محلول په واسطه يو د بل سره 
ارتباط لري. د مرکیوري سلفیت د هایدرولیز د مخنيوي لپاره کله‌هم یو څه د ګوګړو تيزاب په 
دغه حجره کې اچوي. 


216 86(سپین ارسنک ):ارسنک ( 1)وګورئ. 


30د 


٥۷(‏ م0760 ھ )- 01841 ٧۷‏ (ولفرا ام ): ٥00856‏ وګورئ 
کموسىی قظمصصههه ھم )- ٧۷٠۰٧ ۵1٥ ٥٥‏ (دلري الکول ): 9600301 وګورئ. 


90 6 ( د ورتز تعامل ):دهالو الکان او سودیم د تعامل څخه د الکانو لاس ته راوړل 
د ورتز د تعامل په نوم یادیږي. 


216۸ مب 288 د‎ 280 ۳٢ ٧٢٢ 


- 7 


00626-4-60 , ۵000006( کسانتون » ډ ای بنزو ۴-پایرون ): بی رنګه کرستلی 
مرکب( .11:00 )) دی. د تودوخې په( 174 ) کې ویلي کیږي. جوړښتي فورمول یی لاندې دی 


0 
اا ٥‏ ۶ 
م126 


()- ( صمصه )660006( کسنون ):بی رنګه » بی پویه نجیب غاز دی. اتومی نمبریی(۵۴ ) 
: اتومی کتله یی () 3 3) .کثافت یی( 2ل 5,887 ).د ویلی کيدو درجه یی ("119,9- ( 


31د 


اود جوش درجه یی("107,1-) ده .په اتومو سفیر کې یی فیصدي (0,00087 ) ده .دې عنصر () 

9) طبیعي او () ")ادیو اکتیف ايوولوپونه بيژندل شري دي ۰ عنصر په فلوريسنت څراغونو 
کې کارول کې کارول کیږي .دې عنصر يوشمير مرکيونه ( بع ‏ ,عا ,رعا 
لامک , راع ) پیژندل شوي دي. 


٤ج‏ صا صصايع 11002 22266 


56 11ه183 


17 100 ېج 


2076 تقتهو ط وره ل16٨1‏ 


د رنتګن تیوب 
(ه65 2087 15/701 )٥ه‏ کب( د کر وړانګې . د رونتګن وړانګې ) )دا وړانګې دهغه د کاشف 
(رونتتګن ) په نامه یادیږي. د( 7 ) وړانګې د رونتګن په تیوب کې رامنځ ته کیږي. (پاس شکل ) 


په دې تیوب ب کې د الکترونو جریان (063170 )١1 ٥٥000‏ له کتر د(513:0600 ۵:006 1101) څخه د 
اي کتوه (0 ۵4 7١٥٥8‏ ) په لور په لوړ شدت ځي .کله چې دا دلوړې انرژۍ لرونکي 
الکترونونه د انتي کتود پر فلز 137261 100250617)غورځي . .نود انتي کتود په اتومونو کې و 
هستې ته نژدې الٌکتروتي پوښونو څخه الکتروتونه الوځوي.بيا ددې الوتلیو الکترونو تش 
ځایونو ته له هستې څخه د لیرې الکتروتي پوښوتو څخه الکترونونه رالويږي .اود دې الکترونو 
انرژي د (6() د وړانګو(ه۵: 1) په بڼه خارجيږي. د ( 6) وړانګې لوړه انرژي او کوچنۍ ()- 
10-7( ) لري. 0094774747751 .د انتي کتود په اتومونو کې د 
0 ته نژدې الکتروني پوښونو ته د الکترون راغورغېډل او 


په نتیجه کې د )7 ) د وړانګو سپکتر جوړيدل په لاندې شکل کې وګورئ. 


32د 


۳ 22090 


د (ء#) د وړانګو سپکتر جوړيدل 


کله چې الکترون د لوړالکتروني پوښ څځه ټیټ الکتروني پوښ ( هستې ته نژدې الکتروني 
پوښ ) ته راغورځي . نو پوتانسيلي انرژي يې د( ۸) په اند ازه راکمیږي . چې دلته د ازاد شویو 
فوتونو د څپو اوږد والې( )د لاندې فورمول له مخې .يږي . 


غد/اطل ح ۸( 


م-رڼا سرعت او د پلانک ثابت ښېي .که د انتي کتود په توګه مختلف فلزونه وکارول شي . 
نو د رتتګن وړانګو مختلف سپکترونه لاس ته راځي . چې له دې ځايه دموادو د توصيفي او 
مقداري تحليل لپاره د رنتګنوسپکترالي متود څخه کا راخلي .اوداچې د ( ) دورانګوه نفوة 
قابلیت ډیر زیات دی »نو د ( 76) وړانګې د شیانو د داخلي جوړښت د څُيړلړ لپاره هم کارول 
160-7070( کسایلین- کسیلول ):ډای متايل بنزین وګورئ. 


0160716 :17070 , 16:01( کسایلینول . هاید روکسی ډای متايل بنزين ): 
کیمیاوي فورمول یی11:))11::011) دی. شپږٍ ایزومیرونه لري. 
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77 


5٤‏ (خمیره. تومنه ): یو حجروي فنجيان دي.د ډوډۍ خمیره د الکولو تومنه په دغه فنجيانو 


ېې راځي: 


۷٧(‏ ) - ( 7760677 )00 070ر( يتربيم ): نقره يی رنګې لانتانوئيدي فلزي عنصر دی. اتومي 
نمبریۍ( ۷۰) اتومی کتله یی( 173,04) . نسبی کثافت یی( 6,965) . دویلی کيدو درجه 
یی( "819 ) اود جوش درجه یی( 1194"6) ده. دا عنصر په 1817 کال کې 117804 پیژندلې 
دی. 


( اه( (يتريم ):د ( 8 ) ګروپ فلزي عنصر دی. اتومي نمبر یی(39‎ 00 )177 001 (- )٧( 
تومی کتله یی(88.905) . نسبی کثافت یی( 4,469) . د ویلی کيدو درجه یی( 6 "1522) اود‎ . 
جوش درجه یی( "3338) ده. دا عنصر په ١٨٨۱کال کې فرید ريخ ولر پیژندلی دی.‎ 


نون 


مصس )یی 7٠٨‏ رزنک . جست ) :سپين ابي ته ورته فلزي عنصر دی .وي نمبریۍ(۳۰ ) اتومي 
کتله يی(65,38 ) ونسبي کثافت يی(7,1 )» دویلي کیدو درجه یی( 4589) اود جوش درجه 
یی یی( 907) ده. کيمیاوي فعال فلز دی . د جست اکسیدیشني درجه )٥2(‏ ) ده . داکسيجن او 


34د 


نورو غیرفلزي عناصرو سره تعامل کوي. د رقیقو تیزابونو سره د تعامل په نتیجه کې هایدروجن 
ازادیږي. د القلي سره تعامل کوي او زنکیتونه جوړوي. 


(لکهسه: )- 7206۵6 ( زنکيټ ) : دالقلی او جست ( جست اکساید ) د تعامل څخه زنکيتونه 


ث 


ر٢٢٢‏ رد( )١٧7ر١٨۸٨‏ ب ٢ ۶٣‏ 213011 
(11)مصصھ صتصلحدي )-6 (7٨01600‏ د زنک سلفاید( 78) یو منرال دی. 


(هعصعفب سم مس له لل 1۵( زنک کلوراید ): سپین کرستلی مرکب ( د76)1) دی .د 
ویلی کیدو درجه یی( ٤‏ 2837) اود جوش درجه یی( "732) ده. د ډي هایدریت په پروسه کې د 


(7٠ 1006 1‏ زنک کلوراید حجره ) ٥٤11‏ 07۷ وګورئ. 


(وصمګصلرن1 مصسر )- ٧٥‏ کع 7706 (دجست ګروپ ): د دوره یی جدول د( 118) اصلي نیم ګروپ 
عناصر( )0 ) 18 77) د جست د نيم ګروپ په نوم یادیږي. 


(تصصوېر )-6نت 77٨‏ (زنکایت ): د 700 منرال دی. 


۵٣(‏ 1111 01006۶6 )720601006 (زنک اکسایيد ):پودر(720 ) دي چې ساړه وي رنګ یی سپین 
اوچې ګرم شي رنګ یی زيړ ګرځي. امفوتیر اکساید دی. 


6 زنک سلفاید ): سپینه زيړ بخنه په اوبو کې منحله جامده ماده( 75) ده. په 


(فمسهعمسع )-۵ 7 #6( زرکونیا ):زرکونيم وګورئ. 
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٨7)-ر‏ رظسمصوس) منم ه71۳( زرکونيم ) : خړ سپين ر نګې انتقالي عنصر دی . اتو مي 
نمبریۍ(40 ) . اتومي کتله یی( 91,22) ونسبي کثافت یی(6,49 ) . د ویلي کیدو درجه یی( 
56 اود جوش درجه یی( )"4377) ده . اکلید يشتی هو رغهانی( 4) ده. مشهور مرکبونه 
يی 770 ) او (:7:0) دي. داعنصر په ۱۷۸١‏ کال کلاپروث پیزندلی دی. 


٧( (‏ 1)قتمصسمسصصه محمصممه )۵ نه (۷ 1)صصسنمه هن7 (زرکرو نيم (1۷ )اکساید ):زرکو نيم 


وګورئ. 


0 )؛؛, 1608 7۷٠٧/٧67‏ زوترایون . امفولایت ایون ) :داسې ایون دی چې یوه برخه یی 
(«) او بله برخه یی( -) چارج لري .اول ایون هغه مالیکولونه جوړولای شي چې د مالیکول په 
داخل کې یی تیزابي اوقلوي ګروپونه دواړه وي :له امو آيناتوتیک اسيد ( 19:20 
)٠07‏ .دې مادې ځيني خواص( د ویلي کيدو لوړه نقطه . او په اوبو کې حل کيدل )دایوني 
مرکبونو په څیر دي .نو ويل کيږي چې ددغه مرکب په داخل کې خنثوي تعامل صورت نیسي( 
دلته د هایدروجن اتوم د کارب وکسیل له ګروپه جلا اود امین پرګروپ نصبيږي ) .و په دې ډول د 
زوتر ایون( 7-2-0007 137) جوړيږي. امینو ایتانوئیک اسيد په خنثی حالت کې د زوتر 
ایون په شکل . په تیزابي محلول کې دغه مر کب مثبت ایون 112-0011 77 11) او په 
قلوي محلول کې منفي ایون007- :11 -11:1۷) جوړوي. 


236د 


داخستو پتې. 


1- ۵ 0: هلکه . طصانمنه 1۱ صمطه ز 4ه حطتصصمه1. ېر کنصصعطه که مه مهه‎ ٥.0 


ههص. 08 ٨)‏ .11 .11 . 11.607668 .۸ . «مصصلمج ۵ هه 00006 ۵280ن -2 
و1 


3- یو١0‎ 60:60 ن4 لهعنصصعطه‎ 0003 ۷ . 113٧۷1675 .۷٩٧ 7۴ 7 


5- ۳:601 6 ۷ ۷۷٩٧( ۱00600000٧ 000170171011 ۷1٥٥ . 116 ١٧٧13٣٨۸ 0 


6- 110358 ٧١٧0٠017 ۷٥1) ۰ م086‎ ٧١۷٧٣6130057 58 


فزیکی کيمیا-1- پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند .هالینډ . اتریخت ٧۷-۲۰۰۵.‏ 
عمومي کیمیا . پوهاند دوکتور ځیرمحمد ماموند . هالینډ . اتریخت. -۲۰۰٢‏ ۸ 


کيمیای عمومی وغير عضوي-1-.خیرمحمد ماموند . چاپ مسکو ٨۸‏ کال-١١‏ 
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جدول() د يوشمیرغیرعضوي انيونو نومول. 


پښتو - روسي |- پښتو جِ انګلیسي | ایون 
شسسمسسسمسیسهاتمهقسنم اخ سسسشسس سسنسسنشسس۱یغیسسیملوسوم 

کلورید ٠02022‏ کلوراید 6 اا ) 
پرومید ده م6 بروماید مه ود 
ايودید 2102 ایوداید .1هد خ 
فتوريد هه و فلوراید 6 ۳ 
اکسد ههه اکسايد عحنه 037 
پراکسید مھ مه م1 پراکساید و ووا 
سلقید تا سلفاید علنطمله: لغ 


نایترید 0101 نایتراید 6 اتټ 


38د 


کاربید امه کارباید 6 لف 
فاسقيد و فاسقاید ع نامعن نتس 
سیائید تسصعقصس125 سیانايد علنمصهنا ۷ 
هایدروکسيد 66 هایيدروکسايد ل٢‏ :لا 
نیترات 2101122 نایتریت 576 )۹ 
ثيتريیت وص مھ نيترایت دا 
سلفات که لمهئ) سلفیت و 0 
سلقیت قا سلفایت عنطملنه 50:3 


کاربونات که سه 6 مصهھر کارپونيیټ وا 


309د 


60157 1) ٥ه‏ 10037۷7 1(1 ۵٣٥٩)‏ م1116 


1( م٥1.‎ 1۴0317 ۷۱١٣36 ا(‎ 606 


